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INTRODUCTION 

This  publication  presents  racial  and  ethnic  enrollment  data  for 
institutions  of  higher  education  that  responded  to  HEW's  Fall 
1970  Civil  Rights  Survey  of  Institutions  of  Higher  Education 
conducted  by  the  Office  for  Civil  Rights. 

The  survey  covered  institutions  located  in  the  forty-eight 
coterminous  states  and  the  District  of  Columbia.   Institutions 
receiving  or  expecting  to  receive  some  form  of  Federal  financial 
assistance  were  asked  to  report  full-time  students — defined  as 
persons  enrolled  and  taking  credits  equal  to  at  least  75%  of  a 
normal  load — and  were  instructed  to  submit  individual  reports 
for  each  geographically  separate  branch  or  campus.   The  method 
of  data  collection  was  left  to  the  discretion  of  the  institu- 
tion.  (The  report  form  used  for  the  fall  1970  survey  is 
reproduced  in  the  Appendix.) 

We  would  like  to  express  our  appreciation  to  officials  of  the 
institutions  of  higher  education  and  to  the  coordinating 
officials  of  the  State  departments  of  education  for  the  con- 
siderable time  and  effort  they  provided  in  the  collection  of 
data  and  resolution  of  inconsistencies. 

Erma  Barron  and  Gloria  Pugh 
Data  Branch 


in 


PART  I 

LIST  OF  UNDERGRADUATE 

INSTITUTIONS  ARRANGED  BY  STATE 

IN  ALPHABETICAL  ORDER 

OF  NAME  OF  PARENT 

INSTITUTION 


HEW    RACIAL     AND    ETHNIC    ENROLLMENT    PATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHTR    EDUCATION,    FAI.L     1070 
PART     l:    UJvDFMORAPIJATF     INST  ITIir  IllNS     (FIUL-TIMF    STUDENTS) 


STATF     OF     ALAPAMA 


AMFR  If  AN 
INDIAN 

PARENT     INSTITUTION!    ALABAMA    A    AND    "    C 

Al  AHAMA     A     AND    M    C  01  LEGE 
•  TOTAL    UNOFFO.°APU  ATF 


I ,880       97.4 
l.MOO       97.4 


SPAM  ISM 
SURNAME 


1,  8B0 
1  ,R«0 


«0 

SO 


2.6 
2.6 


1  ,910    100.0 
1,930    100.0 


parfnt     INSTITUTION:    aiabama    CHRISTIAN    Cniiri.t 

ALABAMA    riMI^TIAN    muFGE  4  1       14.5 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  41       14. S 


41 

14.5 

241 

85  .5 

282    100.0 

41 

14.5 

?4I 

85.5 

2  82    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ALABAMA    STAT"1    IINIVFRS1TY 

ALABAMA     STATF     UNIVERSITY  7,786       99. R 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  7,  786       9<}.R 


7,  ->m 

■>  ,'87 


.  I 


7,2  90    100.0 
2,290    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    ALBERT    P    BREWER    STATF     JC 

ALBERT    P    PRFWFR    STATE    JC  S3       13.1 

•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF  S3       13.1 


S4 

13.3 

35? 

86.7 

4  06    100.0 

54 

13.3 

3  5? 

86.7 

406    100.0 

PARFNT     INSTITITION:    AL^XANOFR    CITY    STATC    JC 

ALEXANDER    CITY    STATE     JC  114       13.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  114       13.2 


1  14 

13.2 

751 

06.  « 

865    100.0 

114 

'.3.2 

751 

86.8 

865    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ATHENS    COLLEGE 

ATHENS   CCLLEGF 
•TOTAL    UNDFPORAOUATF 


16 

I  6 


2.2 
2.2 


24 
24 


714 
714 


96.7 

96.7 


738    100.0 
738    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    AUBURN    U    CFNTRAL    OFFICE 

AUBUPN    U    AT    MONTGOMERY 

AUBURN    II    MA  IN    C  AMPUS 
•TOTAL    UNPFPCRAPU ATF 


.7 

.  1 


1.4 

2  81 

98.6 

285    100.0 

'.  1 

11 ,748 

98.9 

1  ,883    100.0 

1.1 

1?,37T 

98  .9 

2,168    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    BIRMINGHAM    STHNCOLLFC.F 

BIRMINGHAM    STHN    COLLEGE  35  3.4 

•  TOTAL    IINOFRGlAniJATF  nS  3.4 


35 

35 


987 
987 


96.6 
96.6 


1 ,017    100.0 
1,017    100. 0 


PARFNT     INSTITUTION:    CULLMAN    COLLEGE 

CULLMAN    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPFPGRAPU  ATF 


6.3 

6.  3 


105 

93.  8 

112    100.0 

105 

93.8 

112    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PA'JIFL     PAYNF    COLLEGE 

OANIFl     PAYNE    COLLEGE  ??7     100.0 

•  TOTAL     UNPCRGRADUATF  227    100.0 


227 
227 


100.0 
1  00.0 


227    100.0 
??7    100.0 


PARFNT     INST  ITilTION:     EMTER°R|SE    ST    JR    COLLEGE 

ENTERPRISF     ST    JR    COLLEGE  40  2.9 

•  TOTAL     UNPEPGR  APUATF  40  2.9 


40 
40 


1  ,347 
1,347 


97.1 
97.1 


I  ,387    100.0 
l,-»87    100.0 


PAKFijt     INSTITUTION:    FLORENCE     STATE    UNIVERSITY 

FLORENCE    STATF    UNIVERSITY  48  1.7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  <,R  1.7 


1.7 
1.7 


?,791       98.3 
2,7=3       ofl.i 


7,841     100.0 
7,841     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     GAOSOEN    STATF    JR    COLLEGE 

GADSOEN    STATE    JR    COLLEGE  285       10.5 

•  TOTAL    UNOFPOR  ADUATE  ?85       10.5 


785 

10.5 

7,442 

89.5 

2,727    100.0 

?RS 

10.5 

7,447 

89.5 

2,727    100. C 

PARFNT     INSTITUTION:    C.FO    WALLACE     STATE     TECH    JC 

GEn    WALLACE    STATE    TFCH    JC  62  6.0 

•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF  62  6.0 


62 
67 


965   9^.0 
965   94.0 


1,027  100.0 
1  ,027  100.0 


PARENT     INSTITUTION:    HUNTINCOON    COLLEGE 

HUNTINGDON    COLLcGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


24 
24 


3.4 
?.  4 


.  3 

26 

3.7 

6  74 

96.3 

700    I  00.0 

.3 

76 

3.7 

674 

96  .3 

700    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     IACKSONVL    ST    UNIVERSITY 

JACKSPNVL    ST    UNIVERSITY  12  .2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  12  .2 


1.8 
1  .8 


13 
13 


1.8 

1.8 


4.0 
4.0 


4,712       96.0 
4,712       96.0 


4,910    100.0 
4,910    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     JAMFS    H    FAULKNFP     ST    JC 

JAMFS    H    FAULKNFR    ST     JC  110       13.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  HO       13.0 


111 

13.  1 

737 

86.9 

848    100.0 

111 

1  3.1 

7->7 

86.9 

848     100.0 

PARENT      INSTITLTION:     JEFFERSON    DAVIS    STATE    JC 

JEFFFRSOM    DAVIS    STATF    JC  84       16.1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  04       16.1 


16.1 

438 

83.9 

522    100.0 

16.  1 

438 

83.9 

672    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    JFFFERSON    ST    JR    COLLEGE 

JEFFERSON    ST    JR    COLLFGF  432       18.2 

•  TOTAL    UNDFRGRACUATF  432       18. 2 


432 
437 


18.2 
18.7 


1,938       81.8 
1 ,918       81 .8 


7,370    100.0 
7,370    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    JOHN    C    CALHOUN    ST    TFCH    JC 

JDMN    C    CM.  HO  IN    ST    TECH    JC  341       22.7  18  1.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  341       72.7  18  1.2 


365 

74.3 

1  .139 

75.7 

365 

24.3 

1  ,139 

75.7 

1,504    100.0 
1  ,5  04    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     JUCSCN    COLLECE 

JUDSON    COL  I  FOE 
•  TOTAL    UNDERG  =  ADUATF 


3  70    100.0 
370    100.0 


3  70    100.0 
370    100.0 


HEW    RACIAL    *ND    FTHNIC    FNROLLMFNT    DATA    FHOM    INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,    FAU     1  970 
PART     1:    UNDFRGRADUATE     INSTITUTIONS    (Full-TI«E    STIIOFNTSI 


STATE    OF     ALAeAKA 

AMERICAN         % 
INDIAN 

PARENT    INSTITLTION:     1 1  VI  NGST  ON    U  MVFRS  ITY 

L  IV  INGSTON    UNIVERSI  TY 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


*       OPIFNTAL  1       SPANISH 

SURNAME 


3.0 

3.0 


46 

3.0 

It  SOT 

<>7.0 

1,553    ) 00.0 

46 

3.0 

1  ,507 

<)T.0 

1  .553    100.0 

PARFNT  INSTITUTION:  LURLFEN  B  WALLACE  ST  JC 

LURLFEN  P  WALLACE  ST  JC  40    9  .o 

•TOTAL  UNDERGRADUATE  40    9.9 


40 
40 


366 

90.1 

406    100.0 

366 

90.1 

406    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MARION    INSTITUTE 

MARION     INSTITUTE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


2 

.T 

296 

99.3 

2  98    100.0 

2 

.7 

296 

99.3 

298    100. C 

PARENT     INSTITUTION:    MILES    COLLFGF 

MILES    COLLFGF 
•TOTAL     UN^ERGRADUATF 


1.06T       99.8 
1,067       99.8 


1.06T  oo.P 

1.06T  09. 8 


1.069    100.0 
1,069    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    MOBILE    COLLEGE 

MOBILE    COLLET  3  .B  13  3.4 

•  TOTAL    UNOERGRADUATF  3  .8  13  3.4 


16 
16 


36T 

36T 


95.  8 
95.8 


383    100.0 
383    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MOBILE    STATE    JR    COLLFGF 

MOBUF    STATE    JR    COLLFGF  822       99.5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  82?       99.5 


822 
822 


09.  5 
99.5 


.5 

.  5 


R'6    100.0 
826    100. P 


PARFNT     INSTITLTION:    NTH-ST    ALA    ST    JR    COLLFGF 

NTHFST    ALA    ST    JR    COLLEGE  9  1.5 

•  TOTAL    UNPERCRAOUATE  9  1.5 


1.5 

593 

98.5 

602    1  00.0 

1.5 

593 

98.5 

602    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    NTHUST    ALA     ST    JR    COLLEGE 

NTHWST    ALA     ST    JR    COLLEGE  16  3.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  16  3.0 


16 

3.0 

517 

O7.0 

533    100.0 

16 

3.0 

517 

97.0 

533    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    OAKWPCP    COLLEGE 

OAKWOOD    COLLEGE 
•TOTAL    UNPERGRAOUATF 


570 

*70 


99.7 
99.7 


.2 
.2 


571 

99.8 

1             .2 

572    100.0 

571 

99.8 

!             .2 

572    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PATRICK    HENRY    STATE    JC 

PATRICK    HENRY    STATE     JC  95       18.0 

•TOTAL    UNPEPGRADUATF  95       18.0 


95 

18.0 

433 

82.0 

528    100.0 

95 

1  8.0 

433 

82.0 

528    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    SAINT    BFRNARO    COLLFGF 

SAINT    BERNARD    COLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.5 
1.5 


1.3 
1.3 


2.8 

594 

97.2 

611     100.0 

2.8 

594 

97.2 

611    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAMFORD    UNIVERSITY 

SAMFPPH    UNIVFRSITY 
•TOTAL    UNDFRGRADUATE 


1? 

1? 


1  3 
1  i 


1  ,941 
1  ,941 


99.3 
99.3 


1,954    100.0 
1  ,9*4    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    SFL«A    UNIVFRSITY 

SFLMA    UNIVERSITY 
•  TOTAL    UNOFPGRAOUATF 


384    100.0 
384    100. 0 


384 
384 


100. n 
100.0 


384    1  00.0 
384    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SNFAP    STATE    JR    COILFGr 

SNFAP    STATE    JR    CCLLFC.E  15  .9 

•TOTAL    UNDFRGRADUATE  15  .9 


.5 
.5 


24 

1.4 

1  .740 

98.6 

1,764    100.0 

24 

1.4 

1  ,740 

98.6 

1  ,764    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    SPRING    HILL    COLLEGE 

SPRT.NG    HILl     COLLF'-.F 
•  TPTAL    UNDFRGRADUATE 


21 
21 


2.6 
2.6 


14 

1  .B 

35 

4.4 

760 

95.6 

T95    100.0 

14 

1.8 

35 

4.4 

T60 

95.6 

T95    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     S THN    UNION    ST    JP    COLLEGF 

STHN    IJMTN     ST    JR    COLLFGF 
•  TOTAL     UNOFRGRADUATE 


38 
38 


459 
459 


92.4 
92.4 


497    100.0 
497    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    STILLMAN    CCLLCGE 

STILLMAM    COLLEGE 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


587 
587 


587 
587 


589    100.0 
589    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     TALLADEGA    COLLFGF 
TALLAOEGA    COLLEGF 

•TOTAL    UNPFRGRADUATF 


527 
527 


99.2 
99.2 


527 

52T 


531     100.0 
531     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    THEODORF    A    LAWSCN    ST    JC 

TH=ODnRF    A     LAWSON    ST    JC  1,189      99. P 

•  TOTAL    UNOFPGRAOUATF  I  ,  1  09       99.8 


1  ,189 
1  ,189 


99.8 
99.8 


.2 
.2 


1,191     100.0 
1,191     tOO.O 


PARENT  INSTITUTION:     TODY    STATE    U   CEN    officf 

TROY  STATF    U    EDRT    PUCKER 

TROY  STATF    U    MAIN    CAMPUS  121  3.6 

TROY  STATE    u    "AXWLL     GUNTR 

•TOTAL  UNrERGRADUATF  121  3.3 


7.2 

2 

1  .5 

9 

2.c 

1 

1  ."' 

12 

8.  6 

24 

17.' 

115 

82.7 

139    100.0 

1.2 

219 

6.5 

3,159 

93.  * 

3,378    1  00.0 

.6 

6 

3.7 

157 

96.3 

163    100. P 

1.4 

249 

6.  8 

3,431 

93.2 

3,680    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TUSKEGFF     INSTITUTE 

TUSKFGEE     INSTITUTE  2,375       96.9 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2,37'=       96.9 


2,  375 
2,37s 


96.9 
96.9 


3.1 
3.1 


2,451     100.0 
2,451     100.0 


<FW    RACIAL     ANO    ETHNIC     FNROILMFNT    DATA    FRO»     INST  I  TUT  IONS    (IF    HIGHFB    FnilCATION, 
PART     ll     UNnrRGRADUATF     INST  I TUTI  (INS    (FULL-TIME     STUOFNTSI 


FALL     1970 


STATE    nF    ALABAMA 


AMFRICAN  %         N 

I  NO  I  A  N 

PAPFNT     INSTITUTION:    U    OF    ALABAMA    CEN    OFFICF 
II    ALABAMA    AT    HUNTSVILLF  24  ?.4 

U    Oc    ALABAMA    AT    BIRMINCHM  1 

U    OF     ALABAMA    MAIN    CAMPUS 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATF  25  .2 


10 

I  .0 

13? 

12.5 

?3? 

2.3 

574 

4.2 

ORIENTAL 

% 

SPAN  I  SH 
SIIPMAMF 

T 

MINOR! TY 

* 

OTHPR 

* 

TOTAL                t 

s 

.5 

5 

.  5 

44 

4.4 

95« 

95.6 

1,00?    100.0 

4 

.2 

317 

12.7 

'.310 

87.3 

2,647    100.0 

ft 

.  1 

51 

.5 

289 

?.° 

9,766 

97.1 

10,055    100.0 

11 

.1 

ftO 

.4 

670 

4.9 

13.034 

95.1 

13,704    100.0 

PARFNT    INSTITUTION:    U    OF    SCUTH    ALABAMA 

II    OF    SOUTH    ALABAMA  64  2.1  204  6.8 

•  TOTAL    UNOf  PGRAOUATE  ft4  2.1  ?04  6.8 


?9R 

10.0 

2,  696 

90.0 

2,994    100.0 

298 

10.0 

2,696 

90.0 

2,994    100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    MONTEVALLO 

UNIVERSITY     CF    MONTFVALLO 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


.8 
.8 


20 
20 


2,000 
2,090 


90.1 
99.1 


2,110    100.0 
2,110    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    WALKFR    COI  t  ^GF 

WALKER    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOERC.RADUATF 


637 
637 


99.5 
99.5 


640    100.0 
640    100.0 


STATE    OF    APIZCNA 


PARENT     INSTITUTION:    ARIZ    U  ST    COLLFGF  SYS    OFF 

ARIZONA    STATE    UNIVFRSITY  62  .4  319 

NORTHERN    ARIZ    UNIVFRSITY  427  5.6  104 

UNIVFRSITY    OF    ARIZONA  240  1.5  220 

•TOTAL    UNDFRGRAOUATF  729  1.8  643 


235 

1.4 

493 

3.0 

1  ,109 

6.7 

57 

.7 

»15 

10.7 

1,40  3 

18.5 

24? 

1.5 

944 

6.0 

1  ,ft46 

10.5 

534 

1.3 

?,?5? 

5.  7 

4,'5P 

!  0.4 

15,455  93.3 

6,199  81.5 

13,989  89.5 

35,643  89.6 


16,564  100.0 

7,60?  100.0 

15,635  100.0 

39,801  100.0 


PARENT     INSTITUTION:    ARIZONA    WESTFRN    COLLFGE 

ARIZONA    WFSTFRN    COLLFGE  49  5.1  67 

•  TOTAL    UNOERCRACUATE  49  5.1  67 


1  1 
11 


1  51 

15.7 

278 

29.  0 

682 

71.0 

960    100.0 

15' 

15.7 

278 

'9.0 

682 

71  .0 

960    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    CFNTPAL    ARIZCNA    COLLEGE 

CFNTRAL     ARIZONA    COLIFGE  50  7.0  39  5.5 

•TOTAL     UNDERGPAOUATF  50  7.0  39         5.5 


?2i 

31.0 

314 

44.0 

400 

56.0 

714    100.0 

??1 

31.0 

314 

44.0 

400 

56.0 

714    100.0 

PARENT     INS'ITUTION:     COCHISE    COLLEGE 

COCHISF    -fl  I  rr,r  12         1.6  ?o         ?.6 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATF  12  1.6  20  2.6 


•  8 

240 

31.6 

?78 

36.6 

481 

63.4 

759    100.0 

.8 

240 

31  .6 

?7R 

36.6 

481 

63.4 

759    100.0 

PARFNT     INSTITITION:    EASTERN    ARIZCNA    CCLLEGF 

EASTERN    ARIZONA    COLLEGE  35       12.1  21  3.0  11 

•TOTAL    UNCF PGRAOUATE  85       12.1  21  3.0  11 


100 

14.? 

717 

30.° 

486 

69.1 

703    100.0 

ion 

14.2 

?17 

'0.9 

486 

69.1 

703    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     GRANC    CANYCN    COLIFGE 

GRANP    CANYON    COLLFGF  5  .9 

•  TOTAL    UNOFRGRACJUAT11  5  .  •= 


12 
12 


2.1 

?.! 


1? 

2.  1 

34 

5.  9 

540 

94.1 

574    100.0 

I? 

2.1 

34 

5.9 

540 

94.1 

574    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    MARICOPA  CO    JC     SYS    OFFICE 
GLFNDALF    CMTY    COLLEGE  17 

MARICOPA    TECH    COLLFGF  14 

PHOEN IX    COLLEGE  72 

SCOTTSDALE    CMTY    COLLEGE  1 

•  TOTAL     UNnFPGRAMIATF  104 


.4 

39 

.9 

27 

l.T 

45 

5.4 

1.4 

169 

3.? 

37 

.? 

1 

.? 

1 

1.0 

254 

2.4 

65 

4.7 

?77 

6.7 

1,840 

93.3 

4,117    100.0 

9.4 

137 

16.5 

6°5 

83.5 

832    100.0 

6.6 

6?7 

M.9 

4,631 

88.  1 

5,258    100.  0 

.  8 

7 

1.5 

468 

98.5 

475    100.0 

5.9 

I.04B 

9.8 

9,634 

90.2 

10,68?    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NAVAJO    COMMUNITY    COLLFGE 

NAVAJO    COMMUNITY   COLLEGE  210       93.3  8  3.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  210       93.3  8  3.6 


218 
218 


96.9 
96.9 


225    100.0 
??5    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PIMA    COLLEGE 

PIMA    CCLLFGE 
•TOTAL     UNOFRGRAOUATF 


3.? 

110 

6.6 

1  7 

1.0 

3oq 

23.8 

578 

34.6 

1  ,0°4 

65.4 

3.2 

110 

6.6 

17 

1.0 

lOfl 

23.8 

578 

34.6 

1  ,094 

65.4 

1,672    100.0 
1 ,67?    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  PRESCOTT  CCLLEGF 

PRESCOTT  COLLEGE  1     .3 

•  TPTAU  UNOFRGRACUATF  1      .3 


.3 

.  3 


1.3 

?96 

98.7 

3  00    100.0 

1.3 

296 

98.7 

300    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    YAVAPAI    COULFGF 

YAVAPAI    CCLLEGF  38  7.5 

•  TOTAL    UNOFRGRAn'JATC  38  7.5 


1.6 
1.6 


5] 
51 


10.  1 
10.1 


98 
98 


409 

409 


50"*    100.0 
507    1  00.0 


»•=»    RACIAL    AND    ETHNIC     FNROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,    FAIL     19T0 
PART    1:     UNOERGRADUATF     INSTITUTIONS    (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    OF    ARKANSAS 


AMERICAN  X 

INOIAN 


*        SPANISH 

SURNAMF 


PARENT     INSTITUTION:    ACRL     MECH    NORMAL    COLLEGE 

AGRL    MECI-    NCRMAL    COLLEGE  2.955       98.1 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATE  2,°5S      98.1 


2, OS? 

98.1 

58 

1.4 

3,013    100.0 

2,955 

98.  1 

58 

I  .o 

3,013    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ARK     AGRL    MECH    COLLFGE 

ARK    AGRL    MFCH    COLLFGE  1*5  8.8 

•  TOTAL    UNOERGRACUATC  1*5  8.8 


145 

145 


1,51? 
1.512 


91.2 
91  .2 


1  ,657    100.0 
1,657    10Q.0 


PARENT     INSTITUTION:    ARKANSAS    BAPTIST    COLLEGF 

ARKANSAS    BAPTIST    COLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


3<;2 

no? 


392 

99.5 

2 

.5 

394    100.0 

392 

OQ.  5 

2 

.5 

394    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ARKANSAS    COLLEGE 

ARKANSAS    CCLLFGF 
•TOTAL    UNOERGRADUATF 


10 
10 


3.4 
3.4 


10 

3.4 

2  87 

96.6 

297    100.0 

10 

3.4 

287 

96.6 

297    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    ARKANSAS  STATE    U  CFN    OFF 

ARKANSAS     STATE    U    BE<=RF    9R  22  4.1 

APKANSAS    STATE    U    MAIN    CAM                  \  c,  .3  1»1  3.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE                                      14  .3  203  '.7 


22 

4.1 

514 

95.9 

536    100.0 

200 

4.  0 

4,809 

96.0 

5,009    100.0 

222 

4.0 

5,323 

96.0 

5,545    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    COLLFGE    OF    THE    OZARKS 

COLLEGE    OF    THE    OJARKS  9  1.6  15  2.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  0  1.6  !5  2.6 


24 
24 


545 
545 


95.8 
95.8 


569    100.0 
569    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     HARDING    COLLEGE 

HARDING    COLLEGF 
•  TOTAL     UNOERGRAOUATE 


20 
20 


1.1 
1.1 


.2 
.2 


23 

1.3 

1  ,808 

98.7 

1,831     100.0 

23 

1.3 

1,808 

98.7 

1,831     100.0 

PARENT     INSTITLTION:    HENDERSON    STATF    COLLEGE 

hFNDERSON    STATF    COLLEGE  2°8       10.4 

•TOTAL    UNOERGRADUATF  2B8       10.4 


289 

10.4 

2.480 

89.6 

2,769    100.0 

289 

10.4 

?,480 

89.6 

2,769    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     HFNORIX    COLLEGE 

HENDRI X    COLLEGF 
•TOTAL    UNOERGRADUATF 


15 

15 


1.5 
1.5 


.1 


16 

1.6 

957 

98.4 

973    100.0 

16 

1.6 

957 

98.4 

973    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    JOHN    BROWN    IINIVFRSITY 

JOHN    BROWN    UNIVERSITY  2  .3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .3 


.4 

.4 


1.1 

728 

98.9 

736    100.0 

1.1 

72  8 

98.9 

736    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OUACHITA    RAPT    UNIVFPSITY 

OUACHITA    BAPT    UNIVERSITY  '.14 

•TOTAL     UNnfRCACUATF  114 


8.6 
8.6 


.1 

2 

.2 

117 

8.9 

1,2  04 

91.1 

1  ,321     100.0 

.1 

2 

.2 

117 

8.9 

1,204 

91.1 

1,321     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PHILANDER     SMITH    COLLEGE 

PHILANDER    S"ITH    COLLEGE  531 

•  TOTAL    UNOERGRADUAT  531 


531 
531 


99.6 
99.  6 


533    100.0 
533    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PHILLIPS    CO    CMTY    COLLEGE 

PHILLIPS    CO    CMTY    COLLEGE  2  .5  137       33.3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .5  137       33.  3 


139 

33.  8 

272 

66.2 

411     100.0 

139 

3^.8 

'72 

66.2 

♦11    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SHORTER    COLLEGE 

SHORTER    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOEPCRAOUATc 


265 
265 


98.' 
98.5 


265 
265 


98.5 
98.5 


1.5 
1.5 


269    100.0 
269    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    SOUTHERN     BAPTIST    COLLEGE 

SOUTHERN    BAPTI ST    COLLEGE  46 

•  TOTAl     UNDERGRADUATE  46 


8.  1 

533 

91.9 

580    100.0 

8.1 

533 

91  .9 

580    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SOUTHERN    STATE    COLLEGE 

SOUTHERN    STATE    COLl  EGE  212      11. « 

•TOTAL    UNPERG°ADUATF  212       11.* 


212 

11.5 

1,635 

88.5 

1,847    100.0 

212 

11.5 

1,63  5 

88.5 

1  ,847    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STATE    COLLFGF    OF    ARKANSAS 

STATE    COLLEGE    OF    ARKANSAS  167 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1^7 


17? 
172 


3,755 
3,  755 


95.6 
95.6 


3,9?7    100. 0 
3,927    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF     ARKANSAS    CENTRAL    OFF 

U    OF  ARK     AT    LITTLE    ROCK  206  8.8 

U    OF  ARKANSAS    MAIN    CAMPUS               315          3.3  111  1.2 

U    OF  ARKANSAS    MFDICAL    CTR  9  ?.  6 

•  TOTAL  UNDERGRADUATE                                   315          2.6  3  26  2.7 


?21 

9.4 

2,118 

90.6 

2,339    100.0 

?12 

?.? 

692 

7.  3 

8,790 

92.7 

9,482    100. 0 

13 

1.8 

331 

96.7 

3*4  -100.0 

212 

1.  7 

92  6 

7.6 

11 ,239 

9?  .4 

12,165    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WESTAPK    JUNIOR    COLLFGE 

WESTARK    JUNIC"    COLLEGE  1  .1  35 

•  TOTAl     UNOFRGRADIJATF  1  .1  38 


36 

3.7 

937 

96.3 

973    100.0 

36 

3.7 

937 

96.3 

973    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMFNT    PATA    FRflM     INST  I  TIIT!  DNS    OF    HIGHER    FDUCATION,    FAIL    1970 
PART    1:    UNDERGRADUATE     INST  ITUT  ItlMS    IFUII.-T1MF    STUDENTS) 


STATF    OF    CAL IFCRNIA 


AMFRICAN  %  NFGRn 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    ALLAN    HAIVCCCK    COLLFGF 

ALLAN    HANCDCK    COLLEGE  5  .2 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  5  .2 


0 

*       ORIFMTAL 

%        SPANISH 
SURNAME 

T 

MINOR! TY 

so 

3.2                120 

4.8                213 

8.5 

418 

"0 

3.2                1?0 

4.  8               '13 

R.5 

418 

16. 

16. 


2,087 
?,0S7 


83.3 
83.3 


',505    1  00.0 
2,505    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    ANTFLOPF     VALLEY    COllFGE 

ANTELOPE    VALLEY    COLLEGE  6  .4  40  2.<> 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  6  .4  40         2.9 


106 

106 


1,291 
1,291 


92.4 
92.4 


1 ,397    100.0 
1,397    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    ART    CTR    COLLEGE    OF    OESIGN 

ART    CTR    COILEGF    OF    DESIGN  2  .3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .3 


37 

5.4 

16 

2.3 

64 

9.  3 

622 

90.7 

686    100.0 

37 

5.4 

16 

2.3 

64 

9.3 

622 

90.7 

686    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    AZUSA    PACIFIC    COLLFGE 

A2USA    PACIFIC    COLLEGE  1  .1 

•TOTAL    UNDFPGRADUATF  1  .1 


20 

2.7 

27 

3.  6 

51 

6.  8 

20 

2.7 

27 

3.6 

51 

6.8 

13.2 

651 

86.8 

750    100.0 

13.2 

651 

86.8 

750    100.0 

PARENT     INST1TLTI0N:    RAK"=RSFIELP    COLLEGE 

RAKFRSF1ELD    COLLEGF  11  .2  258         5.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  11  .2  258  5.1 


611 

12.0 

954 

18.8 

4,  133 

81.2 

5,087    100.0 

611 

12.0 

954 

18.8 

4,133 

81  .2 

5,087    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     RARSTOW    COLLEGE 

BARSTDH    CTLLEGE  11  2.1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  11  2.1 


10.4 
10.4 


13 
13 


2.  5 
2.5 


1  8.7 

175 

'3.7 

344 

66.3 

519    100.0 

18.7 

175 

33.7 

344 

66.3 

519    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    PFTHANY    BIRLE    COLLEGE 

RETHANY    PIBLE    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


.7 
.7 


1.6 

20 

4.5 

30 

6.8 

410 

93.2 

440    100.0 

1.6 

20 

4.5 

30 

6.8 

410 

9'  .2 

440    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    BIOLA    COLLEGE 

BIOLA    COLLFGF 
•TOTAL     UNDERGRAOUATF 


14 

14 


1.0 
1  .0 


17 

1.2 

42 

3.0 

'  ,366 

97.0 

1,408    100.0 

17 

1.2 

42 

3.0 

1,366 

97.0 

1,408    '00.0 

PARENT    INSTITUTION:    BIOLA    COLLEGES    CEN    OFFICF 

ARIZ    BIBLF    COLLEGE    BIOLA  2  1.1 

•  TOTAL    UNOFPGRAOUATE  2  1.1 


1.6 
1.6 


1.6 
1.6 


2.7 
2.7 


13 

13 


7.1 

7.1 


171 
171 


92.9 
92.9 


184    100.0 
184    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    BROOKS    INSTITUTF 

BROOKS    INSTITUTE  3 

•TOTAL     UNDFPGRADUATF  3 


10 

in 


1.4 
1  .4 


1  2 

12 


.  9 

31 

4.4 

668 

95.6 

699    100.0 

.9 

31 

4.4 

668 

95.6 

699    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    BUTTE    JUNICR    COLLEGE 

BUTTF    JUNIOR    COLLFGF 
•TOTAL    UNDERGRAOUATF 


19 


29 

2° 


1.4 

1.4 


2.7 

1,958 

97.3 

2,012    100.0 

2.7 

1  .958 

97.3 

2,012    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CABRILLO    COLLEGF 

CABR1LLP    CCLLEGE  11 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  11 


21 

21 


115 
115 


120 
120 


267 
267 


10.1 
10.1 


2,388 

2,388 


2,655    100.0 
2,655    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CAL    CHRISTIAN    COLLEGE 

CAL    CHRISTIAN    COLLFGE 
•  TOTAL    UNDERGRAOUATF 


40    100.0 
40    100.0 


40    100.0 
40    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CAL    COLLEGE    ARTS    CRAFTS 

CAL    COLLFGE    ARTS    CRAFTS  3  .3  80 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .3  80 


7.0 

83 

7.2 

23 

2.0 

189 

16.5 

956 

83.5 

1,145    100.0 

7.0 

83 

7.2 

23 

2.0 

189 

16.* 

056 

83.5 

1,145    100.0 

PARFNT    INSTITUTION:    CAL    CONCORDIA    COLLFGF 

CAL    CONCORDIA    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDFPGRADUATF 


1          1.6 

1 

1.6 

1           1  .6 

1          1.6 

1 

1.6 

1          1.6 

58 
58 


95.1 
95.1 


61    100.0 
61     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CAL     INST    OF     TECHNOLOGY 

CAL     INST    OF    TECHNOLOGY  10  1.3  23  3.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  10  1.3  23  3.0 


.4 
.4 


36 
36 


726 

95.3 

762    100.0 

726 

95.3 

762    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    CAL    LUTHFRAN    CCLLEGE 

CAL    LUTHFPAN    COILEGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


43 
43 


14 
14 


27 
27 


2.8 
2.8 


8  84       91.3 
884       91.3 


968    100.0 
968    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CAL     ST    COLLEGE     SYSTEM    OFF 

CAL    ST    C    SN    BERNAR01NO 

CAL     ST    COLLEGE    BAKFRSELD 

CAL    ST    COLLEGE    FULLERTON 

CAL     ST   COLLEGE    HAYWARO 

CAL    ST    COLLEGF    LONG    REACH 

CAL    ST    CCLLEGE    LOS    ANG 

CAL    STATE    C    OOMINGUFZ    HL S 

CAL    STATF    PCLY    C    POMONA 

CAL    STATE     POLY    SN    LUIS    OR 

CHICO    STATF    COLLEGE 

FRESNO    STATE    C    MAIN    CAH 

SACRAMENTO    STATF    COLLEGE 

SAN    OIEGO    STATE    COLLEGE 

SAN    FERNANDO    VL Y    STATE    C 

SAN    JOSE    STATF    COLLFGF 

SONOMA    STAT^    COLLFGF 

STANISLAUS    STATE    COLLEGE 
•TOTAL    UNOERGRAOUATE 


47 

3.0 

1  10 

7.0 

16 

1.0 

172 

11.0 

'45 

22.0 

1,223 

78.0 

1  ,568 

100.0 

7 

1.2 

29 

4.8 

4 

.7 

62 

10.2 

102 

16.8 

505 

53.2 

607 

100.0 

38 

.5 

130 

1.5 

95 

1.  1 

310 

3.7 

573 

6.8 

7,867 

93.2 

8,440 

100. 0 

33 

.5 

608 

fl  .6 

367 

5.2 

230 

3.  3 

1 

,238 

17.6 

5,812 

82.4 

7,050 

100. 0 

83 

.6 

625 

4.3 

560 

3.9 

771 

5.3 

2 

,039 

14.1 

1 2,408 

85.9 

14,447 

100.0 

177 

1.7 

1,768 

17.0 

1,562 

1  5.0 

1,779 

I'M 

5 

,286 

5  0.  9 

5,109 

49.1 

10,395 

100.0 

7 

.4 

328 

17.1 

169 

8.8 

144 

7.5 

648 

33.8 

1,271 

66.2 

1  ,919 

100.0 

27 

.4 

294 

4.0 

209 

2.  8 

3'? 

4.5 

862 

11.7 

6,476 

88.3 

7,338 

100.0 

96 

.o 

124 

1.2 

4»5 

4.6 

244 

2.3 

949 

9.0 

9,600 

91.0 

10,549 

100.0 

35 

.4 

1  86 

2.3 

75 

.9 

120 

1  .5 

416 

5.1 

7,6  84 

94.9 

8,100 

100.0 

72 

.7 

306 

3.1 

519 

5.3 

682 

7.0 

1 

,579 

16.2 

8,195 

8'. 8 

°,774 

100.0 

102 

1.0 

3  32 

3.3 

502 

5.0 

3'5 

3.' 

1 

,271 

12.6 

8,  777 

87.4 

10,048 

100.0 

65 

.4 

473 

3.0 

29  3 

1.9 

656 

4.2 

1 

,487 

9.5 

14,097 

90.5 

15  ,584 

100.0 

125 

.9 

521 

3.8 

161 

1.2 

452 

3.3 

1 

.259 

9.2 

1 2,499 

90.8 

13,758 

100.0 

276 

1.7 

738 

4.  5 

1  .182 

7.2 

Q74 

6.0 

3 

,170 

19.4 

l',168 

80.6 

16,338 

100.0 

54 

1." 

69 

2.3 

40 

1.3 

81 

2.1 

244 

8.2 

2,747 

91.8 

2.90! 

100.0 

72 

3.4 

66 

3.1 

52 

2.4 

125 

5.9 

'15 

14.8 

1,819 

85.2 

2,134 

100.0 

316 

.o 

6,  707 

4.8 

6,2°1 

4.5 

7,46° 

5.3 

21 

,783 

15.4 

119,257 

34.6 

141  ,040 

100.0 

HEW    RACIAL    AND    FTHNK    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FOUCATION,    FAIL     1970 
PART    1:    UNDERGRAOUATF     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    OF    CALIFORNIA 

AMERICAN  X  NFG 

1NOIAN 

PARENT     INSTITUTION:    CAL     STATF    COLLEGE  SYS    OFF 

HUMBOLnT    STATE    COLLEGE  68  1.7 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  68  1.7 


45 

4S 


1.1 
1.1 


ORIENTAL 

T        SPANISH 
SURNAME 

% 

M  1NOPITY 

* 

OTH^P 

t 

TOTAL                X 

44 

1.1                    40 

1.2 

?06 

5.0 

1,012 

95.0 

4,118    100.0 

44 

1.  1                    4» 

1.  ? 

?06 

5.0 

1.912 

95.0 

4,118    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CASA    LOMA    COLLEGE 

CASA    LOMA    CCLLEGE  1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


21.7 
21.  7 


20 
20 


'  1.4 
11.4 


24.6 

102 

58.  3 

71 

41 

24.6 

102 

SS.' 

71 

41 

175     100.0 
1T5    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CFRRITOS    COLLFGF 

CERRITOS    COLl EGE  15  .3  11  .?  21 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  15  .3  11  .2  21 


313 

311 


6.4 
6.4 


160 
360 


4,494 

4,494 


92.6 
92.6 


4,854    100.0 
4,854    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CHAROT    COLLEGF 

CHABOT    COLLEGE  61 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  61 


1.2 

104 

2.0 

65 

1.1 

132 

2.6 

362 

7.  0 

4,778 

93.0 

5,140    100.0 

1.2 

104 

2.0 

65 

1.1 

13' 

2.6 

1*? 

7.0 

4,  778 

91.0 

5,140    100.0 

PARFNT    1NST1TLTI0N:    CHAPMAN    COLLEGE 

CHAPMAN    COLLEGE  8 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  8 


.6 

50 

3.6 

58 

4.2 

29 

2.1 

145 

10.5 

1,242 

89.5 

1,387    100. C 

.6 

50 

3.6 

58 

4.2 

2° 

2.1 

145 

10.5 

1,242 

89.5 

1  ,387    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CITRUS    COLLEGE 

CITRUS    COLLEGE  26 

•  TOTAL    UNDFRGOACUATE  26 


76 

2.6 

66 

2.? 

204 

76 

2.6 

66 

2.2 

204 

372 

12.6 

2,5  74 

87.4 

2,946    100.0 

372 

12.6 

2,574 

87.4 

2,946    100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:    CITY    COLLFGE    SN    FRANCISCO 

CITY    COLLEGE    SN     FRANCISCO  59  .6  1,105 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  59  .6  1,105 


12.1 

2,556 

27.9 

636 

6.9 

4,356 

12.1 

2,556 

27. 0 

636 

6.9 

4,356 

4,81  1 
4,811 


52.5 
52.5 


9,167    100.0 
9,167    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     CLAREMONT    COLLEGE  SYS    OFF 

CLAREMONT    MENS    COLLEGE  1  .1 
HARVEY    MUCC    COLLEGF 
PIUFR    COLLEGE 

POMONA    COLLEGE  6  .5 

SCRIPE-S    COLLEGE  2  .4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  9  .2 


44 

5.3 

30 

3.6 

6 

1.5 

31 

8.5 

73 

10.4 

21 

3.0 

79 

5.9 

42 

3.2 

37 

7.0 

14 

2.6 

239 

6.3 

140 

3.7 

3.7 

106 

12.fi 

724 

87.2 

810    100.0 

1.3 

44 

ll.i 

345 

88.7 

389    100.0 

7.  0 

141 

2  0.4 

559 

79.6 

701     100.0 

6.9 

219 

16.5 

1,109 

83.5 

1,328    100.0 

1.2 

70 

13.2 

460 

86.8 

510    100.0 

5.1 

582 

15.4 

3,196 

84.6 

1,778    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    COLLEGE    CF     MARIN 

COLLEGE    OF    MARIN  15  .5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  15  .5 


2.9 
2.9 


71 
7' 


2.4 
2.4 


2.  5 

248 

8.3 

2,746 

91.7 

2,994    100.0 

2.5 

248 

8.3 

2,746 

91.7 

2,994    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    NOTRE    DAME 

COLLEGE    OF     NOTRE    OAME 
•TOTAL    UNPERGRAOUATE 


30 

8.7 

24 

7.0 

30 

8.7 

84 

24.1 

261 

75.7 

145    100.0 

30 

8.7 

2* 

7.0 

30 

8.7 

84 

24.3 

261 

75.7 

345    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    COLLEGE    OF    THE    CANYONS 

COLLEGE    OF    THE    CANYONS  9  1.8 

•  TOTAL    UNOERGRADUATE  9  1.8 


16 

3.3 

13 

2.6 

11 

2.2 

49 

10.0 

441 

90.0 

492    100.0 

16 

3.3 

13 

2.  6 

11 

2.2 

49 

10.0 

441 

90.0 

492    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OE     THE    DESERT 

COLLEGE    OF    THE    DESFRT  8  .7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  8  .7 


40 

3.1 

29 

2.4 

140 

11.6 

217 

17.9 

993 

82.1 

1,210    100.0 

40 

3.3 

29 

2.4 

140 

11.6 

217 

17.9 

991 

82.1 

1,210    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    COLLEGE    OF    THE    HOLY    NAMES 

COLLEGE    OF    THE    HOLY    NAMES  51       13.0 

•  TOTAL    UNOERGRACUATE  51       11.0 


31 

8.4 

84 

21.4 

108 

78.6 

392    100.0 

11 

8.4 

84 

'1.4 

308 

78.6 

392    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF     THE     SEQUOIAS 

COLLFGE    OF    THE    SEQUOIAS  1  82 

•TOTAL    UNDERGRAOUATF  1  82 


3.0 

81 

2.9 

4  76 

17.  7 

640 

23.1 

2,132 

76.9 

2,772    100.0 

3.0 

81 

2.9 

476 

17.2 

640 

23.1 

2.  132 

76.9 

2,772    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    COLLEGE    OF    THE    SISKIYOUS 

COLLFGE    OF    Tt-E    SISKIYOUS  18  2.1 

•TOTAL    UNDFPGRAOUATE  18  2.1 


24 

2.  8 

11 

1.1 

28 

24 

2.8 

11 

1.3 

2P 

fl 


771 
771 


90.5 
90.5 


852    100.0 
852    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:    COLUMBIA    JUNIOR    COLLEGF 

COLUMBIA    JUMPR    COLLEGE  22         2.1 

•TOTAL    UNOERGRADUATE  22  2.3 


2 

.2 

5 

.5 

29 

1.0 

929 

97.0 

958    100.0 

2 

.7 

5 

.5 

29 

3.0 

929 

97.0 

958    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    COMPTON    CCLLEGE 

COMPTON    CPILFGF 
•TOTAL    UNOERGRADUATE 


1,832 

70.0 

157 

6.0 

190 

7.3 

2,179 

83.3 

41R 

16.7 

2,617    100.0 

1,832 

70.0 

157 

6.0 

190 

7.3 

2,179 

81.1 

418 

16.' 

2,617    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CONTRA    COSTA  JC  SYS    OFF 

CONTRA    COSTA    COLLFGE  24             .9  640  23.3 

DIABLO    VALLEY    COLLEGF  23            .4  106  1.9 

•  TOTAL    UNOERGRADUATE  47             .6  746  8.9 


93 

3.4 

165 

6.0 

922 

67 

1.2 

"5 

4.2 

431 

160 

1.9 

400 

4.  8 

1  ,353 

1  ,830 

66.5 

2,752 

100.0 

%  161 

92.1 

5,594 

100.0 

6,993 

83.8 

8,346 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     CUFSTA    CPILEGF 

CUFSTA    rrLLEGF 
•TOTAL    UNDERGRAOUATF 


2 

.1 

28 

1.5 

28 

1.5 

196 

10.  8 

254 

14.0 

1  ,55' 

86.0 

1,811     100.0 

2 

.1 

28 

1.5 

?B 

1.5 

196 

10.8 

254 

14.0 

1,557 

86.0 

1,811     100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CYPRESS    COLLEGE 

CYPRESS    COLLEGE  31 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  31 


1.0 

3 

.1 

50 

1  .7 

103 

3.5 

187 

6.1 

2,798 

93.7 

2,985    100.0 

1.0 

3 

.1 

50 

1.7 

101 

3.  5 

187 

6.1 

',70c, 

91.7 

2,985    100.0 

STATF    OF    CAL  1FORNI  A 


1 

3.8 

25 

96.2 

26    1 00.0 

1 

3.8 

25 

96.7 

26    100.0 

HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMFNT    DATA    FROM     INST  I  TUT  IONS    OF    HIGHER     FPUCATION, 

PART     11  UNDERGPAOUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIME    STUDENTS) 

AMERICAN          I         NEGRO  I       ORIENTAL          T       SPANISH            X          MINORITY            T 

INDIAN  SURNAME 

PARENT     INSTITUTION:     DEEP    SPRINGS    COLLEGE 

OEFP    SPRINGS    COLLEGE  1          3.8 

•TOTAL    UNPERGRADUATF  1          3.8 

PARENT     INSTITLT10N:     DOMINICAN    C    OF    SAN    RAFAEL 

DOMINICAN    C    PF    SAN    RAFAEL  3          1.0                     5          1.6                     7          2.2                     IS            *.R                     299       95.2                        31*    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3          1.0                     5          1.6                     7          ?.?                     15            4.8                     299       95.2                        31*    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     DON    BOSCO    TECHNICAL    INST 

DON    BOSCC    TECHNICAL     INST  1             .5                     9          4.  5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1             .5                     9          4.5 

PARENT     INSTITLTION:    EL    CAMINO    COLLEGE 

EL    CAMINO    COLLEGE                                         85          1.1  171          2.2               212          2.8               244          3.2                  712            9.3               6,90?       90.  T                  7,617    100.0 


22.1 

54 

27.1 

1*5 

72.9 

199    100.0 

22.1 

54 

27.  1 

1*5 

72.9 

199    100.0 

171 

2.2 

212 

2.8 

244 

3.2 

712 

171 

2.2 

212 

2.8 

2*4 

3.2 

712 

•  TOTAL    IINDERGRACUATF  85  1.1                171          2.2               212          2.8               744          >.2                  712            9.3               6,905       90.7                  7,617    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     FOOTHILL  JC     SYSTEM    OEFICF 

OF     ANZA    CCLLFGE  33  1.1 

FOOTHILL    COLLEGE  135  *.4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  168  2.8 

PARENT     INSTITUTION:    FULLERTON    JUNIOR  COLLEGE 

FULLEPTOK    JUNIOR    COLLEGE  48  .7                  30             .5               100          1.5               33*          5.1                   512             7.9               6,008       o?.l                   6,520    100.0 


62 

2.  1 

97 

3.3 

13* 

*.  5 

326 

11.0 

2,64  9 

89.0 

2,975    100.0 

95 

3.1 

113 

3.6 

101 

3.3 

*** 

1*.3 

2,653 

85.7 

3,097    100.0 

57 

2.6 

210 

3.5 

235 

3.9 

770 

12.7 

5,307 

87.3 

6,072    100.0 

.5 

100 

1.5 

33* 

5.1 

512 

.5 

100 

1.5 

33* 

5.  1 

512 

1.2 

27 

4.0 

203 

29.8 

2*5 

36.0 

*36 

6*.0 

6  81    100.0 

1.2 

27 

*.o 

203 

2  9.8 

2*5 

36.0 

*36 

6*.0 

681     100.0 

11.0 

22 

30.1 

51 

69.9 

73    100.0 

11.0 

72 

30.1 

51 

69.9 

73    100.0 

2.2 

187 

*.2 

*,273 

95.8 

*,460    100.0 

2.2 

187 

*.2 

*,273 

95.8 

4,460     100.0 

•  TOTAL    UNDFRGRADUATF                                      48  .7                  30            .5                100          1.5               33*          5.1                  512            7.9               6,008       92.1                  6,520    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    GAVILAN    COLLEGE 

GAVILAN    COLLEGF                                                 7  1.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                        7  1.0 

PARENT     INSTITUTION:     GLENDALE    COLLEGE 

GLENDALE    CCLLEGE                                            11  .5                   11             .5                  3D          1.7               160         6.6                  212             8.7               2,227       <»1  .3                  2,*39    100.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE                                      11  .5                  11             .5                  30          1.2                160          6.6                  212             8.7               2,227       91.3                  2,*39    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    GOGSWFLL    PCLY    COLLEGE 

GOGSWFLL    POLY    COLLFGF  8       11.0                     6          8.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  8       11.0                     6          8.2 

PARENT     INSTITUTION:     GROSSMONT    COLLEGF 

GPOSSMPNT    CCLLFGE                                        50  1.1                   10             .2                  30            .7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                      50  1.1                   10             .2                  30             .7 

PARENT     INSTITLTION:    HARTNELL    COLLEGE 

HARTNELl    COLLEGE                                            18  1.1                   3*         2.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                      18  1.1                  34          2.2 

PARFNT     INSTITUTION:     HUMPHREYS    COLLEGF 

HUMPHREYS    CCLLEGE                                            I  .7                  10         7.5                     1             .7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                         1  .7                  10          7.5                     1             .7 

PARENT    INSTITLTION:     IMMACULATE    HEART    COLLEGE 

IMMACULATE    HEART    COLLEGE                        1  .2                  37          8.5                     6          1.4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                         1  .2                  37          8.5                     6          1.4 

PARENT     INSTITUTION:     IMPERIAL     VALLEY    COLLEGE 

IMPERIAL     VALLEY    COLLFGF                          9  .7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                         9  .7 

PARENT    INSTITUTION:    LA    VFPNF    CCLLEGE 

LA    VERNE    COLLEGE                                              3  .*                  50         7.1 

•  TOTAL    UNDFRGRACUATE                                         3  .*                  50          7.1 

PARENT     INSTITUTION:    LASSEN    COLLEGF 

LASSEN    COLLEGE                                                  1*  2.3                  17          2.8                     2            .3                  13          2.2                     *6            7.7                     554       07.3                        600    100.0 


6.1 

302 

19.1 

*50 

28.5 

1,129 

71.5 

1  ,579    100.0 

6.1 

302 

19.1 

*50 

28.5 

1.129 

71.5 

1,579    100.0 

10.4 

76 

19.* 

108 

80.6 

13*    100.0 

10.* 

26 

19.4 

108 

80.6 

13*    100.0 

10.6 

90 

20.6 

3*6 

79.* 

*36    100.  0 

10.6 

90 

7  0.6 

3*6 

7o.* 

*36    100.0 

72 

5.* 

30 

2.3 

457 

3*.  8 

568 

43.3 

7*5 

56.7 

1,313    100.0 

72 

5.5 

30 

2.3 

457 

3*. 8 

568 

*3.  3 

7*5 

56.7 

1,313    100.0 

1.3 

36 

5.1 

98 

13.9 

609 

86.  1 

707    100.0 

1.3 

36 

5.1 

98 

13.9 

609 

86.1 

707    100.0 

2.3 

17 

2.8 

2 

.3 

13 

2.2 

*6 

2.3 

17 

2.8 

2 

.3 

13 

2.2 

*6 

117 

*2.5 

29 

13.0 

167 

7*. 9 

56 

25.1 

223    100.0 

117 

*2.5 

2° 

13.0 

167 

7*.  9 

56 

25.1 

223    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1*  2.3                  17  2.8                     2             .3                  13          2.2                     *6            7.7                     55*       92.3                       600    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    1 1  NCOLN    UMVERS ITY 

LINCOLN    UNIVERSITY  21  9.4 

•  TOTAL     UNDFRGR  ADUATE  21  9.4 

PARFNT     INSTITUTION:     LOMA    L 1N0A  U    MAIN  CAMPUS 

LOMA    LINDA    AT    LA    SIERRA  16  1.0               114  7.3                  82          5.2 

LOMA    LINDA    U    MAIN    CAMPUS  1  .3                     3  ,°                  20          5.7 

•  TOTAL    UNDEPGRACUATE  17  .9                117  6.1                102          5.3 


16 

1.0 

1  14 

7.3 

1 

.3 

3 

.0 

17 

.9 

117 

6.  1 

TV 

COLLEGF 

26 

.4 

136 

2.1 

26 

.4 

136 

2.1 

7.0 

322 

20.6 

1,24* 

79.* 

1,566    100.0 

2.0 

31 

8.8 

321 

91.2 

352    100.0 

6.1 

353 

18.4 

1,565 

81  .6 

1,918    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    LONG    BEACH    CI 

LONG    BEACH    CITY    COLLEGE  26  .4  136         2.1  58 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  26  .4  136  2.1  58 


PARENT    INSTITLTION:    I  OS    ANG    BAPT    C    THFOL    SEM 

LOS    ANG    BAPT    C     THEOL    SEM  11  5.1 

•  TOTAL    UNDFRGRADUATF  11  5.1 


10"< 

1.6 

323 

5.0 

6,143 

95.0 

6,466     100.0 

103 

1.6 

323 

5.0 

6,1*3 

95.0 

6,466    100.0 

1             .5 

12 

5.6 

202 

94.* 

21*    100.0 

1            .5 

12 

5.6 

202 

9*.* 

21*    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    LOS    ANGFLCS    CC    SYSTEM  OFF 

EAST    LOS    ANGELES    COLLEGF  *7  1.0  297  6.3  330  7.0  1,837  38.7  2,511  53.0  2,230  *7.0  *,7*1  100.0 

LOS    ANG    HARBOR    COLLEGF  33  .8  *53  11.2  326  8.1  397  9.7  1,20*  29.8  7,833  70.?  *,037  100.0 

LCS    ANG    PIERCE    COLI EGE  63  ,°  71  1.1  6?  .9  189  2.8  385  5.7  6.333  9*. 3  6,718  100.0 

LOS    ANG    SOUTHWEST    COLLFGE  »7o  01.7  )R  1.0  77  2.8  92*  96.*  35  3.6  959  100.0 

LCS    ANG    TR    TECH    COLLEGE  57  1.0  1,936  3*.0  512  9.0  I ,*S0  26.0  3,98*  70.0  1,709  30.0  5,69*  100.0 

LOS    ANG    VALLEY    COLLFGE  74  1.1  1«3  ?.7  77  1.2  4«3  7.3  817  17.3  5,3*5  87.7  6,662  100.0 

LOS    ANGFLFS    CITY    COLLEGE  98  1.3  2,072  2  7.6  1,088  1*.5  Bll  10.8  4,06°  *4.2  3,438  *5.8  7,507  100.0 


HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROLLMFNT    DATA    FROM     INST  !  TUT  TONS    [IF    HIGHFP     EDUCATION,    FALL    1970 
PART    11    UND^RGRAOUATF    INSTITUTIONS     (FUIL-TIME    STUOFNTS) 


STATE    flF    f  Al  IFCRNIA 


AMERICAN  %  NEGRO 

INDIAN 

PARFNT    INSTITUTinN:    LOS    ANGELFS    CC    SYSTEM    OFF 

WEST    LOS     /NGELES    COLLEGE  8  .3  609 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  380  1.0  6,500 


T       ORIcNTAl 

t       SPANISH 
SUPNAMF 

* 

MINORITY 

% 

OTHER 

* 

21.9               170 

6.1                   97 

3.« 

884 

31.8 

1,900 

68.2 

16.6          2, 583 

6.6          5,^16 

13.6 

14,770 

37.8 

24,323 

62.2 

2,78*    100.0 
39,102    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    LOS    R IOS    JC    SYSTFM    OFF 

AMFR1CAN    RIVER    C    MAIN    CAM 

CONSUMNFS    RIVER    COLLEGF 

SACRA»FNTC    CITY    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


21 

.3 

441 

6.2 

115 

1.6 

lP^ 

2.6 

759 

JO.-' 

6 

,352 

89.3 

7 

,111    100.0 

5 

.4 

110 

9.5 

53 

4.6 

70 

6.0 

238 

20.5 

922 

79.5 

1 

,160    100.0 

451 

8.4 

740 

13.8 

322 

6.0 

1,513 

28.2 

3 

,857 

Tl  .8 

5 

,370    100.0 

26 

.2 

1,002 

7.3 

908 

6.7 

574 

4.2 

2,510 

18.4 

11 

,131 

81.6 

13 

,641     100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    LOYOLA    U    CF    LOS    ANGELFS 

LOYOLA    U    OF    LOS    ANGFLES  10  .7  50  3.5 

•TOTAL    UNDEtGRAOLIATE  10  .7  50  3.5 


16? 

11.2 

288 

19.9 

1,160 

80.  1 

1,448    100.0 

16? 

11.? 

288 

19.9 

1  ,160 

80.1 

1,448    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MARYMOUNT    COLLEGF 

MARYMOUNT    C    PALOS    VEROES  5  7.* 

MARYMOUNT    CCLL     AT    PRANCE 

MARYMOCNT    CCLLEGE  2  .4 

•  TOTAL    UNDFRGRAOUATF  7  1.1 


26 
35 


4.7 
5.6 


16 
34 


2.9 
5.4 


20.9 

46 

6».7 

21 

31.3 

67    100.0 

60.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

5    100.0 

6.7 

81 

14.6 

474 

85.4 

555    100.0 

».6 

130 

20.7 

497 

79.3 

627    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MFNLO    COLLEGE 

MFNLO   CCILEGF 
•  TOTAL    UNPEPGRACUATF 


.6 
.6 


1.5 

1.5 


13 

2.5 

504 

97.5 

517    100.0 

13 

2.5 

504 

97.5 

517    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MFPCEP    COLLEGE 

MfRCET   COLLEGE  33 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  33 


164 
164 


62 

'.3 

T3» 

18.2 

597 

■>2.2 

1,259 

67.8 

1,856    100.0 

6? 

3.3 

338 

18.2 

5Q7 

32.2 

1,259 

67.8 

1,856    100.0 

OARENT     INSTITUTION:     >MLLS    COLLEGE 

MILLS    COLLEGF  1  .1  101       11.9  36  4.2 

■TOTAL    IINPFRCRADUATE  1  .1  101       11.9  36         4.2 


2.0 

155 

18.2 

697 

81.8 

852    100.0 

2.0 

155 

18.2 

697 

81.8 

852    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    > 

MIRA    COSTA    COLLEGE 

•  TOTAL    UNPEPC.RADUATF 


IRA    COSTA    COLLEGE 


2.0 
?.0 


3.0 
3.0 


36 

36 


3.0 
3.0 


7.0 

179 

15.1 

1,010 

84.9 

1,189    100. 0 

7.0 

179 

15.  1 

1.010 

84.9 

1  ,1  89    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MODFSTO    JUNIOR    COLLEGE 

MODESTO    JUNIOR    COLLcGF  114         ?.o 

•  TOTAL    UNDE°CR  AOUATE  114  2.9 


2.0 
2.0 


1.3 

2°t 

7.4 

535 

13.6 

3,401 

86.4 

3,936    100.0 

1  .3 

?°1 

7.4 

535 

13.6 

3,401 

86.4 

3,936    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MONTEREY    INST    FORGN    STUDY 

MONTcufy     INST    FORGN    STUCY  1  1.3 

•  TOTAL    UNPFRGRAnUATc  1  1.3 


5.3 
5.3 


12.0 

66 

88.0 

75    100.0 

12.0 

66 

88.0 

75    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     "DNTTPEY    PEN    COLLEGE 

MONTEPFY    PEN    COLLEGE  17  .7  189  p.  .  3 

•  TOTAL    UNDFRrRACUATF  17  .7  1  "9  R.  3 


3.4 

'0 

3.1 

354 

15.6 

1,914 

3.4 

70 

'.1 

354 

15.6 

1,914 

2,268    100.0 
2,268    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    MOORPARK    JUNIOR    COLIFGE 

MPORPARK    JUNIOR    COLLEGF  32  1.4 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  32  1.4 


2.5 
2.5 


388 

16.7 

521 

2?. 4 

I  ,300 

77.6 

2,321     100.0 

388 

16.7 

521 

22.4 

1  ,800 

77.6 

2,321     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     »OUN'T    SAN    ANTONIO    COLLEGE 

MOUNT    SAN    ANTONIO    COLLEGE  83  1.3  175  2.8  81  1.3  519 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  83  1.3  175  2.8  81  1.3  519 


858 

13.  7 

5,394 

86.3 

6,252    100.0 

858 

13.7 

5,  394 

86.3 

6,252    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MOUNT    SAN    JACINTO    COLLEGE 

MOUNT    SAN    JACINTO    COLLEGE  3  .6  38  7.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  3  .6  38  7.0 


1.  5 

70 

1?.8 

119 

21  .8 

4?6 

78.2 

545    100. 0 

I  .5 

70 

12.8 

1  IO 

21.8 

426 

78.2 

545    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MPIJNT    SNT    "APYS    COLLEGE 

MOUNT    SNT    MARYS    COLLcGc  41  6.5  20 

•  TOTAL    UNnfRGRADUATF  41  6.5  ?0 


20 

?8 


4.4 
4.4 


14.  1 

543 

85.9 

632    100.0 

14.1 

543 

85.9 

63?    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHROP     INST    TFCHNOLOGY 

NORTHROP     INST    TECHNOLOGY  3  .3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .3 


4.6 
4.6 


73 
73 


2' 

?.? 

144 

14.5 

847 

85.5 

991     100.0 

22 

2.  ? 

144 

14.5 

847 

85.5 

991     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    OCCIDENTAL    COLLEGE 

OCCIDENTAL    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


63 
63 


3.P 
3.8 


62 
62 


50 

3.  0 

175 

10.5 

1  ,498 

89.5 

1  ,673    100.0 

50 

'.0 

175 

10.5 

1,  498 

89.5 

1,673    100. 0 

PARFNT     INSTITLTION:    OHLONF    COLLFGF 

OHLONF    COLLEGF  17         1.6 

•  TOTAI      UNDERGRADUATE  17  1.6 


3.0 
3.0 


76 
76 


133 

12.7 

913 

87.3 

1,046    100.0 

133 

1?.7 

913 

87.3 

1  ,046    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    ORANGE    COAST    JC  SYS    OFF 

GOLDEN    WFST    COLLEGE  277       11.1  ?9  1.?  no 

ORANGE    COAST    COLLEGE  585       12.0  53  1.1  ]30 

•  TOTAL    UNDFRGRADUAT":  862       11.7  82  1.1  240 


209 
732 

541 


625 

25.0 

1,875 

75.0 

2,5  00 

100.0 

1,100 

?2.6 

3,  758 

77.4 

4,858 

100.0 

1.725 

23.4 

5,633 

76.6 

7,358 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     OTIS     »°T     INST    LOS    ANG    CO 
OTIS    ART    INST    LOS    ANG    CP 

•TOTAL    UNDFRGRAruATc 


1  2 
12 


13.6 
13.6 


76 
76 


88    100.0 
88    100.0 


MIW    RAClAt.     ANO    FTHNIC    ENROILM^NT    OATA    FROM     IN  S I  I T'  IT  KIN  S    OF    HIGHER    FOUCATTON,    F»U      1970 
PART     1:     UNOFRGPAOUATE     INSTITUTIONS     (FLHL-TIMF    STU^NTS) 


STATE    (IF    f  AL  IFCRNI A 


AFRICAN         X  NT 

INDIAN 

PARFNT    lNSTIHTIflN:    PACIFIC    CHRISTIAN    COLLFGF 

PACIFIC    CHRISTIAN    murcF  1  .5 

♦  TOTAL     UNCTRGRAOUATE  1  .5 


7.1 

7.1 


SPANISH 
SHRI"Ai»F 


1.0 
1.0 


17 
1  7 


8.6 
8.6 


181 

181 


91.4 
91.4 


108    100.0 
108    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     PACIFIC.    COLL  EGF 
PACIFIC    COLLECT  1 

♦  totai    uNnf  RGP  innn  1 


1  R 
in 


4.6 
4.6 


2.  » 
2.8 


P.  2 

360 

01  .8 

392    100.0 

8.? 

160 

01  .8 

30?    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PACIFIC    0IAKS     COLLFCE 

PACIFIC    OAKS    COLLEGE 
•TOTAL     UNPFPOHAPUATE 


10.  8 
10.8 


2  2.7 


4.1 

1  3 

17.6 

61 

82.4 

74    100.0 

4.1 

'  3 

17.6 

61 

»'.4 

74    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PACIFIC    UNION    COLIEGE 

PACIFIC     UNlCf>'    C  "LI  ERP 
♦TOTAL    UNOFPGRAOUATF 


PARFNT     INSTITUTION:    PALC 

PALO    VcFPf    COLI   FGE 
•  TOTAL     UNOFPCPAOUATC 


2         1  .0 

29 

14.0 

90 

SO.o 

42 

21.5 

172 

2          1.0 

20 

1  4.0 

99 

*0.  Q 

4? 

21.5 

172 

nor    COUUEGE 

10           3.7 

45 

16.7 

20 

7.4 

50 

I  8.6 

125 

10          3.7 

45 

16.7 

20 

7.4 

50 

18.6 

125 

»8.  7 
88.  ? 


?3 
23 


144 

144 


11.8 
11.8 


53.5 
53.5 


105    100.0 
105    100.0 


260  100.0 
260  100.0 


PAPTNT     INSTITUTION:     PALOMAR    COLLFCE 

PALOKAP    COlirr.F  23  1.0  13 

•  TOTAL    UNOrRCR  AFUATr  23  1.0  13 


16  .1 

16  .7 


86 

86 


138 

6.  0 

2,1  71 

04.0 

7,300    100.0 

178 

6.0 

2,171 

04.0 

2,7  00    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    P5SAPFNA    CITY    COLLFCE 

PASAOFNA    CITY    COLLEGF  6  .1 

•TOTAL     UMOFPCRAOUATF  6  .1 


186 
186 


285 

4.6 

976 

14.9 

5,306 

85.1 

6,232    100.0 

?R5 

4.  6 

<3?6 

14.  9 

5,306 

85.1 

6,732    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PASACENA    COLLEGF 

PASAPFNA    CCLLrGc 
•TOTAL     UNPFRCP ATUATC 


21 
21 


7.1 

7.1 


3.8 
"".8 


7.6 

027 

07.4 

1  ,003    100.0 

7.6 

027 

02.4 

1,003    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PCPALTA  JC    SYSTEM  OFFICF 

COLLEGF    Of     ALAMFOA                                      51  1.9  875  32.5 

LANCY    COLLEGE                                                    17  .5          l,37fc  40. 0 

MFPPITT     COLLEGE                                                        14  .5  897  71.4 

•  TOTAL    IINPEPG8  AOIPATf                                      8?  .0          7,348  31.° 


149 

5.5 

737 

8.6 

1  ,307 

48.6 

1 

785 

51  .4 

I  3  8 

4.0 

172 

5.0 

1,703 

49.  S 

I 

,736 

50.5 

2  96 

1  0.6 

P9 

3.2 

10A 

78.7 

1 

707 

64.3 

*83 

6.  5 

497 

5.5 

4,006 

44.0 

4 

91  3 

55.1 

7,602  100.0 

7,430  100.0 

2,793  100.0 

8,024  100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    PORTERV1LIE    COLLFGF 

POBTFRVILLF    COLLEGE                                      4             .3  27  2.4 

♦TOTAL    HNPEPGRAOUATE                                         4             .3  27  2.4 

PARFNT     INSTITUTION:    RIO    HONP    JUNICR    COLLFGE 

RIO    HON^O    JUNIOR    COLLEGE                   137          3.4  6  .2 

•TOTAL    UNOFRGR ACUATF                                   137          7.4  6  .2 

PARFNT     INSTITUTION:     RIVFPSIOC    CITY    COLLc0F 

P1VFDSI0F    CITY    roLLFGE                          90          2.7  274  8.3 

•  TOTAL     UNDFPCPArUAT'"                                             90            2.7  774  8.7 


13 
1  3 


35 

35 


151 
151 


13.  2 

17.2 


195 
195 


1   7.0 

17.0 


953 

953 


83.0 
83.0 


268 

».  1 

667 

20.1 

?  ,640 

TO  .Q 

?68 

8.1 

667 

20.1 

7,  640 

79.9 

1,148    100.0 
1  ,148    100.0 


1  ,057 

24.5 

7,938 

73.5 

7,005    100.0 

1,057 

26.5 

2,978 

77.5 

7,09S    100.0 

3,316    100.0 
3,316    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     SATOLEPACK    COLLEGE 

SAORLCTACK     COLL  PC"  56  1.' 

•TOTAL     UNPCPGO AHUATF  56  7.1 


.7 
.2 


41 
4! 


100 

1  00 


1,  569 
'  ,569 


03.5 

97  .5 


1,678    100.0 
1  ,6  78    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    COLLcCF 

SAINT    JOHNS    COLLEGE 
•  TOTAI     UNOEPCPAPUATE 


22 

12.  1 

23 

12." 

156 

87.7 

170     100.0 

2? 

I?. 7 

23 

12.8 

1  ■;<, 

87.7 

170    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    PATPICKS    OOLLPGF 

SAINT     PATRICKS     CniLFGF  I  .8  I 

•  TOTAL    IINOEPGRAOLi  ATF  1  .8  1 


114 

02.7 

123    100.0 

1  14 

02.7 

121    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     SAN    PIECO    C     FUR    WOMFN 

SAN    0  1  EGO    C     FOR     wOM^N  •,  .7  j  A 

•  TOTAI      UNOrpGR  ACimf  3  .7  16 


1  1 
1  1 


4.  2 
4.2 


11.? 

387 

80.  8 

470    100.0 

11.7 

78? 

88.8 

430    100.0 

PARrNT     INSTITUTION:     SAN    PIFGO    CC  C EN    OFFICE 

SAN    'MEOO    CC    CITY    CnLLFGc  7  .3 

SAN    PIFGO    CC     CVENR'G    C 

SAN    0!<=GO    CC    MESA    COLLEGE  1 

SAN     OIEG.O     CC     W|°AMJR 
•  TOTAL      lirPI~iir.PAO|MTc  0  .1 


164 

1  6 

4 

17 

I' 

6 

144 

3 

1 

7 

1 

9 

527 

7 

4 

2.4 
1.6 


157 

3.7 

7 

1.0 

400 

5.6 

659 

25 

336 


29.8 
?0.0 

7.? 

3.7 
14.3 


1  ,  554 

70.? 

TOO 

80.0 

4,  158 

02.8 

104 

96.3 

6,111 

85.7 

2,213  100.0 
125    100.0 

4,601  100.0 
108    100.0 

7,137    100.0 


papfnt    institution:   s»n  franciscc   apt    inst  c 

SA>'     CRArCtSCO     ART     INST    C  6  1.0 

•TCTAL     llf.PFPCR  AHIATP  6  1.0 


16 

2.6 

23 

3.8 

19 

3.1 

16 

?.  6 

77 

7.  0 

1" 

3.1 

10. s 

546 

80.5 

610    100.0 

10.5 

546 

80.5 

610    100.0 

PARTNT     INSTITUTION:     SAN    FRANCISCO    COMSV    MUSIC 

SAN    FRANCISCO    CONSV    MUSIC  10  0.2 

•TOTAL     UNPFF GUAOMATF  10  9.? 


16 
16 


14.7 
14.7 


85.3 
o*. 3 


109    100.0 
1  09  1  00. c 


PARFNT     INSTITUTION:     SAN     JPAOIIIN    TCUTA    COUl^GF 

SAN    JOAOUIN    OEUTA    COLLEGE  101  .9  780 

•  TOTAI     UNOrPGlAOUATF  101  .0  780 


6.9 

800 

7.8 

1  ,  138 

9.9 

7,92  7 

25.4 

8,583 

74.6 

11  ,510    1  00.0 

6.9 

809 

7.  8 

1  ,1  3P 

0.0 

2,927 

?*.4 

8,583 

74.6 

11.510    100.0 

HEW    RACIAL    AND    FTHNIC    ENROLLMENT    P«TA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    F1ursTI3N,     FALl      1970 
PART    11    UNOERGRAnUATF     INSTITUTIONS    (FULL-TIMF    STUTIFNTSI 


STATF    OF    CALIFORNIA 

AMFRICAN  X  NEGRO 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:     SAN    JOSF    BIBLE    COLLEGE 
SAN    JOSF    BIBLF    COLLEGE 

*TnTAL     UNDERGRADUATE 


1 

t       ORIENTAL 

*        SPANISH 
SURNAME 

T 

M  INORIT' 

3 

1.1                     7 

?.  s            13 

4.  7 

2^ 

3 

1.1                          T 

2.5                  11 

4.7 

?3 

252 

2?? 


<>1.6 
91.6 


2  75    100.0 
2  75    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    SAN    JCSF    CITY    COLLEGE 

SAN    J0SC    CITY    COLLEGE  57  1.3 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  5  7  1.3 


198 

4.6 

157 

3.7 

64  6 

1-5.  1 

1,058 

?4.  B 

3.207 

75.2 

4,265    100.0 

1<)8 

4.  A 

157 

3.7 

646 

15.1 

1,058 

24. R 

3,  207 

75.2 

4,265    100.0 

VARENT     INSTITUTION:     SAN    MATFO    JC  SYSTEM    OFF 

COLLEGE    OF    SAN    MATFO                                   7             .1  217 

SKYLINE    COLLEGE                                                 2             .1  B2 

•  TOTAL    UNPERGRACUATC                                         9            .1  299 


3.3 

302 

4.6 

1?2 

4.R 

63 

3. 7 

81 

3.6 

365 

4.4 

203 

648 

9.9 

5,927 

90.1 

6,575    100.0 

228 

13.  3 

1  ,490 

86.7 

l  ,71 n   loo.o 

876 

10.6 

7,417 

89. 4 

8,293    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SANTA    ANA    COLLEGE 

SANTA    ANA    COLLFGE  33  1.1  96  3.3  36  1.2  292  9.9  457  15.5 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  33  1.1  96  3.3  36  1.2  29?  9.  Q  457         15.5 


,496 
,496 


84.5 
84.5 


2,953    100.0 
2,953    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SANTA    BARBARA    CTY    COLLEGE 

SANTA    BARBARA    CTY    COLLEGE  42  1.0  8<3  2.2  120  2.9  306 

•TOTAL    UNPFRCRArUATE  42  1.0  89  2.2  120  2.9  306 


557 

13.  5 

3,561 

86.5 

4,1  18    1  00.0 

557 

13.5 

3,561 

86.5 

4,118    100.0 

PARENT     INSTITLT10N:     SANTA    MONICA    CITY    COLLEGE 

SANTA    MONICA    CITY    COLLEGE  21  .4  123  2.6  194         4.1  170 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  21  .4  123  2.6  1Q4         4.1  170 


508 

10.7 

4,224 

89.3 

4,732    100.0 

508 

10.7 

4,224 

89.3 

4,73?    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SANTA    ROSA    JUNIOR    COLLEGE 

SANTA    ROSA    JUNIOR    COLLEGE  23  .6  37 

•TOTAL    UNDERGRACUATF  23  .6  37 


1.6 

101 

2.4 

229 

5.5 

3,950 

94.5 

4,179    100. 0 

1.6 

101 

2.4 

229 

5.5 

3,950 

94.5 

4,179    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SHASTA    COLLEGE 

SHASTA    COLLEGE  52  2.0  18 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  52  2.0  18 


10 
10 


145 

5.7 

225 

8.8 

2,318 

91.2 

2,543    100. 0 

14K 

5.7 

225 

8.  R 

2.31B 

91.2 

2,543    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SIERRA    COLLEGE 

SIERRA    COLLEGE  4  .2 

•  TOTAL    UNDERGRA0UATc  4  .2 


27 
27 


2.2 

76 

3.  7 

1,963 

96.3 

2,039    100.0 

2.2 

76 

3.7 

1,963 

96.3 

2,039    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SIMPSON    BIBLE    CTLLEGE 

SIMPSON    BIBLE    COLLEGE  2         1.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATF  2  1.0 


3.1 
3.1 


1.0 
1.0 


10 

5.1 

185 

94.9 

195 

100.0 

10 

5.1 

185 

94.9 

195 

100.0 

PARENT    INSTITUTION:    SN     PFRNARDINO    VLY    COLLEGE 

SN    BFRNARDINO    VLY    COLLFGF  87  2.0  452 

•  TOTAL    UNDFRGRACUATE  87  2.0  452 


10.3 

57 

1.3 

585 

13.3 

1,  181 

26.  9 

3,217 

73.1 

4,398 

100.0 

10.3 

57 

1.3 

585 

13.3 

1,181 

26.9 

3,217 

73.1 

4,398 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    SNT    MARYS    COLLFGE    OF    CAL 

SNT    MARYS    COLLEGE    CF    CAL  2  .2  55 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .2  55 


10 
10 


6.1 

135 

12.0 

986 

88.0 

1,121    100.0 

6.  1 

135 

12.0 

986 

88.0 

1,121     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SOLANO    COLLEGE 

SCLANO    COLLEGE  7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  7 


160 

9.0 

84 

4.7 

50 

2.8 

301 

17.0 

1,469 

83.0 

1,770    100.0 

160 

9.0 

84 

4.7 

50 

2.8 

301 

17.0 

1,469 

83.0 

1,770    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHERN    CAL    COLLEGE 

SOUTHERN    CAL    COLLECT 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


12 
12 


2.6 
2.6 


19 

1° 


4.2 
4.2 


415 
415 


91  .4 
91.4 


454    100.0 
454    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWESTERN    COLLEGE 

SOUTHWESTERN    COLLEGE  3  .1  31  1.1  51 

•TOTAL    UNDFRGRACUATE  3.1  31  1.1  5! 


476 

17.0 

561 

20.0 

2,247 

80.0 

2,803    100.0 

476 

17.0 

561 

20.0 

2,  247 

80.0 

2,808     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    STANFORD    UNIVERSITY 

STANFORD    UNIVERSITY  41  .6  255  4.0  216 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  41  .6  255  4.0  216 


180 

2.8 

69? 

10.9 

5,633 

89.1 

6,325    100.0 

1PD 

2.  0 

692 

10.  9 

5,633 

89.1 

6,3?5    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STATE    CENTER  JC  SYS    OFF 

FRESNO    CITY    COLLEGc  32             .6  308 

REEDl^Y    COLLEGF  7            .4  27 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  39             .6  335 


5.o 

1.7 


186 

3.6 

739 

14.2 

1,265 

24.  3 

143 

9.1 

268 

1  8.4 

465 

29.6 

3?9 

4.  9 

1,07' 

15.1 

1  ,710 

25.5 

3,949 
1,  104 

5,053 


75.7 
70.4 
74.5 


5,214  100.0 
1,569  100.0 
6,783     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     TAFT    COLLEGE 

TAFT    COLLEGE 
•TOTAL    UNDFPGRAOUATE 


l.l 
1.1 


1  1 
11 


425 
425 


97.5 
97.5 


436    100.0 
436    100.0 


PARENT  INSTITLTION:    U    OF    CAL    CENTRAL     OFFICE 

U    OF  CAL     RERKELFV 

U    OF  CAL    DAVIS 

U    OF  CAL     IRVINE 

U    OF  CAL    LCS    ANGELES 

U    OF  CAL     PI VFRSIDE 

U    OF  CAL     SAN    DIFGO 

U    OF  CAL     SANTA    BARBARA 

U    OF  CAL    SANTA    CRUZ 

•TOTAL  UNDERGRADUATE 


86 

.5 

780 

4.5 

2 

,208 

12.6 

406 

2.3 

3 

,480 

19.9 

!4,0?8 

80.  1 

17,508 

1  00.0 

48 

.5 

161 

1.7 

487 

5.  3 

1  5-" 

1.  7 

849 

9.2 

8,369 

OO. R 

9,218 

100.0 

12 

.3 

108 

2.4 

159 

3.5 

170 

2.6 

390 

8.8 

4,15? 

91.2 

4,551 

'  00.0 

85 

.5 

635 

3.8 

1 

,476 

8.9 

*65 

3.4 

2 

,761 

16.6 

1 1,8*9 

83.4 

16,6  70 

100.0 

21 

.5 

178 

4.1 

118 

2.7 

169 

3.  9 

486 

11.  3 

3,81  8 

88.7 

4,304 

100.0 

19 

.5 

165 

4.1 

149 

3.7 

184 

4.6 

517 

12.8 

■»,50B 

87.2 

4,025 

100.0 

67 

.6 

270 

2.4 

■»74 

3.3 

170 

3.  2 

1 

,081 

9.4 

1  0,405 

O0.6 

11  ,486 

100  .0 

14 

.4 

64 

2.0 

146 

4.5 

1!  1 

3.4 

335 

10.3 

?,920 

89.7 

3,255 

1  00.0 

35  2 

.5 

2,  361 

3.3 

5 

,117 

7.2 

2,078 

2.9 

9 

,908 

14.0 

61,059 

86.0 

70,967 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    SAN    FRANCISCO 

U    OF     SAN    FRANCISCO  8  .2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  8  .? 


179 

5.5 

176 

5.4 

123 

3.  7 

486 

14.8 

2,795 

85.7 

3,281     100.0 

179 

5.5 

176 

5.4 

123 

3.7 

4B6 

14.  8 

7,795 

85.2 

3,281     100.0 

11 


STATF    OF    CAI    1FOPNIA 


HEW    PAflAl      AND    FTMNIC     c  NROt  LME  NT  OATA    FROM     INSTITUTIONS  PF    HIGHFB     FOUCATION,     FALl      1970 

PART     II    UNOFRGRAPIIATC    INSTITUTIONS    (FUM-TIMr  STUOTNTS1 

AMERICAN          %          NFGRP               X  ORIFNTAl          %        SPANISH  5:  MINORITY  X               OTHER                t                  TOTAL               t 
1NOIAN                                                                                                   SUPNAMC 

PARENT     INSTITUTION:    II    (IF    SOUTHERN    CALIFORNIA 

U    OF    SOUTHERN    CALIFORNIA                     76            .4                171          2.  5               465         6.9               112  2.0  794  11. fl  5,956       88  .2                  6,750    100.0 

•  TOTAL     UMnFRCRAOUATC                                      26             .4                171          2.5               4ft*          ft.o               ]3j  ?.q  704  11. B  5, 956       BR. 2                  6.750    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVFRSITY    OF    PACIFIC 

UNIVFPSITV    OF    PACIFIC                                I                                 1  79          3.5               227          ft.?                135  3.7  49?  11.4  3,lfl4       86.6                  3,676    100. 0 


3.7 

49? 

11.4 

3,104 

86.6 

'.7 

49? 

13.4 

1.184 

Rft.ft 

57 

3.1 

?16 

13.5 

1,51? 

86.5 

1  ,748    100.0 

57 

3.3 

?3ft 

11. S 

1,512 

86.5 

1,748    100.0 

•  TOTAI     UNPFRCRAOUATR                                         1  12"  1.5               ??7         6.2               115          •> .  7                  49?          13.4               1,184       86.6                  1,676    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    RFOI  ANOS 

UNIVERSITY    OF    RFOLANDS                              5            .1  9?  5.1                  8? 

•  TOTAL     UNPEPGRAPUATF                                            5             .3  s>  2  5.3                    fl? 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVFRSITY    0>=     SANTA    CLAPA 

UNIVFPSITY    PF    SANTA    CLARA  99  1.0                  *9          ?.  1                117          4.?                  305            9.3               2,964       90.7                  3,?69    100.0 

•  TOTAL     UNPcRCRAOUATr  99  i  .p                  60          2.1                137          4.?                  305            9.3               2,964       90.7                  1,269    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    US     INTL    U    CEN    OFF 

U    S    INTL     U    CAL    WESTERN                              1             .1  41  2.1 

US     INTL    U    FLL IOT    CAMPUS  4  2.4 

LS    INT1     U    SPA  7  2.6 

•  TOTAI.     UN^FPr.RAriUATC                                             1  5?  ?.4 

PARENT    INSTITUTION:    VENTURA    COLLEGE 

VENTURA    COLLEGE                                              '6          1.1  115  3.4 

•  TOTAL     UNPFRCRAPUATE                                      36          1.1  US  3.4 

PARENT     INSTITUTION:    VICTOP    VALLFY    COLIEGE 

VICTOP     VALl^Y    COLIFGF                                2             .3  27  4.5                     7            .3                  32          5.3                     63          10.4                     541       89.6                       606    100.0 


23 

1.3 

80 

4. ft 

1,671 

95.4 

1  ,751     100.0 

1 

.6 

5 

3.0 

162 

97.0 

16T    100.0 

5 

l.» 

1? 

4.4 

259 

95.6 

2  71     100.0 

?9 

1.1 

97 

4.4 

',09? 

95.6 

?,189    100.  0 

?.? 

437 

1  1.0 

66  3 

19.7 

7,707 

80.3 

3,170    100.0 

7.7 

417 

17.0 

663 

19.7 

2,707 

80.3 

3,370    100.0 

27 

4.5 

7 

.3 

32 

5.3 

63 

10.4 

541 

27 

4.5 

2 

.1 

37 

5.7 

63 

IP. 4 

541 

•  TOTAI  UNPERORADUATE  2            .1  27  4.5                     2             .1                  37          5.7                     63          IP. 4                     541       R9.6                       606    100.0 

PARENT  INSTITLTION:    WEST    COAST  U    CFNTRAL    OFF 

W    COAST    U    ORANGE    CO    CTR  3.7  9          7.1  17          7.9  29            6. ft                     409       91.4                       438    100.0 

WEST  COAST    L    WAIN    CAMPUS  34  5.5  30          4.9                  40          6.5                  104         16."                     514       81. 2                        618    100.0 

•  TOTAL  UNPERGRADIIATE  37  3.5  39          3.7                  57          5.4                  133          12.6                     923       87.4                  1,056    100.0 

PARENT  INSTITLTION:    WEST    HILLS  CCILT.F 

WEST  HILLS    COLLEGE  1             .1  37  4.4 

•TOTAL  UNPFPGOADUATE  1             .1  33  4.4 

PARENT  INSTITUTION:     WEST    VALIFY    COLLEGE 

WFST  VALLFY    COLLEGE  94          2.4  33  .R                100          7.5               141          7.6                  368            ».->                3,591       90.7                  3,961     100.0 


15 

2.0 

145 

19.4 

194 

?5.9 

554 

74.  1 

748    1 00.0 

15 

2.0 

14* 

19.4 

194 

25. 0 

554 

•",.} 

748    100.0 

33 

.  R 

100 

7.  5 

141 

7.6 

368 

33 

.R 

100 

2.5 

141 

3.6 

368 

.6 

31 

3.  5 

859 

96.5 

890    100.0 

.6 

11 

3.* 

859 

9A.5 

890    100.0 

•TOTAL    UMPEPGPAPUATF  94  2.4  33  .R  100  2.5  141  3. ft  368  9.7  1,593       90. 7  3,961     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WFSTMONT    COLLEGF 

WCSTM1NT    COLLFC.r  2  .2  17  1.9  7  .8 

•  TOTAL    UNPEPGRAPUATF  2  .2  17  1.9  7  .R 

PARENT     INSTITUTION:    KHITTIFR    COLLEGE 

WHITTIFP    CCLLFCF  1?  .6 

•  TOTAL    UNOEFr.BAPUATr  1?  .6 

PARENT     INSTITLTION:    YUBA    CCLLFGE 

YUBA    COI  I  Ff.c  2B  1.3  ftn  3.3 

•  TOTAL    IJNPFRGRADUATF  23  1.3  68  3.7 


62 

3.  1 

103 

5.2 

85 

4.3 

262 

13.2 

1  ,729 

86. fl 

1,991     100.0 

62 

3.1 

101 

5.7 

8* 

4.  1 

26? 

13.2 

1,729 

86.8 

1,991     100.0 

3.4 

1  11 

5.3 

?77 

13.1 

1  ,808 

86.7 

?,085    100.P 

3.4 

11  1 

5.3 

277 

13.1 

1,808 

86.7 

?,085    100.0 

STATF    PF    CCLCRADO 


PARENT     INSTITUTION:     A^AMS    STATE    COLIFGF 

APAMS    STATF    fOLLFGE  38  1.6 

•  TOTAL    UNDFRGRSOU  ATE  38  1.6 


53 

2.7 

42 

1.7 

767 

15.1 

500 

70.6 

1,928 

79.4 

2,428    100.0 

53 

2.2 

4? 

1.  7 

7ft7 

15.1 

5  00 

70.6 

1,928 

79.4 

2,428    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    AIMS    COLLEGE 

AIMS    COI  LEGE  14  1.1  !2  .9  19  1.5  279       i  fl.  o  2fl4         ??.s  980       77.5  1,264    100.0 


1.1 

12 

.9 

19 

1.5 

279 

18.9 

284 

??.5 

980 

1.1 

12 

.9 

19 

1.5 

239 

18.9 

2P4 

?2.5 

980 

42 

7.0 

17 

1.7 

71 

5.1 

1  1R 

9.9 

If  249 

90.1 

1,187    100.0 

42 

1.0 

17 

1.  7 

71 

5.1 

178 

9.9 

1,249 

90.1 

1,387    100.0 

•  TOTAL    UNPFPGPAOilATF  14  l.l  17  .9  19  1.5  239       18.9  2P4  ??.5  980       77.5  1,264    1 00.  C 

PARENT    INSTITLTION:    ARAPAHOE    JUNIOR    COLLEGE 

ARAPAHPF    JUNIOR    COILFGE  8  .6 

•  TOTAL    UNOFOGRAOUOTE  8  .6 

PARENT     INSTITUTION:    COLO    MTN  COLLEGF  CFN    OFF 

COLO    MTN    CrLLFGF    CAST    CAM  1  .8  3          2.5                     2          '.ft                  14  11.5  20  16.4  102  87.6  122    100.0 

COLO    MTN    COLLEGE    WFST    CAM  1  .3  10  1.5  11  1.8  278  96.7  289    100.0 

•TOTAL    UNPFRCRAPUATE  2  .5  1             .7                     2            .5                  24  5.R  31  7.S  780  97.5  411    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLORAOO    COLLEGF 

COLOPAPO    ECLIEGF  '1  1.8  21  1.7  70         2.7  9]  5 .  *  ',623       94.7  1,714    100.0 

•  TOTAL    UNPFPGRAnuAT<=  11  1.8  21  1.2  19  2.3  91  5.1  1,6"       94.7  1,714    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    mifPAT    SCHCPL    PF    MINES 

COLORAOO    SCHOOL    OF    M|NFS  5  .4  2  .2 

•  TOTAL    UNPEPGRAPUATF  5  .4  2.2 

PARENT     INSTITUTION:    COLOPAOp    STAT^    COLLEGE 

COlORAPr    state    COLLEGE  109  1.4  94  1.2  201  2.6  lft->  7.1  567  7.1  7,?07       92.7  7,769    100.0 

•TOTAL    UNPEPGRAPUATE  109  1.4  94  1.2  201  2.5  163  2.1  567  7.7  7,707       97.7  7,769    100.0 


16 

1.? 

1,290 

98.8 

1,306    100.0 

16 

1.7 

1,290 

98.8 

1,306    100.0 

HfW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    TATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     FOU0ATI3N, 
PART     1:    UNOCRGRAOUATF     INSTITUTIONS    (FUll-TIMF    STUOENTS) 


STATE    or   r  n  i  R«nn 


AMERICAN  T  NFGRO 

I  NO  I  AN 

PARENT    INST1TITICN:    COLCRAPO    STATE    UNIVERSITY 

COLORADO    STATF    UNIVERSITY  38  .3  187 

•TOTAL    UNOFPGRADUATF  ?R  .  *  187 


OR 1ENTAL 

X 

SPANISH 
SURNAMF 

% 

MINORITY 

i  5? 

15? 

1  .1 
1.1 

237 

?37 

1  .8 
1.  8 

614 
614 

12,688       95.4 
12,688       95.4 


13,3  02    100.0 
'3,302    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     COMMUNITY  C    OFNVER 

rr»MuN[TY    r    OFNVER  5S         2.7 

COMMUNITY    C     ?FNVER    WEST  23          2.9 

CCMUNITY    C    OENVR     AURARIA  30         4.0 

•  TOTAL    I1NPFPCRA0UATE  108          3.0 


178 

8.7 

21 

2.6 

120 

15.9 

31" 

8.8 

.4 

22? 

10.9 

464 

22.6 

1  ,585 

77.4 

2,049    100.0 

.2 

97 

12.1 

1*3 

!7.8 

659 

82.2 

802    100.0 

1.1 

1  08 

1<V.3 

2*6 

35.3 

488 

64.7 

754    100.0 

.5 

428 

11.9 

873 

24.2 

2,  732 

75.8 

3,605    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     EL    PASO    COMMUNITY    COLLEGE 

FL    PASO    COMMUNITY    COLLEGE  9  .6 

•T0T5L    UNPEPGRACUATE  9  .6 


2.8 
2.8 


95 

6.  8 

1,304 

93.2 

1 ,399    100. n 

95 

6.8 

'.  ,304 

93.2 

1,399    100.0 

OABCMT     INSTITUTION:     FORT    l>=  U  I  S    COL  LFGF 

FORT    LEVIS    CTLLEGE  224       11.5  18 

•  TOTAL    l.lNrfPC.RAOUATF  224       11.5  18 


18 

18 


2.7 

303 

15.5 

1  ,652 

84.5 

2.2 

303 

15.5 

1,652 

84.5 

1  ,955    100.0 
1.955    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    LAMAR    COMMUNITY    COLLFC.e 

LAMAR    COMMUNITY    COLIFGF  2  .5  12  2. 

•  TOTAL    UMUPGRSCUATF  7  .5  12  2. 


11.0 

61 

14.3 

367 

85.7 

42  8    100.0 

11.0 

61 

14.3 

367 

85.7 

428    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    LOPETTO    HFIGHTS    COLLEGE 

LCRETTO    HFIGHTS    COLLEGE  1  .1 

♦TOTAL    UN0ERGPA0U4TE  1  .1 


1^. 
IS 


2.1 
2.1 


20 

2.6 

40 

5.1 

738 

94.9 

778    100.0 

20 

2.6 

40 

5.1 

738 

94.9 

778    1 00.0 

PARFNT    INSTITLTION:     me$a    COLLEGE 

MTSA    COI  LFRF  ?8  1.3  17 

•  TCTAL     UNOFRGRACUATE  28  1.3  17 


36 
36 


3.4 

156 

7.1 

2,041 

92.9 

2,197    100.0 

■>.  4 

156 

7.1 

2,041 

92.9 

2,197    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    METROPOLITAN    ST    COLLFGF 

METROPOLITAN    ST    COLLEGE  5  .1  225  4.o 

•  TOTAL    UNOEPC.RAOUATE  5  .1  225  4. a 


1.0 
1.0 


130 
'39 


614 

1  3.3 

3,987 

86.7 

4,601    100. 0 

614 

13.3 

3,987 

86.7 

4,601     100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MOPOAN    CC    CMTY    COILFGE 

MORGAN    CO    C.MTY    COLL"=GF 
•TOTAL    UNOFPGRADUATF 


15.8 
15.8 


15.8 

32 

84.2 

38    100.0 

15.8 

32 

84.2 

38    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    M03THF  AST  FPM    J"    COLLEGE 

NORTHEASTERN    JR    COLLEGE  6  .5  ?0  1.6  25  2.0  26  2.1 

•  TOTAL    lINOFPC.RAruATF  6  .5  20  1.6  25  2.0  26  2.1 


1,187 
1,  187 


93.9 
93.  9 


1  ,264    100.0 
1,264    100.0 


PARENS     INSTITUTION:     oterC    JUNICR    COLLEGE 

0TFQ.0    JUNIOR    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOEPGRAPUATE 


?.  0 
2.0 


118 

21.7 

l-<4 

24.6 

410 

75.4 

544    100.0 

118 

21.7 

134 

24.6 

410 

75.4 

544    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PANGELY    COLLEGE 

RANGCLY    COt LEGE  1 

•  TOTAL    UNPEPGRATUATE  1 


13 
13 


1.5 

3.  5 


15 
15 


4.0 
4.0 


32 


341 
341 


91.4 
91.4 


373    100.0 
373    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    RFGIS    COLLEGE 

REGIS    COLLEGF 
•  TOTAL    MM-rpGRAOUATE 


1.0 

1.0 


4.3 

61 

5.4 

1  ,075 

94.6 

1,136    100.0 

4.3 

61 

5.4 

1,075 

94.6 

1  ,136    100.0 

PAREST     INSTITUTION:     SAINT    THOMAS    SEMINARY 

SAINT    THOMAS    SFMIMARY 
•  TOTAL    UNrFRGR  ArtlATE 


8.4 
8.4 


8.4 

87 

91.6 

95    100.0 

8.4 

87 

91.6 

95    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHERN    COLO    ST    COLIFGF 

SPUTHFRN    CCLO    ST    COLLEGE  4  .1  104  2.1 

•TOTAL    UNOERGRAOUATF  4  .1  104  2.1 


76<> 

15.4 

911 

18.3 

4,077 

81  .7 

4,988    100.0 

769 

15.4 

911 

18.3 

4,077 

81.7 

4,988    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    TFp/pLF    pnE  LL    COLLEGE 

TEMPLF    PUFLL    COLLEGF 
•  TOTAL    UNPFPGRAOUATE 


19 
19 


2.3 
7.  3 


16 

?.n 

38 

4.6 

782 

16 

2.0 

38 

4.6 

782 

820    100.0 
820    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     TRINITAO    STATE    JP    COLLEGF 

TRIN10AP    STATF    JR    COLLEGE  4  .3  120       10.1 

•TOTAL    UNPFPGRAOUATE  4  .3  120       10.1 


.  1                358 

■»o.o 

483 

40.5 

711 

59.5 

1,194    100.0 

.  1                358 

30.0 

483 

40.5 

711 

59.5 

1  ,1  94    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    U    OF    CCLO    CcfvTRAL  OFFICF 

U    OF    COLO    COLO    SPRINGS  13 

U    OF    CCLC    r.FNVCO    CENTER                          6             .3  71 

U    OF    COLCRAOO    MAIM    CAMPUS                  52             .3  2°3 

•  TOTAL    UNOFPC.RAOUATE                                      58             .3  377 


1  .6 

2 

.2 

38 

4.6 

53 

6.5 

765 

93.5 

3.5 

14 

.  7 

59 

?.« 

150 

7.  3 

1  ."01 

92.7 

2.0 

24? 

1  .6 

607 

4.  1 

1,194 

8.0 

1  3,  777 

92.0 

2.1 

258 

1.  4 

704 

3.9 

1  ,397 

7.8 

16,443 

92.2 

81  8  1  00.0 

2,051  100.0 

14,971  100.0 

17,840  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     UNIVERSITY    OF    OFNVEP 

UNIVFRSITY    CF    DENVFP  71  1.3 

•  TOTAL    tlMrFRORAOUATE  71  1.3 


73 

1.3 

53 

1.0 

73 

1.3 

53 

1.0 

1.0 
1.0 


251 
251 


*,?R5 

95.5 

5,536    100.0 

5,2  85 

95.5 

5,536    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  WFSTFQn  ST  COLLEGE  COLO 

WESTERN  ST  COLLEGE  COLO  1  31 

•TOTAL  UNPEPGRADUATE  1  31 


12 
12 


15 

.5 

59 

2.0 

2,917 

98.0 

2,976    100.0 

15 

.  <; 

59 

2.0 

2,917 

98.0 

2,976    100.0 

13 


MTU    RACIAL    AND    FTHNIC    CNRDLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    nF    HIGHER     FniJCATinN,     FALI      1970 
PART     11    UNOFRGRAOUATF     INSTITUTIONS    (FUU-TIMF    STUDENTS) 


STATF    OF    rTNNFC  TICUT 


AMFR IC AN 
INDIAN 


1!       ORIFNTAL 


SPANISH 
SURNAME 


OTHER  * 


PARFNT     INSTITUTION:     ALHFRTUS    MAGNUS    COLLFCF 

A(  berths    f  AGNUS    COt  1  EGE 
•  TOTAL    UNOF  RORAIUIATF 


1.7 
1.7 


14 

7.6 

s?o 

97. H 

S3*    100.0 

14 

7.6 

5?o 

07.4 

114    100.0 

PARFNT  INSTIILTION:  ANNHURST  rrilFGF 

ANNHURST  COLIFGF 
♦  TOTAL  UNPERGBAOUATE 


395       99. S 
105       00.5 


197    100.0 
307    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    RRIOGFPORT    FNGR    INSTITUTE 

BRIDGEPORT    FNGR     INSTITUTE  12  2.2  IB  ? .  3 

•TOTAL    UNDFRCRACUATE  12  2.2  IB  3.3 


3' 

6.0 

514 

04.0 

547    100.0 

33 

6.0 

514 

94.0 

547    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CCNTRAL    CONN    ST    COLLEGE 

CENTRAL     CONN    ST    COLLEGE  6.1  B9  1.3 

»TCTAl     UNDERGRADUATE  6  .1  89  1.3 


23 


123 

123 


l.B 

l.a 


6,569       9A.2 
6,560       90.2 


6,692    100.0 
6,692    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     CONNECTICUT    COLLEGE 

C0NNFCT1CUT    COLLEGF 
•  TOTAL    UNOfPGRAruATF 


45 
45 


3.1 
3.1 


17 

1.  2 

67 

4.6 

1  ,404 

05.4 

17 

1.2 

67 

4.6 

1  ,404 

95.4 

1,471     100.0 
1,471     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    EASTrRN    CCNN    ST    COLLEGF 

EASTERN    CONN    ST    COLLEGE  15  1.0  51  3.4  2  .1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  15  1.0  51  3.4  7  .1 


.5 

75 

5.0 

1  ,435 

05.0 

.  5 

75 

5.0 

1  ,4->5 

95.0 

1,510    100.0 
1 ,510    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     F  A  I  RE  I  FL  D    UN  WER  S  I  TY 

FAIRFIELD    UNIVERSITY 
•  TOTAL    UNPEPCRATUATC 


2.3 
2.3 


20 

20 


1.0 
1  .0 


2  ,  0?  9       96 . 7 
2,029       96.7 


?,098    100. 0 
2.09R     100.0 


PARENT     INSTIILTION:    GREATER    HARTFORD    CC 

GREATER    HARTFORD    CC 
•  TOTAL    IINPFRGRADUATF 


186   17.2 
1"6   17.2 


32 

3.0 

218 

20.2 

862 

79.8 

1,080    100.0 

32 

3.0 

21B 

20.2 

862 

79.8 

I  ,080    100.0 

PARFNT  INSTITUTION:  HARTFORD  COLLEGE  WOMEN 

HARTFORD  CCLLEGE  WOMEN  14 

•TOTAL  UNDERGRADUATE  14 


3.2 

20 

10.  5 

170 

89.5 

190    100.0 

3.2 

20 

10.5 

170 

89.5 

190    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  HARTFORD  ST  TECH  COLLFGE 

HARTFORD  ST  TECH  COLLEGE 
•TOTAL  UNDERGRADUATE 


5.5 
5.5 


1.4 
1.4 


592      93.1 
592       93  . 1 


636    100.0 
636    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HOLY     APOSTLES    SE"INAPY 

HOLY    APOSTIES    SEMINARY 
•TOTAL    UNDEPGP ADUATE 


2.4 
2.4 


1.2 
1.2 


6.  1 

77 

93.9 

82    100.0 

6.  1 

77 

93.9 

8  2    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    HOUSATONIC    REGIONAL    CC 

HOUSATONIC    REGIONAL    CC 
•  TOTAL    UNPERGRAOUATF 


119 
119 


9.1 

0.1 


3.  3 

168 

12.0 

1  ,139 

87. 1 

3.3 

16R 

12.9 

1.130 

87.1 

l ,307    100.0 
I ,307    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    LONGVIEH    CCLLECE 

LONGVIEW    COLLFGE 
•TOTAL    UNDFRGRAOUATF 


1          7.7 

1 

7.7 

12 

92.3 

13    I  00.0 

1          7.7 

1 

7.7 

12 

92.3 

13    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MANCHESTER    CMTY    COLLEGF 

MANCHESTER    CMTY    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPFPCPADUATF 


2.9 
2.9 


.2 
.2 


3.R 
3.B 


1,4*7       96.2 
1,452       96.2 


1  ,510    100.0 
1  ,510    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MATTATUCK    CMTY    COLLEGF 

MATTATUCK    CMTY    COIlcC,E 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


41 

3.5 

1 

.1 

22 

1.9 

41 

3.5 

I 

.1 

22 

1.9 

5.5 

1,104 

94.5 

1  ,1  68    100.0 

5.5 

1  ,104 

04.5 

1  ,168    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MIDDLESEX    CMTY    COLLEGE 

MIDDLESEX    CMTY    COLLEGE  29  3.0 

•  TOTAL     UNPFRGRAOUATE  29  3.0 


.  8 
.8 


3.9 

018 

96.1 

0  55    100.0 

3.9 

918 

96.1 

955    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MITCHELL    CCLLEO.E 

MITCHELI     COLLEGE  1  .2  18         2.7 

•  TOTAL    UHirPGRAOUATE  1  .2  18  2.7 


2S 

3.8 

631 

06.  2 

656    100.0 

75 

'.  8 

631 

06.2 

6  56    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MOHEOAN    COMMUNITY    COIl  FGF 

MOHFGAN    COMMUNITY    COLLFGE  2  .6  19         6.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .6  10         6.0 


1.0 
1.0 


1.6 

20 

o.2 

286 

Q0.8 

315 

100.0 

1.6 

79 

9.2 

286 

90.8 

115 

1  00.  0 

PARENT    INSTITLTION:    MORSE    CF    HARTFORD 

MORSE     OF     HARTFORD 
•  TCTAL    'INOFPGRACUATF 


10 
10 


8.1 

8.1 


10 

8.1 

1  13 

91.9 

123    100.0 

10 

8.1 

1  13 

91  .9 

1 23    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORWALK    COMMUNITY    COLLEGF 

NORWALK    CCMMUNITY    COLLEGE  1  .1  215       15.5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  l  .1  ?]5       15.5 


35 

■>.  5 

2S-* 

1  8.5 

1  .I" 

81. 5 

35 

?.E 

7«7 

18.5 

1,  132 

81.5 

1,389    100.0 
1 ,389    1 00. 0 


PARENT     INSTITLTION:    NORWALK    ST    TECH    COILEGF 

NORWALK    ST    TEfH    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPEPGRADUATE 


5.3 
6.3 


10 

1  .4 

48 

6.8 

663 

93.2 

711 

100.0 

10 

1.4 

48 

6.  B 

663 

03.2 

711 

100.0 

14 


HEW    RACIAL     AND    FTHNIC     ENROLLMENT    HATS     FROM     INSTITUTIONS     OF     HIGHER     FOUCAT10", 
PART    1:     UNDFRG«AOUATE     INST  I  niT  ION  S    (FULL-TIME     STUDENTS) 


FALL     1970 


STATF    OF    CONNECTICUT 


AMER  I  CAN 
I  NO  I  A  N 


t       OP  I  F  N  T  A  I 


SPAM  I  SM 
SURNAME 


PARFNT     INSTITUTION:    NTHWSTN    CnNN    CMTY    COLLEGE 

NTHWSTN    CCNN    C M TY    rnLlFCc  »  1.0 

♦  TOTAL    UNPERGRACUATE  9  1.0 


13 

1.4 

907 

98.6 

970    100.0 

13 

1.4 

907 

98.6 

920    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    POST    JUNIOR    COLIEGF 

POST    JUNIOR    COLLFGF 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


IS 
15 


2.7 
2.7 


in 

3.3 

510 

96.7 

548    100.0 

18 

3.3 

5in 

96.7 

548    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     OUINNIPIAC    COLLEGE 

QUINNIPIAC    COLLFGE  1 

•TOTAL    UNDFPGRADUATE  1 


63 

63 


.3 

72 

3.4 

2.018 

96.6 

2,090    100.0 

.3 

72 

3.4 

2,018 

96.6 

2,090    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SACRED    HFART    UNIVERSITY 

SACRED    HFART    UNIVERSITY  29  1.8 

♦  TOTAL    UNPEPGRAOIMTE  29  1.8 


17 

1.1 

46 

2.9 

1,556 

97.1 

1,602    100.0 

1T 

1.1 

46 

2.9 

1,556 

97.1 

1  ,602    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    AL"HONSUS    COLLFGE 

SAINT    ALPHCNSUS    COLLFGF 
•  TOTAL    UNOFPGRACUATE 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    JOSFPH    CCLLFGE 

SAINT    JOSFPH    COLLFGF 
♦TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    THOMAS    SEMINARY 

SAINT     THOMAS     SEMINARY 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.° 
1.9 


2.4 

2.4 


1.5 

1.  5 


1.9 

53 

98.1 

54    100.0 

1.9 

53 

98.1 

54    100.0 

'.0 
3.0 


1.  5 
1.5 


453 

453 


97.0 
97.0 


98.5 
98.5 


467  100.0 
467  100.0 


67  100.0 
67  100.0 


PARFNT  INSTITUTION:  SILVERMINE  COLLFGF  CF 

S1LVERMJNF  COLLFGF  OF  ART 
♦TOTAL  UNDERGRADUATE 


3.3 
3.3 


1.1 
1.1 


175 
175 


95.6 
95.6 


183    100.0 
183    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    SOUTH    C=N    CMTY    COLIEC.E 

SOUTH    TEN    CMTY    COLLEGE  130       13. 

•TOTAL    UNOFOCRAOUATE  130       13. 


.1 
.  1 


139 

14.6 

813 

85.4 

952    100.0 

139 

14.6 

813 

85.4 

952    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOIJTHFRN    CONN    ST    COLLEGF 

SOUTHERN    CCNN    ST    COLLEGE  7  .1 

♦TOTAL    UNDFPGRADUATE  7  .1 


133 
133 


1  i 

1  1 


1  - 
1  8 


171 

2.5 

6,675 

97.5 

6,846    100.0 

171 

2.5 

6,67* 

97.5 

6,846    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     Thames    VLY    STATE     TFCH    C 

THAMES    VLY    STATE    TECH    C  6  1.1 

♦TOTAL    UNOFRGRAOUATF  6  1.1 


.  2 

.7 


1.3 
1.3 


524 
524 


98.7 
98.7 


531     100.0 
531     100.0 


PARENT     INSTITLTION:    TRINITY    COUUEGE 

TRINITY    COLLEGE  7  .1  68         4.6 

♦  TOTAL    UNnFRGRACUATF  2  .1  68         4.6 


lc 
15 


1.0 
1.0 


91 
91 


1,196 

93.9 

1,487    100. 0 

1,3<>6 

93.9 

1,487    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TUNXIS    COMMUNITY    COLLEGE 

TUNXIS    CfMMUNITY    CrLLFCF 
♦  TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


12 

4.2 

2 

.  7 

1              .4 

15 

12 

4.2 

2 

.  7 

1               .4 

15 

268 
268 


94.7 
94.7 


783    100.0 
283    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF  CONN    CENTRAL     OFFICE 

U    OF  CONN    HARTFORD  6          1.°                     8 

U     CF  CONN     SOUTHEASTERN  PR                                                                        4 

U    OF  CONN     STAMFORD  1 

U    OF  CONN    TORRINGTON 

U    OF  CCNN    WATERBURY  6          2.3                     1 

•TOTAL  UNDEPGRADUATF  12            .7                  14 


7 

.6 

24 

7.  5 

298 

97.5 

322    100.0 

6 

1.4 

424 

98  .6 

430    100.0 

2 

.  5 

384 
245 

99.5 

100.0 

386    100.0 
245    100.0 

1 

.  4 

8 

3.1 

753 

96.9 

261     100.0 

3 

.2 

40 

2.4 

1,604 

97.6 

1,444    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     UNIVERSITY     CF     RRIpGEPPRT 

UNIVERSITY    OF    BRIDGEPORT  120  2.5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  120  2.5 


15 

.3 

141 

3.0 

4,613 

97.0 

4,754    100.0 

15 

.  i 

141 

3.0 

4,613 

9-».0 

4,754    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    HARTFORD 

UNIVERSITY    OF    HAPTFORD  107  2.9 

•  TOTAL    UHPEPGRAOMATE  107  2.9 


41 

1.  1 

1  56 

4.3 

3,510 

95  .7 

1,666    100.0 

41 

1.1 

156 

4.' 

1,510 

95.7 

3,666    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    NEW    HAVEN 

UNIVERSITY    OF    NEW    HAVEN  1  85 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATF  1  85 


9  .4 

°  .4 


2,?65 
7,765 


95.9 
95.9 


2,361     100.0 
2,361     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    WATERRUPY    ST    TFCH    COLLEGE 

HATFRBUFY    ST    TECH    rnLLEr,r  15  ?.<; 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  15  2.5 


26  4.3 

26  4.  3 


569 
56« 


93.3 
93.3 


610    100.0 
610    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WESlEYA'l    UNIVERSITY 

WESIFYAN    UNIVERSITY  6  .4 

•TOTAL     UNnrpGRADUATE  6  .4 


150 

10.  8 

14 

1  .0 

19 

1.4 

1  R9 

1  3.* 

1  ,704 

86.4 

1,393    100.0 

150 

10. R 

14 

1.0 

1° 

1.4 

1  RO 

13.6 

1  ,'04 

86.4 

1  ,391    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WESTERN    CONN    ST    COLIFGF 

WESTFPN    CCNN    ST    CO!  LEGE  3  .1 

•TOTAL    UNDFPGRADUATE  3  .1 


1.4 
1.4 


45 

1.9 

82 

3.4 

2,342 

4  5 

1.9 

82 

3.4 

2,  347 

2,424    100.0 
2,474    100.0 


HFW    RACIAL     AND    FTHNIC    FNROUMFNT    DATA    FRnM     INSTITUTinNS    OF    HIGHFB    FOUCATION,    FALl     1  "(TO 
PARI    |l    UNDFRGRADUATF     INSTITUTIONS     IFUIL-TIMF    STUOFNTS1 


STATF    OF    ff  I  AWARF 


AMFR  KAN 
INDIAN 


SPANISH 
SURNAMF 


PARFNT     INSTITUTION:    BPANDYWINE    CCLLFGE 

BRANDywin'F    COLLEGE 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


?.6 
2.6 


1.105      9ft.  7 
1  ,105       96.7 


1,3*9    100.0 
1  ,1*9    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     DFl     TFCH    CC    CFN    OFFICE 

OEL    TECH    CC    NDRTERN    PR 

PEL     TFCH    ft     SOUTHERN    BR 
♦TOTAL    UNnERGRAOUATE 


154 

19.6 

10 

78 

14.6 

1 

21? 

17.6 

11 

2 

.3 

166 

21.1 

620 

7H.O 

786    100.0 

2 

.4 

fll 

15.  1 

454 

84.9 

535    100.0 

4 

.3 

247 

1R.T 

1  ,074 

81.3 

1,121     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     OELAWAPE     STATF    COLLEGE 

DFLAWARF    STATE    COI LEGE  870       65.0 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  870      65.0 


.  2 

873 

65.2 

466 

34.8 

1  ,139    100.0 

.2 

873 

65.2 

466 

34.8 

1,339    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    GOLOFY    BEACO*    JR    COLLEGE 

GOLDEY    REACH*    JR    COLLEGF  1  .1  74  8.5 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  74  8.5 


10.1 

787 

89.9 

875    100.0 

10.1 

787 

80.9 

875    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    DFLAWARF 

UNIVERSITY    CF    DELAWARE  21  .2 

♦TOTAL     UNDFRGRADUATE  21  .2 


227 

2.6 

16 

.? 

10 

.  1 

274 

1.1 

»,427 

96.9 

227 

2.6 

16 

.2 

10 

.1 

274 

3.1 

8,427 

96.9 

8,701     100.0 
8,701     100.0 


PARENT  INSTITUTION:  WESLEY  CCLLEGF 

WESLFY  COI  LEGE 
♦TOTAL  UNDERGRADUATE 


18 
18 


2.1 
2.1 


19 

2.2 

839 

97.8 

858    100.0 

1° 

2.2 

819 

97.8 

858    100.0 

STATF    OF    DISTRICT    OF    COLUMBIA 


PARFNT     INSTITUTION:     AMERICAN    UNIVERSITY 

AMFR1CAN    UNIVERSITY  7  .1  208  4.1  16 

♦  TCTAl     UNDFPGR  ACUATE  7  .1  208  4.1  36 


19 

1" 


270 

5.1 

4,780 

94.7 

270 

5.3 

4,780 

94.7 

5,050   100.0 
5,050    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    CATHOLIC    U    OF    AMERICA 

CATHOL  IT    U    OF    AMFR  ICA 
♦TOTAL    UNDEPGRADUATF 


106 

4.9 

23 

1.1 

52 

2.4 

181 

106 

4.9 

23 

1.1 

52 

2.4 

1»1 

1,978       91.6 
t ,978      91.6 


2,159    100.0 
2,159    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     DC    TEACHFRS    COLLEGE 

DC    TFACHFPS    COLLEGF  1,387       92.5 

♦  TOTAL    UNDFRGRADUATE  l,ie7       92.5 


.2 


.1 
.1 


1,3  92 
1,392 


108 
108 


7.2 
7.2 


1,500    100.0 
1,500    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    DUNBARTON    C    CF    HOLY    CPC^S 

DUNBARTON    C    OF    HCLY    CROSS  14  4.1 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  14         4.1 


5.3 

323 

94.7 

341    100.0 

5.1 

323 

94.7 

341    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    GALLAUDET    COLLEGE 

GALLAUDFT    COLLEGE 
♦  TOTAL    UNDfRGPACUATF 


21 
21 


2.9 
2.9 


10 
10 


5.  1 

684 

94.9 

721    100.0 

5.1 

684 

94.9 

721    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    GFORGF    WASH    UNIVERSITY 

CcORGF    WASH    UNIVERSITY  29  .6 

♦  TOTAL     UNDFRGRADUATE  2<>  .6 


172 

3.6 

59 

1.2 

51 

1.1 

311 

6.5 

4,478 

91.5 

4,789    100.0 

H2 

3.6 

59 

)  .2 

5! 

1.1 

111 

6.  5 

4,478 

93.5 

4,789    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    GEORGETOWN    UNIVFRSITY 

GEORGETOWN    UNIVERSITY  6  .1  67  1.7  28 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  6  .1  67  1.7  28 


31 

.8 

134 

3.1 

1,901 

96.7 

4,035    100.0 

33 

.8 

114 

1.3 

3,901 

96.7 

4,015    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    HOWARD    UNIVERSITY 

HOWARD   UMV"S  ITY 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


5,818       88.8 
5,ei8      88.8 


2' 
23 


11 

.2 

5,854 

89.1 

699 

10.7 

6,553    100.0 

13 

.  2 

5,854 

89.  3 

699 

10.7 

6,553    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     |M«ACULATA    COLLEGE    WASH 

IMMACULATA    COLLEGE    WASH 
♦  TOTAL    UNDEPGRADUATF 


5.2 
5.2 


.5 
.  5 


1.6 

14 

7.  1 

179 

92.7 

193    100.0 

1.6 

14 

7.1 

179 

92.7 

193    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MOUNT    VFRNDN    JR    COLLEGE 

MGUNT    VEPNFN    JP    COLLEGE 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.0 
1.0 


1 .1 

109 

98.7 

313    100.0 

1.  3 

309 

98.7 

313    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    JOSEPHS    SEMINARY 

SAINT    JOSEPHS    SEMINARY  7       41.2 

♦  TOTAL    UNDERORAOUATF  7       41.2 


7 

41.  2 

10 

58.8 

17    100.0 

7 

41.2 

10 

58.8 

17    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHEASTERN    UNIVERSITY 

SOUTHEASTERN    UNIVFRSITY  "2       29.8 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  92       29.  o 


1.0 

95 

10.7 

214 

69.3 

3  09    100.0 

1.0 

95 

10.7 

214 

69.3 

3  09    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    TRINITY    CDLIEGE 

TRINITY    COLLEGE 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


24 
24 


1.5 
3.5 


17 
17 


2.4 
2.4 


6.2 

651 

93.8 

694    100.0 

6.2 

651 

91.8 

694    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WASHINGTON    TECHNICAL    INST 

WASHINGTON    TECHNICAL     INST  1,274       95.9 

♦TCTAL    UNDFRGRADUATE  1,274       95.9 


2' 

1.8 

10 

.  8 

1  ,108 

24 

1.8 

10 

.8 

1,308 

1.6 
1.6 


1,329    100.0 
1 ,329    1 00.0 
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2.9 

335 

20.0 

t  ,341 

80.0 

1,676    100.0 

2.9 

335 

20.0 

1,341 

90.0 

1,6  76    100.0 

54 

2.4 

26 

1.2 

35 

1.6 

116 

5.2 

2, in 

94.8 

2,235    100.0 

54 

2.4 

26 

1.2 

35 

1.6 

116 

5.2 

2,119 

94.8 

2,235    lOd.O 

.4 

338 

21.0 

1,271 

79.0 

1  ,609    100.0 

1.0 

104 

14.4 

618 

85.6 

722    100.0 

.6 

442 

19.0 

1,889 

81.0 

2,331    100.0 

604 

94.1 

o42    100.0 

604 

94.1 

642    100.0 

83 

4.7 

1,669 

95.3 

1,752    100.0 

83 

4.7 

1,669 

95.3 

1,752    100.0 

23 

6.1 

3 

.8 

31 

8.2 

57 

15.0 

322 

85.0 

379    100.0 

23 

6.1 

3 

.8 

31 

8.2 

57 

15.0 

322 

85.0 

379    100.0 

10.1 

57 

.3 

1,633 

9.7 

3,398 

20.2 

13,407 

79.8 

16,805    100.0 

10. 1 

57 

.  3 

1,633 

9.7 

3  ,398 

20.2 

13,407 

79.8 

16,805    100.0 

1.2 

1 

.2 

15 

3.0 

478 

97.0 

493    100.0 

1.2 

1 

.2 

15 

3.0 

478 

97.0 

493    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EOUCATION,    FALL    1970 
PART     1:    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIME     STUDENTS) 

AMERICAN         %  NFGRC  *       ORIFNTAL  *       SPANISH  t         MINORITY  T  OTHER  X  TOTAL  X 

1N0IAN  SURNAME 

PARENT     INSTITUTION:    HOLLYWCCD    COLLEGE 

HOLLYWOOD    COLLEGF  1  7.7  1  7.7  12       92.3  13    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGOADUATE  1  7.7  1  7.7  12       92.3  13    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     INDIAN    RIVER    JR    COLLEGE 

INDIAN    RIVE"    JR    COLLEGE  252       15.0  35         2.1 

•TOTAL    UNDERCRAOUATE  252       15.0  35  2.1 

PARENT     INSTITLTION:    JACKSCNV  I  LLF    UMV  ERS  ITY 
JACKSONVILLE    UNIVFRSITY  1 

•  TCTAL    IINOERGRACUATE  1 

PARENT     INSTITUTION:    JONES    COLLEGE  CENTRAL    OFF 

JCNES    CDLI  EGE    MAIN    CAMPUS  327  20.3 

JONES    COLLEGE    ORLANDO    CAM  97  13.4 

•  TOTAL    UNDEPG°ACUATE  424  18.2 

PARENT     INSTITUTION:    LAKE     SUMTER    JR    COLLEGF 

LAKE    SUMTER    JR    COLLEGF  31  4.8  7  1.1  38 

•TOTAL    UNDEPGRADUATE  31  4.8  7  1.1  38 

PARENT     INSTITLTION:    MANATEE    JUNICR    COLLEGF 

MANATFF    JUNIOR    COLLEGE  83  4.7 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATE  83  4.7 

PARENT     INSTITUTION:    MARYMOUNT    COLLEGE 

MARYMOIJNT    CCLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATF 

PARENT    INSTITLTION:    MIAMI     OACF    JUNICR    COLLEGE 

MIAMI     OADF     JUNIOR    COLLEGE  17  .1  1,691 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  17  .1  1,691 

PARENT     INSTITUTION:    NEW    COLLFGE 

NEW    COLLEGE  2  .4  6  1.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .4  6  1.2 

PARENT    INSTITUTION:    NORTH    FICPIDA    JR    COLLEGE 

NORTH    FLORIDA    JR    COLLFGE  1  .1 

•TOTAL    UNDEPGRACUATE  1  .1 

PARENT     INSTITUTION:    OKALOOSA    WALTON    JUNIOR    C 

CKALOOSA    WALTON    JUNIOR    C  30  2.8  24  2.2  21  1.9  9  .8  84  7.7  1,006       92.3  1,090    100.0 

•TOTAL    UNDEPGRADUATE  30  2.8  24  2.2  21  1.9  9  .8  84  7.7  1,006       92.3  1,090    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    PALM    PCH    ATLANTIC    COLLEGF 

PALM    BCH    ATLANTIC    COLLEGE  11  5.3 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATE  11  5.3 

PARENT     INSTITUTION:    PALM    BFACH    JUNIOR    COLLEGE 

PALM    8EACH    JUMCR    COLLFGE  104         3.3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  104  3.3 

PARENT    INSTITUTION:    P^NSACCLA    JUMCR    COLLEGE 

PENSACOLA    JUNIOR    COLLEGE  7  .2  154  4.9  7  .2  38 

•  TOTAL    UNDERGRADUATF  7  .2  154  4.9  7  .2  38 

PARFNT     INSTITUTION:     POLK    JUNIOR    COLLEGE 

POLK    JUNICR    COLLEGE  140  7.3  2.1  3 

•TOTAL    UNDERGRADUATF  140  7.3  2  .1  3 

PARENT     INSTITLTION:    ROLLINS  CCLLFGE    CEN    OFF 

ROLLINS    C    PATRICK    BRANCH  5 

RCLLINS    COLLEGF    MAIN    CAM  24          2.0                     1             .1                     5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  24          l.B                     1             .1                   ID 

PARENT    INSTITLTION:    SAINT     LFO    COLLEGE 

SAINT    LEC    CCLLEGE  6  .5 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  6  .5 

PARENT     INSTITLTION:    SAINT    PFTFRSPG    JR    CCLIFGC 
SAINT    PFTFRSBG    JP    COLLFGE  105  1.5 

•  TOTAL    UNrFPCADUATF  105  1.5 

PAPFNT     INSTITUTION:     SANTA    FE    JUNIOR    COLLEGE 

SANTA    EF     JLMOR    COLLEGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATF 

PARFNT     INSTITLTION:     SCM    SAINT    VINCENT     DE    PAUL 

SFM    SAINT    VINCENT    OF    PAUL 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:     SCM1N0LE    JUNIOR    COLLEGE 

SFMINOLT     JUMCR    COLLEGF  3  .?  105  6.4  108  6.6  1,532       93.4  1,640    100. 0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .2  105  6.4  108  6.6  1,532       93.4  1,640    100.0 


10.6 

2 

.2 

18 

1.9 

120 

12.9 

813 

87.1 

933    100.0 

10.6 

2 

.  2 

18 

1.9 

120 

12.9 

813 

87.1 

933    100.0 

1.9 

15 

7.3 

191 

92.7 

206    100.0 

1.9 

15 

7.3 

191 

92.7 

206    100. 0 

.1 

9D 

2.9 

197 

6.3 

2,939 

93.7 

3,136    100.0 

.1 

90 

2.9 

197 

6.3 

2,939 

93.7 

3,136    100.0 

1.2 

206 

6.6 

2,914 

93.4 

3,120    100.0 

1.2 

206 

6.6 

2,914 

93.4 

3,120    100.0 

.2 

145 

7.6 

t  ,768 

92.4 

1  ,913    100.0 

.2 

145 

7.6 

1,768 

92.4 

1,913    100.0 

5 

4.3 

110 

95.7 

115    100.0 

30 

2.5 

1,182 

97.5 

1,212    100.0 

35 

2.6 

1,292 

97.4 

1  ,327    100.0 

12 

1.1 

18 

1.6 

1,114 

98.4 

1,132    100.0 

1? 

1.  1 

18 

1.6 

1,114 

98.4 

1,132    100.0 

214 

3.1 

22 

.3 

265 

3.9 

606 

8.9 

6,226 

91.1 

6,832    100.0 

214 

3.1 

22 

.  3 

265 

3.9 

606 

8.9 

6,226 

91.1 

6,832    100.0 

707 

2  2.0 

32 

1.0 

161 

5.0 

900 

28.0 

2,309 

72.0 

3,209    100.0 

707 

22.0 

32 

1.0 

161 

5.0 

900 

28.0 

2,309 

72.0 

3,209    100.0 

3.7 

1 

3.7 

26 

96.3 

2  7    100.0 

3.7 

1 

3.7 

26 

96.3 

27    100.0 
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lit  H    H«riM     UNO    ETHNIC    FNPOLLMENT    DATA    FRO*'     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,     FALL     1970 
PART    1:     UNOFRGRAOUATE     INSTITUTIONS    (FtllL-TIMF    STIjr>ENTSl 


AMFR  IC  AN 
I NOIAN 

PARFNT     INSTITUTION:     HARRY    COLLFGE 

BARRY    rri  LFCF 
♦  TOTAL     UNDERGRADUATE 


4.7 
'..7 


PR  IFNTAL 

t        SPANISH 
SUPNAMF 

% 

m iNnPiTY 

T 

OTHFR 

X 

TOTAL                 1 

4 

.6                    46 

6.  o 

81 

1  7.  ? 

581 

A7.R 

66?    100.0 

4 

•  IS                    46 

6.9 

81 

1  7.  7 

SRI 

87. fl 

66?    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    RFTHUNF    CCCKMAN    CCLIFGE 

hfthiine    rnoKMAN   COLLEGE  1,006      97.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1,006       97.0 


1,007 

17.1 

'0 

7.9 

1  ,017    100.0 

1  ,007 

17.  1 

•<o 

7.9 

1,017    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     BISCAYNE    TOLLFGE 

HI  SCAYNF    COLLECT 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


7.7 
7.7 


26 
76 


6.  5 
6.5 


9.? 

3  64 

90. P 

401     100.0 

9.? 

364 

90.8 

4  01     100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    BREVARD    JUNICR    COLLFGE 

RREVARO    JUNIOR    COLtFGE  2  .1  384       13.0 

•  TOTAL    UNPFRGPACUATF  2  .1  '84       11.0 


.1 

396 

13.4 

7,  557 

B6.6 

.1 

3  96 

13.4 

7,557 

B6.6 

7,953    100.0 
7.953    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    BROWARD    JUNIOR    COLLFGF 

BROWARD     HIMOR    COLLFGF  15  .4  747  5.9 

•TOTAL     UNrHPGRAQUATE  IS  .4  247  5.9 


.7 
.2 


?.  3 
7.3 


«.» 

3  ,ROS 

°1  .7 

4,17?    100.0 

9." 

',805 

91.7 

4,17?    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    CENTRAL    FLA    JR    COLIEGF 

CENTRAL     Fl A    JR    COLLFGF  143       13.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  143       13.6 


14' 
143 


13.6 

n.6 


908       86.4 
908       86.4 


1,051     100.0 
!  ,051     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CHIPOLA    JUNIOR    COLLEGF 

CHIPOLA     JUNIOR    COLLEGE  107       17.3 

•TOTAL    UNDERGRAOUATE  107       17.3 


no 

12.6 

763 

87.4 

873    100.0 

1  '0 

12.6 

763 

87.4 

873   ino.o 

PARFNT     INSTITLTION:    COLLFGE    CF    OPLANOO 

COLLEGE    OF    ORLANDO 
•  TOTAL    IINDFPORADUATE 


7.3 
7.3 


2.3 

338 

97.7 

346    100.0 

?.-> 

338 

97.7 

346    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    DAYTONA    BEACH    JR    COLLFGE 

OAYTONA    BFACH    JR    CCLLCGE  1  .1  14'  8.5 

•  TOTAL    UNDFPGPADUATE  1  .1  143  R.5 


.  1 
.1 


1? 
1? 


157 
157 


1  ,532 
1,53? 


90.  T 
90.7 


'  ,689    100.0 
' ,689    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    EDISON    JIIMC"    COLLEGF 

F11S0N    JUNIOR    COLLFGE  4  .4  37  3.7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  4  .4  37  3.7 


10 
10 


1.0 
1.0 


52 
52 


9'8 
938 


990    100.0 
990    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EMBRY    RIDDLE    AERON    INST 

EMBRY    PIDDLE    AFRON    INST  10  1.1 

•TOTAL    UNDFPGPADUATE  10  1.1 


12 
12 


900        9R.7 
900       98.7 


912    100.0 
912    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    FLA    JR    CCLLECC    JACKSCNVL 

FLA    JR    COLLEGE     JACKSONVl  303  8.9 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  303  8.9 


.4 

.4 


1  .7 

360 

ID. 6 

3,034 

89.4 

3,394     100.0 

1.7 

360 

10.6 

3,0?* 

89.4 

3,394    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     fla    PRFSBYTFRIAN    COLLEGE 

FLA    PRFSBYTFRIAN    COLLFGF  ?9  2.8 

•TOTAL    UNDFPGPADUATE  29  7.8 


11 

11 


1.  1 

1  .1 


45 
45 


991 
991 


95.7 

95.7 


1  ,036    100.0 
1,036    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    FLORIDA    COLLEGE 

FLOP  IDA    COLLEGF  1  .2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .2 


1.0 
1  .0 


2.7 

405 

9T.  8 

414 

100.0 

'.7 

405 

97. R 

414 

100.0 

PARENT  INSTITUTION:  FLORIDA  INST  TECHNOLOGY 

FLORIDA  INST  TECHNOLOGY 
•TOTAL  UNDERGRADUATE 


16 

1.7 

30 

2.2 

1  ,370 

16 

1.7 

30 

7.2 

1  ,  370 

1  ,350    100.0 
1,350    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    ELTRICA    KEYS     JR    CCLLEGF 

FLORIDA    KEYS    JR    COLLEGE  14  5.1 

•  TOTAL    UNDEPGRADIMTE  14  5.1 


?9 

10.6 

43 

15.7 

?31 

84.3 

7  74     100.0 

?o 

10.6 

43 

15.7 

231 

84.3 

2  74     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FLORIDA    MEMORIAL    COLLFGF 

FLORIDA     "FMORIAL    COLLFGE  74?       98.1 

•TOTAL    UNDFPGPADUATE  742       98.1 


744 
744 


12 

1? 


1.6 
1.6 


756    100.0 
756    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:     FLORIDA    Sl"UTt-ERN    COLLEGE 

FLORIDA    SOUTHERN    COLLEGE  7?  1.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  72  1.6 


7.4 
2.4 


1,  '86 
1,786 


9*.  7 
9*. 7 


1.344    100.C 
1,344    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    FT    LAUDFRDALE    UNIVFRSITY 

FT    LAUDFRDALF    UNIVERSITY  3  .3  14  1.6  2  .2 

•TOTAL    UN"rRCRAOUAT?  3  .3  14  1.6  7  .2 


.  6 
.6 


"56 
856 


97.3 
97.3 


880    100.0 
880    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    GULF    CCAST     JUNIOR    COIIFGF 

GULF    COAST     JUNIOR    EDLLEGF  125  9.4  2  .7 

•  TOTAL    UNDFPGRAOUATF  125         9.4  7  .2 


177 
127 


I,  700 

1  .700 


90.4 
90.4 


1,327  100.0 
1,327  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HILLSBOROUGH    JR    COLLFGF 

HILLSBOROUGH    JR    COLLcGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


144 

11  .2 

3 

.  7 

77° 

17.7 

3'6 

7  9.1 

915 

70.9 

I  ,291    100.0 

144 

11.7 

3 

.7 

??9 

17.7 

376 

79.  1 

915 

70.9 

1,291     100.0 
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HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     EDUCATION, 
PART    1:    UNnFRGRAOUATC    INSTITUTIONS     (TULL-TIMF    STUflENTS) 


AMFR  ICAN 
I  KOI  AN 


ORIENTAL 

% 

SPANISH 
SURNAWF 

t 

MINORITY 

4 

10.  0 

5 

4 

10.0 

5 

12.5 

■»5 

87.  6 

40    100.0 

12.5 

35 

B7.5 

40    100.0 

3 

1.1 

18 

6.3 

266 

93.7 

284    I  00.0 

3 

1.  1 

18 

6.3 

266 

03.7 

2  84    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SNT    JOHN    VIANNY    MINOR    SEN 

SNT    JOHN    VIANNY    MINOR    S  EM  I  2.5 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATF  1  2.5 

PARENT     INSTITUTION:     SNT    JOHNS    RIVER    JUNIOR    C 

SNT    JOHNS    RIVFR     JUNIOR    C  60  6.0                                                          14          1.6                     74            8.5                     794       91.5                        868    100.0 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATF  60  6."                                                         14          1.6                     74            8.5                     794       91.5                        868    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SOUTH    FLORIDA    JR    COLLEGE 

SOUTH    FLORICA    JR    CTLLEGE  14  4.9                     1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1*  *.Q                     1 

PARENT     INSTITUTION:     STATE    U    OF    FLA    SYSTEM    OFF 

FLA    AGRICULTURAL    MFCH    U                                                       3,841  98.3  1                                      6             .2            3,848         98.5                        58          1.5                  3,906    100.0 

FLA    ATLANTIC    UN1VFRSITY  118  3.0                     6             .2                114          2.9                  238            6.2                3,631       93.8                  3,869    100.0 

FLORIOA     TECHNOLOGICAL    U                           2  55  1.3                     6             .1                     5             .1                     68             1.6               4,143       98.4                  4,211     100.0 

U    OF    SOUTH    FLORIOA                                      14             .1  182  1.8                18!          1.8               183          1.8                  560            5.6                9,484       94.4                10,044    100.0 

U    OF    WEST    FLORIDA  53  2.3                     6             .3                  14             .6                     73            3.2               2,191       96.8                  2,264    100.0 

UNIVFRSITY    OF    FLORIDA                                5  236  1.5                  33             .?                856          5.3             1,130            7.0             14,945       93.0                16,075    100.0 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATE                                      21             .1          4,485  11.1  233            .6          1,170          2.9            5,°17         14.7            34,452       85.3               40,369    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STETSON    UNIVERSITY 

STETSON    L    LAV.    SCHOOL 

STETSON    UNIVFRSITY  44  2.7                     9            .6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  44  2.1                     9             .4 

PARENT     INSTITUTION:     STHESTN    BIBLE    COLLEGE 

STHESTN    BIBLE    CCLLEGF  1  .2                     !             .2 

•TOTAL    UNOERGRAOUATF  1  .2                     1             .2 

PARENT     INSTITUTION:     TALLAHASSEE    JR    COLLFGF 

TALLAHASSEE    JR    COLLFGE  58  4.6                     8             .6 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  58  4.6                     8             .6 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    MIAMI 

UNIVERSITY    OF    MIAMI                                    34             .4  222  2.3                  53             .6               41°          4.4                  728            7.6               8,814       92.4                  9,542    100.0 


4 

.6 

4 

.8 

477 

99.2 

481     100.0 

29 

1.8 

82 

5.1 

1,528 

94.9 

1  ,610    100.0 

3' 

1.  6 

86 

4.1 

2,005 

95.9 

2,091     100.0 

.4 

569 

99.6 

571    100.0 

.4 

569 

99.6 

571    100.0 

18 

1.4 

84 

6.6 

1,180 

93.4 

1,264    100.0 

IP 

1.4 

84 

6.6 

1,180 

93.4 

1  ,264    100.0 

222 

2.3 

53 

.6 

410 

4.4 

728 

7.6 

8,814 

222 

2.3 

53 

.6 

419 

4.4 

728 

7.6 

8,  814 

253 

11.9 

1,360 

88.1 

2,122    100.0 

253 

11.9 

1  ,869 

88.1 

2,122    100.0 

137 

7.1 

1  ,802 

92.9 

1,939    100.0 

137 

7.1 

1,  802 

92.9 

1,939    100.0 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATF  34  .4  222  2.3  53  .6  419  4.4  728  7.6  8,814       92.4  9,542    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    TAMPA 

UNIVERSITY    OF    TAMPA  2  .1  49  2.3  ?  ,\  200  9.4 

•  TOTAL    UNOERGRACUATE  2  .1  49  2.3  2  .1  200  9.4 

PARENT     INSTITUTION:    VALENCIA    JUNIOR    COLLEGE 

VALFNCIA    JUNIOR    COLLEGE  2  .1  132  6.8  3  .2 

•TOTAL    UNOERGRADUATE  2  .1  132  6.8  3  .2 

PARENT    INSTITLTION:    WEBBER    CCLLEGF 

WEBBER    COLLEGE  73    100.0  73    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  73    100.0  73    100.0 


STATE    OF    GEORGIA 

PARENT     INSTITUTION:     ABRAHAM    BALDWIN    AGRL    C 

ABRAHAM    BALDWIN    AGRL    C  32  1.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  32         1.9 

PAPFNT     INSTITUTION:    AGNES    SCOTT    COLLEGF 

AGNES    SCOTT    COLLEGF  3  .4  2  .3  5  .7  689       99.3  694    100.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  3  .4  2.3  5  .7  6flo       00.3  604    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ALBANY    JUNIOR    COLLEGE 

ALBANY    JUNICR    COLLFGE  87  9.8  87  9.8  805       90.2  892    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  87         9.8  87  9.8  805       90.2  892    100.0 


32 

1.9 

1,672 

98.1 

1,704    100.0 

32 

1.9 

1,672 

98.1 

1,704    100.0 

1  ,834 

99.5 

10 

.5 

1,844    100.0 

1,834 

oo.  5 

10 

.5 

1,844    100.0 

2.  4 

2  82 

97.6 

289    100.0 

2.4 

282 

97.6 

2  89    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    ALBANY    STATE    COLLEGE 

ALBANY    STATE    COLLEGE  1,834       99.5 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1,834       99.5 

PARFN'T     INSTITUTION:     ANDREW    COLLEGE 

ANDRFW   COLLFGc  7  2.4 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  7  2.4 

PARENT     INSTITUTION:     ARMSTRONG    STATC    COLLEGE 

ARMSTRONG    STATE    COLLEGF  37  2.9  10  .B  47  3.7  1,236       96.3  1,283    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  37  2.9  10  .8  47  3.7  1,236       96.3  1,283    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    ATLANTA    BAPTIST    COLLEGF 

ATLANTA    BAPTIST     COLLFGE  12  6.1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  12  6.1 

PARENT     INSTITUTION:     ATLANTA    SCHOOL    OF    ART 

ATLANTA     SCHOOL     OF    ART  8         4.1 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATF  8         4.1 

PARENT     INSTITUTION:     AUGUSTA    COLLEGF 

AUGUSTA    COLLEGF  2 

•TOTAL    UNOERGRAOUATF  2 


12 

6.1 

186 

93.9 

198    100.0 

12 

6.  1 

186 

93.9 

108    100.0 

3 

1.5 

11 

5.6 

IB5 

94.4 

106    100.0 

3 

1.5 

11 

5.6 

185 

94.4 

196    100.0 

.1 

84 

5.0 

18 

1.  1 

10 

.6 

114 

6.8 

1,560 

93.2 

1,674    100.0 

.1 

84 

5.0 

18 

1.1 

10 

.6 

114 

6.8 

1,560 

93.2 

1,674    100.0 

state  of   Georgia 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC     ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     FDUCATWN,    FALL     1970 
PART     11    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FUll-TIMF    STUDFNTSI 


AHFRICAN 
INDIAN 

PARFNT     INSTITUTION:     RFRBY    CnLLFCE 

BFRRY    Cm  I  FGF 
•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


32 

3? 


3.4 
3.4 


OP  IFNTAl 

X 

SPANISH 
SURNAME 

r 

MINORITY 

* 

OTHER 

X 

TOTAL               t 

1 

.1 

1 

.i 

3* 

3.6 

900 

96.4 

934    100.0 

1 

.1 

1 

.1 

34 

3.6 

<>00 

96.4 

934    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    BRFNAU    COLLEGE 

BRFNAII    COLLEGE 
•TOTAL     UNPERGRAOUATF 


.2 
.2 


1        .2 

2 

.5 

409 

99.5 

411    100.0 

1            .2 

2 

.S 

409 

99.>; 

411     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PREWTPN    PABKFR    COLLEGE 

BRFWTON    PARKER    COLLEGE  IS  3.4 

•  T0TA1     UNOFRGRAOUATF  IS  3.4 


15 

3.4 

427 

96.6 

442    100.0 

is 

3.4 

427 

96.6 

442    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    BRUNSWICK    JUNIOR    COLLFGE 

BRUNSWICK    JUNIOR    COLLEGE  114       12.6 

•  TOTAL     UNTTRGRADUATF  114       12.6 


114 

12.6 

789 

"7.4 

903    100.0 

114 

12.6 

789 

R7.4 

903    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CLARK    COLLEGE 

CLARK    COLLEGF 
•  TOTAL    UNDFRGRAOUATE 


1,030 
1,030 


1,030 
1  ,030 


.3 
.3 


1,033    100.0 
1,033    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CLAYTON    JUNI CR    COLLFGF 

CLAYTON    JUNIOR    COLLEGE  55  5.6 

•TOTAL     UNOFRGRAOUATF  55  5.6 


PARENT     INSTITUTION:     COLUMRIA    THEOLOGICAL     SEM 

COLUMBIA     THFOLOGICAL    Sr M  1  .R 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .8 


PARENT     INSTITLTION:    COLUMBUS    CCL'EGF 

COLUMBUS    COLLEGE  1  .1  122  7.3 

•  TOTAL    UNOFRGPAOUATF  1  .1  122  7.? 


1             1 

.1 

57 

5.R 

933 

94.2 

990    100.0 

1              1 

.1 

57 

5.8 

933 

94.2 

990    100.0 

1.7 
1.7 


140 
140 


116 
116 


1.531 
1.5-M 


96.7 
96.7 


91  .6 
91.6 


120    100. 0 
120    100.0 


1,671    100.0 
1,671     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     COVENANT    COLIFGE 

COVENANT    COLLEGE 
"TOTAL    UNCFPORAOUATF 


1  .7 
1.7 


2 

.6 

10 

2.9 

337 

97.1 

347    100.0 

2 

.6 

10 

2.9 

33T 

97.1 

347    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    OALTON    JUNIOR    COLLEGE 

OALTON    JUNIOR    COLLFGE  29  4.4 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  29  4.4 


29 

4.4 

626 

95.6 

655    100.0 

29 

4.4 

626 

95.6 

655    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     DFKALe    COLLEGE 

DEKALB    COLLEGE  1 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATF  1 


278 

?7R 


9.9 
9.9 


.2 
.  2 


285 

10.1 

2,533 

89.9 

2,818    100.0 

2RS 

10.1 

2,533 

89.9 

2,818    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    FMMANUF1     COLLFGF 

EMMANUEL    CCLLFGE 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


2.4 
2.4 


6 

2.4 

241 

97.6 

247    100.0 

6 

2.4 

241 

97.6 

247    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    FMORY  U    CENTRAL    OFFICF 
EMORY    I    HUN    CAMPUS  1 

FMORY    U    OXFORD    COLLFGF 

•  TOTAL    UNTEPGRAnU  ATE  1 


57 

7.7 

11 
1 

.4 
.2 

18 

1 

57 

1.9 

12 

.  4 

19 

2 

89 


2,450 

96.6 

2,537 

100.0 

463 

99.6 

4  65 

100.0 

2,913 

97.0 

3,002 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    FORT    VALLEY    STATF    COLLEGF 

FORT    VALLEY    STATE    COLLEGF  2,174    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2,174    100.0 


?  ,1  74 
2,  174 


100.0 
100.0 


2,1-fS    100.0 
2.175    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    GA     INST    TFCH    CENTRAL    OFF 

GA    INST    OF     TECH    MAIN    CAM 
•  TOTAL    UNDFRGRAOUATE 


.7 
.7 


14 
14 


17 
17 


80 

1.2 

6,520 

98.8 

6,600    100.0 

80 

1.2 

6,520 

98.8 

6,600    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    GA    SOUTHWESTERN    COl LEGE 

GA    SOUTHWESTERN    COLIFGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


3.4 
3.4 


2 

80 

3.6 

2,126 

96.4 

2.206    100.0 

2 

80 

3.6 

2,126 

96.4 

2,206    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    GAINFSVILLF    JR    COLLFGE 

GAINESVHLF    JR    COLLEGE  23  3.3 

•TOTAL    UNDFRGRAOUATE  23  3.3 


23 

3.3 

667 

96.7 

690    100.0 

23 

3.3 

667 

96.7 

690    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    GEORGIA    COLLFGF 
GEORGIA    CCLLFGE 

•  TOTAL     UNDEPGRAOUATE 


?? 
?? 


1.5 
l.S 


16 

1.1 

■>8 

2.6 

1  ,444 

97.4 

16 

1.1 

38 

2.6 

1,444 

97.4 

1,482    100.0 
1  ,482    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    GEORGIA    MILITARY    COLLFC.F 

GEORGIA    MILITARY    COLLEGE  1 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATF  1 


.8 
.8 


.8 


3.0 
3.0 


4.S 
4.5 


126 
126 


95.5 
95.5 


132    100.0 
132    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    GEORGIA    STATF    UNIVERSITY 

GF1RGIA    STATE    UNIVF°SITY  1  S7S       10.3  23 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  1  575        10.3  23 


60? 

10. R 

4,981 

89.2 

5,583    100.0 

602 

10.8 

4,981 

89.2 

5,583    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    GOROrN    MHITAPY    CCLLFGE 

GORDON    MILITARY    COLLFGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.8 
1.8 


2.1 

2.1 


323 
323 


330    100.0 
330    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    KENNFSAW    JUNIOR    COLI FGF 

KENNFSAW    JUNICP    COLLFGF  2  .3 

•  TOTAL    UNPFRGPADUATF  2  .3 


.3 
.3 


■>B9 
789 


99.5 
99.5 


793    100.0 
793    100.0 


20 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,    FALl    I "70 
PART    19    UNOFRGRAOUATF     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUPFNTSI 


STATE    OF    CFCCU 


AMERICAN 
INDIAN 


T      ORIrNT«t 


SPANISH 

SUPNAMF 


OTHER  t 


PARENT    INST! TITION:    IA    GRANGF    CflLFO* 

LA    GRANGF    COLLEGE 
•TOTAL    UKOERGRACUATE 


PARENT     INSTITUTION:    MACON    JUNIOR    COLLEGE 

MACON    JUNICR    COLLEGE  1  .1 

•TOTAL    UNOERGRADUATF  1  .1 


PARENT     INSTITLTION:    MEDICAL    COLLEGt  GA 

MEDICAL    COLLEGE    OF    GA 
•TOTAL    UNPFPCRAOUATE 

PARFNT     INSTITUTION:    MFRCFR    U    CFNTRAL    OFFICE 

MERCER    U    MAIN    C  ^MPUS 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITLTION:    MIODLE    GETRGIA    COLLEGE 

MIDOLF    GEORGIA    COLLEGE 
•  TCTAL    UNOERGRADUATF 


PARENT     INSTITUTION:    MOREHOUSE    COLLEGE 

MCREHPUSF    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


13 
13 


2.5 
2.5 


8.T 
8.7 


15 

5.4 

15 

5.4 

123 

9.6 

123 

9.6 

13 

.7 

13 

.7 

978 

98.  3 

978 

98.3 

.2 
.2 


.7 
.  7 


.1 

.  1 


1  .4 

I  .4 

3  .2 

3  .2 


14 

2.7 

502 

97.3 

14 

2.7 

502 

97.3 

63 

9.2 

625 

90.8 

63 

9.2 

625 

90.8 

18 

6.5 

261 

93.5 

18 

6.5 

261 

93.5 

127 

10.0 

1,149 

90.0 

127 

10.0 

1,149 

90.0 

15 

.8 

1,911 

99.2 

15 

.8 

1,911 

99.2 

9B3 

98. R 

12 

1.2 

983 

98.8 

12 

1.2 

516    100.0 
516    100.0 


688    100.0 
688    100.0 


2  79    100.0 
279    100.0 


1.2  76    100.0 
1  ,2  76    100.0 


1,926    100.0 
1,926    100.0 


995    100.0 
995    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    MORRIS    PRCWN    CCLLFGF 

MORRIS    BROWN    COLLEGE  1,349    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1,349    100.0 


1,349 
1  ,349 


100.0 
100.0 


1,349    100.0 
1,349    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NORMAN    COLLEGE 

NCRMAN    CCLLEGE 
•  TOTAL    UNOERGRADUATF 

PARFNT     INSTITLTION:    NORTH    GFOPGI A    CCLLFGF 

NORTH    GEORGIA    COLLFGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


14 

7.5 

14 

7.5 

10 

.9 

10 

.9 

.3 
.3 


14 
14 


13 
13 


7.5 

7.5 


1.2 
1.2 


172 
172 


1,089 
1,089 


92.5 
92.5 


98.8 
98.8 


186     100.0 
186    100.0 


1,102    I  00.0 
1,102    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    OGLETHORPF    COLLEGE 

OGLETHORPE    CCLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARFNT     INSTITLTION:    PAINF    COLLFGE 

PAINE    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITLTION:    PIEOMONT    CCLLEGE 

P1FDM0NT    COLLFGE 
•  TOTAL    UNDERGRACUATE 


20 

2.2 

20 

2.2 

660 

99.0 

6  60 

99.0 

5 

1.2 

5 

1.2 

1  7 
17 


.7 
.7 


1  .8 
1.8 


.5 
.5 


45 
45 


661 
661 


10 
10 


4.9 
4.9 


99.1 
99.1 


2.4 
2.4 


880 
880 


95.1 
95.1 


.9 

.9 


408       97.6 
408       97.6 


925    100. 0 
925    100.0 


667    100.0 
667    100.0 


418    1  00.0 
418    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PEINHAROT    COLLEGE 

REINHAROT    CCI  LEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


2.4 
2.4 


2.4 
2.4 


327 

327 


97.6 
97.6 


335    100.0 
335    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    SAVANNAH    STATE    COLLFGE 

SAVANNAH    STATE    COLIFGE  2,184       98.5 

•  TOTAL    UNOEPGRAOUATE  2,184       98.5 


2,  198 
2,198 


99.  1 

99.1 


20 
20 


2,218    100.0 
2,218    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SOUTH    GEORGIA    COLLEGF 

SOUTH    GECPGIA    COLLEGE  106       11.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  106       11.2 


.  7 
.7 


113 
113 


12.0 
12.0 


830 
830 


88.0 
88.0 


943    100.0 
943    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    SPCLMAN    COLLEGE 
SPELMAN    COLLFGE 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARFNT     INSTITUTION:     TIFT   COLLEGE 
TIFT    COLLEGE 

•  TOTAL    UNDERGPAOUATE 


PARENT     INSTITLTION:    TOCCCA    FALLS     INSTITUTE 

TOCCOA    FALLS     INSTITUTE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARFNT     INSTITUTION:     TRUFTT    MCCONNCLL    COLLFGF 

TRUETT    MCCCKNELL    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    OF    GEORGIA 

UNIVFRSITY    OF    Gc0RGIA 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATF 

PARENT     INS     1TUTI0N:    VALOOSTA    STATE    COLLFGE 

VALOOSTA    STATE    COLLEGF  2  .1 

•  TOTAL    "NPt  ^GRADUATE  2  .1 


956 

99.9 

956 

99.9 

9 

1.5 

1 

9 

1  .5 

1 

4 

.8 

14 

4 

.8 

14 

10 

4.8 

10 

4.8 

23 

.9 

22 

.2 

23 

.9 

22 

.2 

.3 
.3 


1.0 
1.0 


98 
98 


3.7 
3.7 


.  3 
.3 


.  2 
.2 


956 

99.9 

1 

.1 

956 

99.9 

1 

.1 

12 

1.9 

604 

98.1 

12 

1.9 

604 

98.1 

23 

4.6 

481 

95.4 

23 

4.6 

48! 

95.4 

10 

4.  8 

198 

95.2 

10 

4.8 

198 

95.2 

241 

1.8 

13 

,199 

98.2 

241 

1,8 

13 

,199 

98.2 

113 

4.3 

2 

,528 

95.7 

113 

4.3 

2 

,528 

95.7 

957   100.0 
957    100.0 


616    100.0 
616    100.0 


504    100.0 
504    100.0 


208    100.0 
208    100.0 


13,440    lOff.O 
13,440    100.0 


2,641    100.0 
2,641     100.(1 


21 


HTW    RACIAL    AND    FTHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL    1970 
PART    LI    UNCERGRADUATF    INSTITUTIONS    (Fl)Ll-TIMF    STU0FNTS1 


STATE    OF     ICAHC 


AMFR ICAN 
INDIAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT    INSTITUTION:    WFSLEYAN    CCLLEGF 

WFSLEYAN    COLLEGE 
♦TOTAL    UNDFRGRADUATE 


2.4 
2.4 


11 

2.4 

438 

97.6 

449    100.0 

11 

7.4 

438 

97.6 

449    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WFST    GEORGIA    COLLFGF 

WEST    GEORGIA    CO'  4  .1 

♦TOTAI     UNDERGRADUATE  4  .1 


2.2 
2.2 


100 

)D0 


2.7 
2.1 


4,741 
4,  '41 


4,341    100.0 
4,341     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    YOUNG    HARRIS    CCLLEGF 

YOUNG    HARR IS    COLL! GE 
♦TOTAL    UNOf RGRACUATF 


378 
378 


99.7 
99.7 


3  79    100.0 
379    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    POISE    STATE    COLLEGE 

BOISF     STATE    COLLEGE  14  .2  30 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  14  .2  30 


49 
49 


93 

I  .7 

5,530 

98.3 

5,623    1 00. 0 

93 

1.7 

5,530 

98.3 

5,623    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF     IDAHO 

COLLEGE    TF     IDAHO  1  .1  18  2.0  21  2.4 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  18         2.0  21  2.4 


.4 
.4 


847       95.1 


891    100.0 
891     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    CF    SCUTHFRN    IDAHO 

COLLEGF    OF'    SOUTHERN     IDAHO  2  .1 

♦TOTAL    UNDEPCRACUATF  2  .1 


20 

1.5 

26 

1.9 

l,3'5 

98.1 

1,341     100.0 

20 

1.5 

7ft 

1.9 

1,315 

98.1 

1,341     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     IDAHO    STATE    UNIVERSITY 

IDAHO    STATE    UNIVERSITY  27  .5 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  27  .5 


60 

1.2 

1" 

.4 

123 

2.4 

4,976 

97.6 

5,099    100.0 

60 

1.2 

18 

.4 

123 

2.4 

4,976 

97.6 

5,099    100.0 

PARENT    1NSTITLTI0N:    LCWIS    CLARK    NORMAL    SCHOOL 

LEWIS    CLAPK    NORMAL     SCHOOL  11  1.0  1  .1 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  11  1.0  I  .1 


1 

.1 

n 

1.2 

1,053 

98.8 

1,066    100.0 

1 

.1 

13 

1.2 

1  ,053 

98.8 

1 ,066    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTH    IDAHO    JR    COLLEGF 

NORTH    IOAHO    JR    COLLEGE  10  1.0 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  10  1.0 


2.5 

942 

97.5 

966    100.0 

2.5 

942 

97.5 

966    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NTHWST    NAZARENE    CCLLFGE 

NTHWST    NAZARENE    COLLEGE 
♦  TOTAL    UNOERGRACUATE 


PARENT     INSTITUTION:    PICKS    COLLEGE 

RICKS    COLLEGF  2  1 

♦TOTAL    UNDFRGRADUATE  2  1 


PARENT    INSTITLTION:    UNIVERSITY    CF     IDAHO 

UNIVERSITY    OF     IDAHO  24  .4  19 

♦TOTAL    UNDFRG^AOUATE  24  .4  19 


15 
15 


60 
60 


.? 
.? 


1,038 
1  ,038 


99.7 
99.7 


1,041     100.0 
1,041     100.0 


'6 

.7 

5,005 

90.  1 

5,041    100.0 

36 

.7 

5,005 

99.  3 

5,041    100.0 

16 

.3 

119 

2.2 

5,750 

97.8 

5,369    100.0 

16 

.  3 

119 

2.2 

5,250 

97.8 

5,369    100.0 

STATE    OF    I  11  I NC1S 


PARFNT     INSTITUTION:    AERO    SPACE 

AERO    SPACF     INST ITUTE 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


13.8 
13.8 


1.5 
1.5 


10 

15.4 

55 

84  .6 

65    100.0 

so 

'  5.4 

55 

84.6 

65    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     AMERICAN    CONSV    OF    MUSIC 

AMFRICAN    CCNSV    OF    MUSIC  16  9.1  5  2.9 

♦  TOTAL    UNDFPGR  ACU4TE  16  9.1  5  2.9 


1.7 

24 

13.7 

151 

86.3 

175    100.0 

1.7 

24 

13.7 

151 

86.3 

175    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    AUGUSTANA    COLLEGF 

AUGUSTANA    COLLFGF 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


35 
35 


1.9 
1.9 


.3 
.3 


2.3 
2.3 


1,845 
1  ,145 


97.7 
97.7 


1,889     100.0 
1  ,889     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     AURORA    COLLEGE 

AURORA    COLLEGF 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


52 
52 


7.7 
7.  7 


1.0 
1.0 


63 
63 


615 

615 


678    100.0 
678    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    KARAT    COILFGF 

PARAT    COLLEGE  1 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


43 
43 


9.1 
9.1 


16 

3.4 

63 

13.3 

411 

86.7 

474    100. 0 

16 

3.  4 

63 

13.3 

41  1 

86.7 

474    100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:     ReLLEVILLE    jp    COLLFGE 

BELLEVILLE     JR    COLLEGF  146  3.7 

♦  TOTAL    UNOERGRACUATE  146  3.7 


.1 
.1 


.  2 

158 

4.0 

3,786 

96.0 

3,944    100.0 

.2 

158 

4.0 

3,  786 

96.0 

3,944    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    BLACK    HAWK  C    CENTRAL    OFF 

PLACK     HAWK     C     MAIN    CAMPUS                          3              .2  47  2.6 

BLACK    I'AkK     EAST    COLLEGF  6  1.8 

♦  TOTAL    UNDERGPADUATE                                         3            .1  53  2.5 


.2 
.  7 


25 

?5 


1.4 

1.2 


4.4 

1,719 

95.6 

1,798    100.0 

1  .8 

321 

98.2 

327    100.0 

4.0 

2,040 

96.0 

2,125    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENRIUUMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    H1GHFR     EDUCATION, 
PART     1:    UNDFRGRADUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIMF    STUDENTS) 


STATE    OF    ILLINOIS 


AMERICAN  % 

I  NO  I  A  N 


*       ORIENTAL 


SPAN] SH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:    BLACKBURN    COLLEGF 

BLACKBURN    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPERGRAPUATF 


PARFNT     INSTITUTION:    BRADLEY    UNIVERSITY 

BRADLEY    UNIVERSITY  17  .4 

•TOTAL    UNPERGRAPUATF  17  .4 

PARENT    INSTITUTION:    CARL    SANCBURO    COLLEGE 

CARL     SANCBURG    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOFPGRACUATE 

PARENT     INSTITUTION:    CENTRAL    YMCA    CMTY    COLLEGF 

CENTRAL    Y»CS    CMTY    COLLEGE  5  .3 

•TOTAL    '  NOFRGRAOUATF  5  .3 


PARENT    INSTITUTION:    fHGO    CCNSERVATCPY    COLLEGE 

CHGO    CONSERVATORY    COLLFCF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT  INSTITUTION:    CHCO    MFOL     SCH    U    HLTH    SCI 

CHGO  MEDL    SCH    U    HLTH   SCI 

CHGO  HEDL    SCH   U    HLTH    SCI 

•  TOTAL  UNDERGRADUATE 


35 

6.0 

35 

6.0 

211 

4.7 

211 

4.7 

19 

2.7 

19 

2.7 

595 

41.6 

595 

41.6 

15 

17.4 

15 

17.4 

20 
20 


12 
12 


.8 

.8 


2.-> 
2.3 


16 
16 


10 
30 


1.1 

1.1 


2.  1 
2.1 


37 

6.4 

545 

93.6 

37 

6.4 

545 

93.6 

2  64 

5.0 

4,237 

94.1 

264 

5.9 

4,  237 

94.1 

27 

3.8 

687 

96.2 

27 

3.8 

ol" 

96.2 

642 

44.9 

7RB 

55.1 

642 

44.9 

7R8 

55.1 

17 

19.8 

69 

BO. 2 

17 

1  9.  R 

69 

80.2 

14 

100.0 

1* 

I  00.0 

28 

100.0 

582  100.0 
582  100.0 


4,501    100.0 
4,501     100.0 


714    100.0 
714    100.0 


1  ,430    100.0 
1,430    100.0 


86    100.0 
86    100.0 


14  100.0 
14  100.0 
28    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CHICAGO    CITY    C    CEN    OFFICE 

CHGO    CITY    C    KENNEDY    KING  4  .3  1,403 

CHGO    CITY    C    MALCOM    X    CAM  5  .1  3,  "17 

CHGO    CTY    C     AMNOSN    MAYFAIR  7  .5  88 

CHICAGO   CITY   C    LOOP    CAM  10  .4  1,158 

CHICAGO    CITY    C    OLIVF    HARV  8  .5  1,362 

CHICAGO    CITY    C    SW    COLLEGE  5  .3  23 

CHICAGO    CITY    C    WRIGHT    CAM  5  .1  136 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  44  .3  7,987 


91.0 

98.4 

6.2 

46.8 

77.7 

1.2 

3.9 

48.5 


1 
32 

71 


96 
217 


2.2 

2.9 

.3 

.5 

2.8 

1.3 


7 

26 

67 

168 

54 

27 

115 

464 


.5 
.7 
4.7 
6.8 
3.1 
1.4 
3.  3 
2.B 


1  ,417 
3,  B49 

194 

1,407 

1,429 

64 

352 
8,712 


91.9 
99.2 
13.6 
56.8 
81.6 
3.3 
10.1 
52.9 


125 

30 

1,236 

1  ,070 

323 
1,870 
3,116 
7,770 


8.1 
.8 
86.4 
43.2 
18.4 
96.7 
89.  9 
47.1 


1,542  100.0 

3,879  100.0 

1,430  100.0 

2,477  100.0 

1,75?  100.0 

1 ,934  100.0 

3,468  100.0 

16,482  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CHICAGO    STATE    COLLEGE 

CHICAGO    STATE    COLLEGE  67  2.2  1,663       55.4  12 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  67         2.2  1,663      55.4  12 


57 
57 


1  ,799 
It  799 


59. Q 
59.9 


1,204 
1,204 


40.1 
40.1 


3,003    100.0 
3,003    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CH  I  C  AGC    T  ECHMC  AL    COLLFGF 

CHICAGO    TECHNICAU    COLUEGE  1  .2 

•  TOTAU    UNDERGRADUATE  1  .2 


PARENT     INSTITUTION:    COUUEGE    OF    LAKE    COUNTY 

COLLEGE    OF    LAKE    COUNTY 
•TOTAL    UNPEPGRAOUATf 


PARENT     INSTITUTION    COLLEGE    OF    SAINT     FRANCIS 
COLLEGE    OF     SAINT    FRANCIS 

•  TOTAL    1INDEPGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    COLUMBIA    COLLEGE 

COLUMBIA    CCLLEGE  6  .9 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  6  .9 


PARENT    INSTITUTION:    CONCORDIA    TCHRS    COLLEGE 

CONCORDIA    TCHRS    COLLEGE 
•TOTAL    UNOERGRADUATE 


68       12.1 
68       12.1 


03 
<=3 


24 
24 


72 

72 


15 
15 


.9 
.9 


10.8 
10.8 


1.2 
1.2 


4.3 
4.  3 


.2 
.2 


.3 
.  3 


.6 
.6 


20 
20 


I  ft 
If. 


20 
20 


3.5 
3.5 


1.0 
1.0 


3.0 
3.0 


.1 
.1 


113 

20.0 

451 

80.0 

113 

20.0 

451 

80.0 

103 

6.0 

1  ,605 

94.0 

103 

6.0 

1,605 

94.0 

15 

2.2 

662 

97.8 

15 

2.2 

662 

97.8 

102 

15.  3 

566 

84.7 

102 

15.3 

566 

84.7 

16 

1.4 

1,229 

9B.6 

18 

1.4 

1  ,229 

98.6 

564    100.0 
564    100.0 


1,708    100.0 
1 ,708    100.0 


677    100.0 
677    100.0 


668  100.0 
668  100.0 


1  ,247    100.0 
1,247    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PANVILUC    JUNIOR    COLUEGE 

DANVIULF    JUNIOR    COLLEGE  4  .3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  4  .3 

PARENT    INSTITUTION:    Dc     PAUL    UNIVERSITY' 

DE    PAUL    UNIVERSITY  10  .2 

•TOTAL     UNDERGRAOUATF  10  .2 

PARENT     INSTITUTION:     DEVRY     INST    0*    TECHNOUOGY 

DEVRY    INST    OF    TECHNOLOGY  63  2.9 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  63  2.9 


PARFNT     INSTITUTION:    EASTERN     ILL    UNIVERSITY 

EASTERN     ILL     UNIVFRSITY  170         2.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  170  2.2 

PARENT     INSTITUTION:     ELGIN    COMMUNITY    COUUFGE 

ELT.IN    COMMUNITY    COLLEGE 
•TOTAL    UNDEPGRADUATE 

PARENT    INSTITUTION:    EUMHURST    TCUUFGF 

EUMHURST    COLLFC": 
•TOTAL    UNDFRCRAOUATC 


PARENT     INSTITUTION:     EUREKA    COLLEGE 

EUREKA    COL  LEGF 
•TOTAU    UNPERGRAOUATE 


55 

4.' 

11 

.9 

14 

1.  1 

84 

6.6 

1,107 

93.4 

1  ,2R1 

100.0 

55 

4.3 

11 

.9 

14 

1.1 

84 

6.6 

It  197 

93.4 

1,281 

100.0 

221 

5.5 

15 

.4 

68 

1.7 

314 

7.8 

3.735 

9?.? 

4,049 

100.0 

221 

5.5 

15 

.4 

68 

1.  7 

*)4 

7.8 

3,735 

92.2 

4,049 

100.0 

59 

2.7 

16 

.7 

5" 

2.7 

197 

°.o 

1  ,985 

91.0 

2,18? 

100.0 

59 

2.T 

16 

.7 

59 

2.7 

197 

9.0 

1,985 

91.0 

2,182 

100.0 

214 

2.  8 

43 

.6 

18 

.2 

445 

5. a 

7,278 

94.2 

7,723 

1  00.0 

214 

2.8 

4? 

.6 

18 

.2 

445 

5.  8 

7,278 

94.2 

7,723 

100.0 

21 

1.7 

5 

.4 

12 

.9 

38 

3.0 

1  ,229 

97.0 

1,267 

100.0 

21 

1.7 

5 

.4 

12 

,Q 

38 

3.0 

1,2?0 

97.0 

!,?67 

100.0 

154 

90.6 

8 

4.7 

162 

95.3 

8 

4.7 

170 

100.0 

154 

90.6 

8 

4.7 

16? 

95.3 

8 

4.7 

170 

100.0 

6° 

14.2 

1 

.2 

70 

14.4 

417 

85.6 

487 

100.0 

69 

14.2 

1 

.2 

70 

14.4 

417 

85.6 

487 

100.0 

23 


STATF    OF     lit  INTI  S 


HFW    RACIAL    AMI    ETHNIC    ENROUMFNT    DATA    FROM     INST  ITUT  IONS    (IF    HIGHFR    EDUCATION,    FAU     1970 
PART    ll    UNDERGRADUATE    INSTITUTIONS     (EUll-TlMF    STUDENTS! 


AMFR  IC  AN 
INDI"' 

PARFNT     INSTITUTION!    FFLICIAN    CfLlH.!- 
FELIC  IAN    COLLFGF 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.9 

1.9 


SPANISH 
SURNAME 


1  .9 
1.9 


3.8 
3.R 


50 
50 


96.  2 
96.2 


TOTAL  X 


52    100.0 
52    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     GFORGF    WILLIAMS    COLLEGE 

GFORGF    WILIIAMS    COLLEGF  111       72. R 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  111       22.8 


1.6 
1.6 


121 

24.8 

366 

75.2 

487    100.0 

121 

24.  fl 

366 

75.2 

487    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    GRFFNVILLF    CCLLFGF 

GREFNVILLF    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


•  R 

.fl 


.1 
.1 


1.0 

774 

99.0 

782    I  00.0 

1.0 

77* 

99.0 

782    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     HIGHIANO    CMTY    COLLEGF 

HIGHL  AND    CTY    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.1 
1.1 


1.1 

644 

98  .9 

651     100.0 

1.1 

644 

98.9 

651     100.0 

PARFNT  INSTITUTION:  III  WFSIFYAN  UNIVERSITY 

ILL  HESLFYAN  UNIVERSITY 
•TOTAL  UNDERGRADUATE 


PI 


4.9 
4.9 


.2 

? 

.1 

86 

5.2 

1.572 

.2 

2 

.1 

86 

5.2 

1  ,572 

1.658   100.0 
1,658    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS    CENTRAL    COLLEGE 

ILLINOIS    CFNTRAL    COLLFGF  8  .3  84  3.1 

•  TOTAL    UNPERGRAOUATE  8  .3  84  3.1 


.3 
.3 


111 

4.1 

2,576 

95.9 

2,687    100.0 

111 

4.1 

2,576 

95.9 

2.687    100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:     ILLINOIS     CCLLEGF 

ILL INOIS    COLLFGF 
•TCTAL     UNDERGRADUATE 


1.1 
1.1 


.3 
.3 


5 

15 

1.9 

783 

98.  1 

798    100.0 

5 

15 

1.9 

783 

98.1 

798    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS     INST    TECHNOLOGY 

ILLINOIS    INST    TECHNOLOGY  °1  4.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  91  4.0 


4.1 
4.1 


38 
3P 


1.7 

1.7 


224 
224 


2,078 
2,078 


90.3 
90.3 


2,302    100.0 
2,302    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    ILLINOIS    STATE    UN'VERSITY 

ILLINOIS    STATF    UNIVERSITY  488         3.7  468 

•TOTAL    UNDFRGRADUATF  488  3.7  468 


3.6 

169 

1.3 

70 

.5 

1,195 

9.1 

11.947 

90.9 

13,142    100.0 

3.6 

169 

1.3 

70 

.5 

1,195 

9.1 

11,947 

90.9 

13,142    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS    VLY    CMTY    COLLEGF 

ILLINOIS    VLY    CMTY    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOERGRACUATE 


1,536    100.0 
1,536    100.0 


1  ,536    100.0 
1,536    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    JC    DISTRICT    529    SYS    OFF 

OLNEY    CFNTRAL    COLLEGE 

WABASH    VALLFY    COllFGE 
•TOTAL    UNOERGRACUATE 


.6 

1.2 

.9 


.6 

823 

99.4 

828 

100.0 

1.2 

563 

98.8 

570 

100.0 

.9 

1,386 

99.1 

1,398 

100.0 

PARENT  INSTITUTION:  JOHN  A  LOGAN  COLLFGE 

JOHN  A  LOGAN  COLLEGc 
•  TOTAL  UNDERGRADUATE 


2fl 
?R 


3.6 
3.6 


28 

3.6 

751 

96.4 

779    1 00.0 

28 

3.6 

751 

96.4 

779    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    JOLIET    JUNIOR    COLLFGE 

JOLIFT    JUNICR    CCLLFGF  2  179  4.3  1 

•  TOTAL    IJNDEPCRAOUATE  2  179         4.3  1 


60 

1.5 

242 

5.9 

3,888 

94.1 

4,130    100.0 

60 

1.5 

242 

5.9 

3,888 

94.1 

4,130    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    JUDSON    COLLEGE 

JUDSON    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITLTION:    KANKJKFE    CMTY    COLLFGE 

KANKAKEE    CCTY    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOERGRADUATF 


?1 
?1 


6.  8 
6.8 


8.3 
8.3 


7.5 

284 

92.5 

307 

100.0 

7.5 

2  84 

92.5 

307 

100.0 

8.3 

487 

91.7 

531 

100.0 

8.  3 

4  87 

91.7 

531 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     KASKASK1A    COLLEGE 

KASKASKIA    CCLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


37 

37 


4.0 
4.0 


39 

4.  7 

890 

95.8 

929    100.0 

39 

4.2 

890 

95.8 

929    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KENDALL    COLLEGF 

KENDALL    CCLLFGF  1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1 

PARFNT     INSTITUTION:    KISHWAUKFF    COLLEGF 

KISHWAUKEE    COLLEGE  1 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  I 


PARENT    INSTITUTION:    KNOX    COLLEGE 

KNCX    COLLEGE  1 

•TOTAL     UNDFPGRAOUATE  1 


132 
132 


12 
12 


43 
43 


1.6 
1.6 


3.0 
3.0 


10 
10 


1.0 
1.0 


1.0 

149 

17.9 

683 

82.1 

832    100.0 

1.0 

149 

1T.° 

683 

82.1 

832    100.0 

21 

2.9 

37 

5.0 

699 

95.0 

736    100.0 

21 

2.9 

37 

5.0 

699 

95.0 

736    100.0 

60 

4.1 

1.394 

95.9 

1,454    100.0 

60 

1 

1  ,394 

95.9 

1  ,454    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     LAKE    FOREST    COLLEGE 

LAKE    FOREST    COLUEGE  2  .2  103         7.Q  16         1.2 

•  TOTAU    UNOERGRACUATE  ?  .2  103  7.9  16  1.2 


3 

125 

9.6 

1,177 

90.4 

1.302    100.0 

3 

125 

9.6 

1.177 

90.4 

1,302    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    LAKE    LAND    COLLEGF 

LAKE    LAND    CCLLEGF  5  .3  15  .9 

•  TOTAL     UNPEPGRAOUATF  5  .3  15  .9 


5 

35 

2.0 

1,692 

98.0 

1,727    100.0 

5 

35 

2.0 

1,69? 

98.0 

1,727    100.0 

24 


STATE    OF     TLl  IKCIS 


HFW    RACIAL     AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROC     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    1:    UNPFRGRAPUATF     INSTITUTIONS     (FUIL-TIMF    STUDENTS) 


AMFR  ICAN 
INniAN 


*       ORIENTAL  %       SPANISH 

SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:    LEWIS    COLLEGE 

LFWIS   COLLFGF  1  .1 

•TOTAL    UNPERGRACUATE  1  .1 


PARENT     INSTITUTION:    LINCOLN    CHRISTIAN    COLLEGF 
LINCOLN    CHRISTIAN    COLLEGE 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE 

PARENT  INSTITUTION:  LINCOLN  COLLFGE 
LINCOLN  CCLLEGE 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATf 

PARENT     INSTITUTION:    LINCOLN    LANO    CMTY    COLLEGE 

LINCOLN    LANO    CMTY    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:     LOYOL  A    UN  [VERS  ITY 

LOYOLA    UNIVERSITY  16  .2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  16  .2 


PARENT     INSTI  TLTION:    LUTH    SCH    THEOLOGY    CHICAGO 

LUTH    SCH    THEOLOGY    CHICAGO 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


61 

3.8 

61 

3.8 

2 

.4 

2 

.4 

17 

2.B 

17 

2.8 

49 

2.  R 

49 

2.8 

3  7* 

5.8 

■•74 

5.  8 

6 

2.5 

6 

2.5 

.2 
.2 


.5 
.5 


1.3 
1.3 


76 

4.8 

1,524 

95.3 

76 

4.8 

1,524 

95.3 

2 

.4 

556 

99.6 

2 

.  4 

556 

99.6 

24 

4.0 

579 

96.0 

24 

4.0 

5  79 

96.0 

6! 

3.* 

1,707 

96.5 

61 

3.5 

1,707 

96.5 

521 

8.1 

5,885 

91.9 

521 

8.1 

5,885 

91.9 

6 

2.5 

230 

97.5 

6 

2.5 

230 

97.5 

1  ,600    100.0 
1,600    100.0 


558    100.0 
558    100.0 


603    100.0 
603    100.0 


1,768    100.0 
1  ,768    100.0 


6,406    100.0 
6,406    100.0 


236    100.0 
236    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MACCPRMAC    COLLEGE 

MACCORMAC    CCLLEGE                                        4  2  .0                 20  10.0 

•  TOTAL    UNPFRGRACUATE                                         4  2.0                  20  10.0 

PARENT     INSTITUTION:    M1CMURRAY    COLLEGE 

MACMURRAY    COLLEGE  50  5.3 

•  TOTAL     JNPrRGRAOUATE  50  5.3 


PARENT     INSTITUTION:    MSLLINCKPPOT    COLLEGE 

MALL INCKROOT    COLLEGF  1          2.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1          2.2 

PARENT     INSTITLTION:    MARYKNOLL    COLLEGE 

MARYKNPLl    COLLEGE  1             .9 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1             .9 


PARENT     INSTITUTION:    MCHENPY    COUNTY    JR    COLLEGE 

MCHENRY    COUNTY    JR    COLLEG= 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    MCKFNOREE    COLLEGE 

"CKENDREE    COLLEGE  30  6.8 

•TOTAL    UNrFRGRADUATE  30  6.8 

PARENT     INSTITLTION:    MIOWFST    C    OF    ENGINEERING 

MIOWFST    C    OF    ENGINEERING 
•  TOTAL    UNDEPGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    «ILLIK!N  UNIVERSITY 

MILLIKIN    UNIVERSITY  8  .6  60 

•TOTAL    UNDERGRAOUATE  8  .6  60 

PARENT     INSTITLTION:    MONMOUTH  COLLFGE 

MONMOUTH   COLLEGE 
•  TOTAL    UNDEPG°ADUATE 


PAPFNT     INSTITUTION:     MONTICELLO    COLLFGE 

MONTICELLC    COLLEGE  4  .6 

•total    UNOFRGRADUATE  4  .6 

PARENT     INSTITUTION:    MORAINE    VLY    CMTY    COLLEGE 

MORAINE    VLY    CMTY    COLLFGE  1 

•  TOTAL    UNDERGRAOUATE  1 

PARENT     INSTITUTION:    MORTON    COLLEGE 

MORTON    COLLEGE 
•TOTAL    UNDEPGRADUATE 


PARFNT     INSTITLTION:    MUNDFLEIN    COLLEGE 

MUNOELFIN    COLLEGE  3  .4  76         9.0 

•  TOTAL    UNDERGRAOUATE  3  .4  76  9.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NATIONAL    COLLEGE    OF    ED 

NATIONAl     COLLEGE    OF    ED  80       14.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  80       14.2 


53 

4.2 

53 

4.  2 

12 

1.8 

12 

1.8 

30 

1.0 

30 

1.0 

.2 
.2 


5  .4 

5  .4 


5  .4 

5  .4 


1  .1 

1  .1 


3  .1 

3  .1 


1  .1 

1  .1 


6  .7 

6  .7 


6  1.1 

6  1.1 


15 

15 


4.5 
4.5 


.2 
.2 


4.4 
4.4 


.9 
.9 


.5 
.5 


2.5 
2.5 


.  1 
.1 


.3 

.3 


1  ,( 

l.f 


33 

16.4 

168 

83.6 

33 

16.4 

168 

83.6 

55 

5.8 

893 

94.2 

55 

5.  8 

893 

94.2 

5 

11.1 

40 

88.9 

5 

11. 1 

40 

88.9 

2 

1.7 

113 

98.3 

2 

1.7 

113 

98.3 

1,238 

100.0 

1,238 

'00.0 

33 

7.5 

409 

92.5 

33 

7.5 

409 

92.5 

1 

2.5 

39 

97.5 

1 

2.5 

39 

97.5 

74 

5.5 

1,273 

94.5 

74 

5.5 

1,273 

94.5 

65 

5.1 

1,210 

94.9 

65 

5.1 

1,210 

94.9 

19 

2.  8 

659 

97.2 

19 

2.8 

659 

97.2 

36 

1.2 

2,947 

98.8 

36 

1.2 

2,947 

98.8 

5 

.4 

1  ,288 

99.6 

5 

.4 

1,288 

99.6 

100 

11.8 

746 

88.2 

100 

11.8 

746 

88.2 

88 

15.6 

4  75 

84.4 

88 

15.6 

4  75 

84.4 

201    100.0 
201    100.0 


948    100.0 
948    100.0 


45    100.0 
45    100.0 


115    100.0 
115    100.0 


1,238    100.0 
1,238    100.0 


442    100.0 
442    100.0 


40    tOO.O 
40    100.0 


1,347    100.0 
1,347    100.0 


1,2  75    100.0 
1,2  75    100.0 


678    100.0 
678    100.0 


2,983    100.0 
2.983    100.0 


1,293    100.0 
1,2  93    100.  0 


846    100.0 
846    100.0 


563    100.0 
563    100.0 


HFW    RACIAL     AND    FTHN1C    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION, 
PART     II    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUOENTSI 


FALL     1970 


STATF    OF     ILLINOIS 


AMERICAN  X 

I  NO  I  AN 

PARENT     INSTITUTION:    NORTH    CENTRAL    COLLFGE 

NORTH    CFNTRAI     COLLEGE  1  .1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1  •  ! 


28 
28 


3.6 
1.6 


PPI^NTAL 

t 

SPANISH 
SURNAME 

% 

M  INOPITY 

3 

.4 

4 

.5 

16 

1 

.4 

4 

.5 

16 

4.6 

4.6 


7*7 
7*7 


781    100.0 
781    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORTH    PAPK    C     THFOl    SFM 

NORTH    PARK     C     THFOL    SF»  2  .2  18  3. 

•TOTAL     UNPFRGRAPUATE  2  .2  18  1. 


.4 

12 

1.  1 

56 

5.0 

1  ,070 

95.0 

1  ,126    100.0 

.4 

12 

1  .1 

S6 

5.0 

1,070 

<)S.O 

1,126    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    NORTHWESTERN    UNIVERSITY 

NORTHWESTERN    UNIVFRSITV  4  7.7 

M1RTHWESTFPN    UNIVERSITY                           8             .2  198  4.1 

*TOTAL    UNOFRGRADUATF                                         8             .2  202  4.4 


^.8 

6 

M.5 

46 

88.5 

52    100.0 

1.7 

19 

.4 

301 

6.6 

4,257 

11.4 

4,558    100.0 

1  .7 

f 

.4 

307 

6.  7 

4,301 

91.1 

4,610    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NTHESTN     ILL    STATE    COLLEGE 

NTHESTN    ILL     STATE    COLLFOF  09  2.9  155 

♦  TOTAL    UNPFPGRATUATE  99  2.9  i" 


47 

4' 


1  .4 
1.4 


2.0 

369 

1  1.0 

2,993 

89.0 

1,362    100.0 

2.0 

169 

11.0 

2,991 

89.0 

1,362    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PAKTCN    COMMUNITY    COLLEGE 

CAKTON    COMMUNITY    COLLcGE  2  .4  11  2.2 

»TOTAL    UNPFPGRAOUATF  2  .4  11  2.2 


2 

16 

3.2 

477 

96.8 

493    100.0 

2 

16 

3.2 

477 

96.8 

493    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OLIVET    NA7ARFNF    COLLEGE 

0I1VCT    NAZARFNE    COLLEGF  10 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  10 


.  1 

1            .1 

15 

1.0 

1  ,495 

99.0 

1  ,510    100.0 

.3 

1             .1 

15 

1.0 

1.495 

99.0 

1,510    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    PARKLAND    CCLLFGE 

PARKLAND    CoIlEGE  7 

•  TOTAL     UNr-FP  GRADUATE  7 


157 
157 


8.8 
8.8 


180 
1  80 


10.0 
10.0 


1,614      90.0 
1,614       90.0 


1,794    100.0 
1  ,794    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PRAIPIE    STATF    COLLEGE 

PPAIRIF     STATt    COLLEGE  81  6.2 

•  TOTAL    UNPEPGRAru«TE  pl  *>•"> 


.7 
.2 


16 

16 


1.2 

1.2 


100 
100 


1,215 

1,'IS 


92.4 
92.4 


1  ,315    100.0 
1,315    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    PRINCIPIA    COLLEGE 

PPINCIPIA    COLLEGE 
•TOTAL    UNOFRGRADUATF 


1? 
12 


1.5 
1.5 


12 
12 


791 

98.5 

803    100.0 

791 

98.5 

803    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     0U1NCY    COLLEGE 

OlMNCY    COLLEGE  1  .1  28  1.5 

•TOTAL    UNDEPGR  ACUATE  1  .1  28  1.5 


.2 

24 

1.3 

56 

2.9 

1,850 

97.1 

1,906    100.0 

.2 

24 

1  .-> 

56 

2.9 

1,850 

97.1 

1,906    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    RENO    LAKE    COLLEGE 

REND    L  AK  E    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


14 
14 


1.7 

1.7 


14 

1.7 

801 

98.3 

815    100.0 

14 

1.7 

801 

98.3 

815    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     ROBERT    MORRIS    C    CARTHAGE 

RPBEPT    MCRPIS   C    CAPTHAGF  51  8.8  1  .? 

•  TOTAL    UNDFRGPACUATF  51  8.8  1  .2 


54 
54 


524 
524 


578    100.0 
578    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    ROCK    VALLFY    COLLEGE 

ROCK    VALLFY    COLLEGF  7  .4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  7  .4 


10 

10 


1,81  1 

95.7 

1,893    100.0 

1,111 

95.7 

1,893    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RPCKFPOC    COLLFGE 

POCKFORP    COLLEGE  5 

•TOTAL    UNPERGRACUATE  5 


23 
21 


1.2 
3.2 


10 

10 


1.4 

!  .4 


41 

5.  7 

579 

94.1 

720    100.0 

41 

5.7 

679 

94.1 

720    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    ROOSEVELT    UNIVFRSITY 

RPOSEVFIT    UNIVFRSITY  21  .8 

•TOTAL    UNDFRGPAOUATF  21  .8 

PARFNT     INSTITUTION:    POSARY    COLLEGE 

ROSARY    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPERGPADUATF 


167 

13.  7 

36 

1.1 

167 

13.7 

16 

1  .1 

40 

5.8 

40 

e.o 

1.5 
1.5 


1.3 

1.1 


464 

17.1 

4  64 

17.1 

49 

7.1 

49 

7.  1 

2 

221 

82.7 

2 

221 

82.7 

644 

92.9 

644 

92.9 

2,687    100.0 
2,687    100.0 


693    100.0 
693    100. 0 


PARFNT     INSTITUTION:    SAINT    PROCOPIUS    COLLEGE 

SAINT    PPOCOPIUS    COLLEGE  16  1.°  2 

•TOTAL    UNPEFGRAOUA  TE  16  1.9  2 


21 

2.4 

39 

4.  5 

824 

95.5 

861    100. 0 

21 

2.4 

39 

4.  5 

824 

95.5 

863    100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    XAVIFR    CCLLEGE 

SAINT    XAVIEO    COLLEGE  55  7.7  2  .1 

•  TOTAL    UNPEPCR  ACHATE  55  7.7  2  .3 


".0 

659 

92.0 

716    I  00.0 

8.0 

659 

9->.0 

716    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    SANGAMON    STATE    UNIVERSITY 

SANGAMPM    STATE    UNIVERSITY  1  .3  8  2.6 

•  TOTAL    UNDFFGRADUATF  1  .  •)  8  2.6 


1.0 
1  .0 


12 

12 


296 

96.1 

308    100.0 

296 

96.1 

308    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    SCH    CF    ART     INST    OF    CHGO 

SCH    OF    APT     INST    OF    CHGO  6  .8  93       12.3 

•  TOTAL    UNrEPGRAPUATE  6  .8  93       12.1 


1.2 

12 

1.6 

120 

1  5.9 

61* 

84.1 

75*    100.0 

1.2 

12 

1.6 

120 

15.9 

614 

84.1 

754    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SHAWNEE    JUNIOR    COLLEGE 

SHAWNEE    JUMCR    COLLEGE  90       17.2 

•TOTAL    UNPFPCRAOUATE  90       17.2 


91 

17.4 

412 

82.6 

523    100.0 

91 

17.4 

432 

82.6 

523    100.0 

HfW    RACIAL     AND    FTHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    I NS  Tl  TUT!  DNS    OF    H1GHFP    EDUCATION,    FALL     1970 
PAPT    1:    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FI)IL-TIMF     STUDENTSI 


STATF    OF     ILL  INOIS 

AMERICAN         % 
INDIAN 

PARENT    INSTITLTION:    SHFRWCCO    MUb  IL    iLHCOL 

SHERWOOD    MUSIC    SCHOOL 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:     SHIMER    COLLFGF 

SHIMER    C  CI  LEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT    INSTITLTION:    SOUTHEASTERN    ILL    COLLEGE 

SOUTHEASTERN     ILL    COLLFGC 
•  TOTAL    UNOERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:     SPFRTUS    COLLEGE    JUOAICA 

SPERTUS    CCLLEGF    JUOAICA 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    SPCON    RIVER     COLLEGE 

SPOON    RIVER    COLLEGE 
•TOTAL    UNPERCRAOUATE 


PARENT     INSTITUTION:     SPRINGFLD    COLLFGE     IN    ILL 

SPRINGFLO    CCLLEGE    IN    ILL 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


t       ORIENTAL 


6       12.? 
6       12.2 


28 

5.0 

28 

5.0 

3 

2.6 

3 

2.6 

13 

1  .4 

13 

1.4 

17 

5.2 

17 

5.2 

t       SPANISH 
SURNAMF 


4.1 
4.1 


2.1 
2.1 


MINORITY 

% 

OTHER 

» 

8 

16.3 

41 

83.7 

8 

1  6.3 

41 

R3.7 

R 

2.8 

276 

<?7.2 

8 

2.8 

276 

97.2 

•>5 

6.' 

530 

93.  8 

35 

6.2 

530 

93.8 

3 

2.6 

112 

97.4 

3 

2.6 

112 

97.4 

13 

1.4 

912 

98.6 

13 

1  .4 

<>12 

98.6 

19 
19 


5.1 
5.8 


310       94.2 
310       94.2 


49    100.0 
49    100.0 


284    100.0 
2  84    I  00.0 


565    100.0 
565    100.0 


115    100.0 
115    100.0 


925    1  00.0 
925    100.0 


329    100.0 
329    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    STHN    ILLINCIS    U    CEN    OFF 
STHN     ILLINOIS    U    EOWARDSVL  10  .1 

STHN    ILLINCIS    U    MAIN    CAM  2  1, 

•TOTAL    UNDFRGRADUATE  12  2, 


PARENT     INSTITUTION:    THORNTON    CMTY    COLLEGE 

THORNTON    CMTY    COLLFGF  9  .4 

•  TOTAL    UNOERGRADUATE  9  .4 


779 

9.3 

33 

.4 

438 

7.3 

151 

.  8 

217 

7.9 

184 

.7 

227 

10.7 

5 

.  2 

227 

10.7 

5 

.  2 

24  .3 

31  .2 

55  .2 


13 
13 


8  46 
1  ,622 
2,468 


254 
254 


10.1 
8.2 


11.9 

11.9 


7,509  89.9 
18,095  91.8 
2  5,604       91.2 


1,875 
1,875 


88.1 
88.1 


8,355  100.0 
19,717  100.0 
28,072    100.0 


2,129    100.0 
2,129    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     TOLFNTINF    COLLEGE 

TOLENTIKF    CCLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRAOUATE 


4.1 

4.1 


1.4 
1.4 


5.5 
5.5 


69 
69 


94.5 
94.5 


73    100.0 
73    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    TRINITY    CHRISTIAN    COLLFGF 

TRINITY    CHRISTIAN    COLLEGE  3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  3 


1.3 

1.3 


466 
466 


98.7 
98.7 


472    100.0 
472    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    TR IN ITY    COLLEGE 

TRINITY    CCLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT    INSTITLTION:    TRITON    CCLLEGE 

TRITON    COLLEGE 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARFNT  INSTITUTION:    U    OF     ILLINOIS    CENTRAL    OFF 

U    OF  ILL    CHICAGO    CIRCLE  51  .3  1, 

U    OF  ILL     MFDL    CTR    CHGO  6  .6 

U    OF  ILl    URBANA    CAMPUS  25  .1 

•TOTAL  UNDERGRADUATE  82  .2  2, 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    CHICAGO 
UNIVERSITY    OF    CHICAGO  2  .1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .1 

PARENT     INSTITLTION:    VANOFOCOOK    C     OF    MUSIC 
VANDERCTCK    C    re    MUSIC 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


19 
19 

2.6 
2.6 

7 
7 

.  9 
.9 

? 
2 

.  3 

.3 

28 
28 

3.8 

3.8 

709 
709 

96.2 
96.2 

4  76 
476 

13.3 
13.3 

33 
33 

.9 
.9 

509 
509 

14.2 
14.2 

3,073 
3,073 

85.8 
85.8 

066 

51 

944 

061 

6.9 
5.0 
4.0 
5.1 

252 

19 

330 

601 

1.6 
1.9 
1.4 
1.5 

224 

7 

121 

352 

1.4 
.7 
.5 
.9 

1  ,593 

83 

1  ,420 

3,096 

10.3 
8.1 
6.0 
7.7 

13,897 

943 

22,367 

37,207 

89  .7 
91.9 
94.0 
92.3 

146 

146 

6.7 
6.7 

73 
7-> 

3.4 

3.4 

la 
19 

.9 
.9 

240 
240 

1  1.  1 
11.1 

1,927 
1,927 

88.9 
88.9 

10 

10 

10.6 
10.6 

1 
1 

1.1 
1.1 

11 
11 

ll.7 
11.7 

83 
83 

88.3 
88.3 

737    100.0 
737    100.0 


3,582    1 00.0 
3,582    100.0 


15,490  100.0 

1,026  100.0 

23,787  100.0 

40,303  100. 0 


2,167    100.0 
2,  167    100.0 


94    100.0 
94    100.0 


PARENT  INSTITLTION:  WAUBONS"  CMTY  COLLFGF 

WAUBONSFE  CMTY  COLLFGF  4     .4 

•  TOTAL  UNDFPGRADUATF  4     .4 


PARENT  INSTITUTION:  WESTERN  ILL  UNIVERSITY 

WESTERN  ILL  UNIVERSITY 
•TOTAL  UNDFRGRADUATF 


PARFNT  INSTITLTION:  WHEATON  COLLEGE 

WHEATON  COLLEGF  8     .4 

•TOTAL  UNDEPGRAOUATE  8     .4 

PARENT  INSTITUTION:  WINSTON  CHURCHILL  COLLFGF 

WINSTON  CHURCHILL  CCLLEGF 
•TOTAL  UNDERGRADUATE 


PARENT  INSTITLTION:  WM  RAINEY  HARPER  COLLEGE 

WM  RAINFY  HARPFR  COLLEGE 
•TOTAL  UNDEPGRAOUATE 


23 

2.4 

23 

2.4 

239 

2.0 

239 

2.0 

26 

1.5 

26 

1.5 

31 

20.7 

31 

20.7 

7 

.2 

7 

.2 

3' 
33 


.5 

.  5 


.3 
.3 


15 

1.6 

15 

1.6 

1° 

.  2 

19 

.  7 

9 

.5 

9 

.5 

18 
18 


.5 

.5 


47 

4.9 

904 

95.  1 

47 

4.9 

904 

95.1 

291 

2.4 

11 

,650 

97.6 

291 

2.4 

11 

,650 

97.6 

51 

2.9 

1 

734 

97.1 

51 

2.9 

1 

,734 

97.1 

32 

21.3 

118 

78.7 

32 

21.3 

118 

78.7 

29 

.9 

3 

262 

99.1 

2° 

.  9 

3 

262 

99.1 

951    100.0 
951     100.0 


11,941     100.0 
11,94!     100.0 


1,785    100.0 
1,785    100.0 


150    100.0 
150    1  00.0 


3,291    100.0 
3,291     100.0 


STATF    OF     INPIANA 


HEW    RACIAL    AND    FTHNIC    FNPOIIMFNT    DATA    FROM     INST  IT  ItT  IPNS    OF    HIGHFR     EDUCATION,    FALL     >970 
PART     1:    UNDFRGRAOUATE     I NST I  TtlTI  FINS    (FUll-TIMF    STUPFNTS1 


AWFR  ICAN  *         NEGRO 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    ANCIllA    DOMINI    COLLFGF 

ANCI  LI  A    OCINI     COLIFGF 
♦  TOTAL     UNDERGRADUATE 


*       ORIENTAL  X       SPANISH 

SURNAME 


108 
108 


109    100.0 
109    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    ANDERSON    rCLLcGE 

ANDERSON    COLLFGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


73 
73 


75 
75 


1,460 
1  ,460 


95.1 
95.1 


1,535    100.0 
1  ,535    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     BALL     STATE    UNIVFRSITY 

BALL     STATE    UNIVFRSITY  394  3.0  11  .1 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  394  3.0  11  .1 


405 

3.1 

17.801 

96.9 

13,206    100.0 

405 

3.1 

12,801 

96.9 

13,206    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    PFTHEL    COLLEGE 

BETHEL    COLLEGE 
♦  TOTAL     UNOFPGRAOUATE 


2.6 
2.6 


2.6 

338 

97.4 

347    100.0 

2.6 

338 

97.4 

347    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     BUTLER    UNIVERSITY 

BUTLER    UNIVERSITY  21  1.0  45  2.2  12  .6 

♦TOTAL    UNDEPGRAOUATF  21  1.0  45  2.2  12  .6 


2 

83 

4.0 

1  ,980 

96.0 

2,063    100.0 

2 

83 

4.0 

1,980 

96.0 

2,063    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    CONCORDIA    SFMCR    COLLEGE 

CONCORDIA    SFNIOR    COLLEGE  1 

♦  TOTAL     UNDFRGRAOUATE  1 


2 

3 

.7 

398 

99.3 

401     100.0 

2 

3 

.7 

398 

99.3 

401    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     DFPAUW    UNIVERSITY 

DFPAUW    UNIVERSITY  2  .1  34  1.6 

♦TOTAL    UNDFRGRAOUATE  2  .1  34  1.6 


41 
41 


1  .  ' 

1  .< 


2.10R 
2,108 


98.1 
98.1 


2,149    100.0 
2,149    100.0 


PARFNT    INSTITUTION:    FARLHAM    COLLEGE 

FARLHAM    COLLEGE 
♦TOTAL    UNDEPGRAOUATF 


71 
71 


6.3 
6.3 


.4 
.4 


76 

6.7 

'  ,057 

93.3 

1.133    100.0 

76 

6.7 

,057 

93.3 

1  ,133    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FORT    WAYNE    ART     INSTITUTE 

FORT    WAYNE    ART     INSTITUTF  3  2.0 

♦  TOTAL    UNDERGRATUATF  3  2.0 


2.7 
2.7 


4.8 

140 

95.2 

1*7    100.0 

4.8 

140 

95.2 

147    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    FORT    WAYNE    BIBLF    COLLFGF 

FORT    WAYN'F     BIBLE    COLLEGF  1 

♦TOTAL    UNDEPGRAOUATF  1 


PARENT     INSTITUTION:     FRANKLIN    COLLEGE 

FRANKLIN    COLLEGE    INOIANA 
♦  TOTAL    UNDFRGRAOUATE 


.2 

2 

.5 

11 

2.  7 

.2 

2 

.5 

11 

2.7 

NDIANA 

34 

4.5 

1 

.1 

34 

4.5 

1 

.1 

.1 

.] 


14 

3.5 

389 

96.5 

403    100.0 

14 

3.5 

389 

96.5 

403    100.0 

36 
36 


4.7 
4.7 


722 
772 


95.3 
95.3 


758    100.0 
758    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    GOSHFN    C    AND    BIBLICAL    SEM 

GOSHFN    C     (NO    BIBLICAL    S  E«  63  5.4 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  63  5.4 


10 
10 


73 
73 


6. -3 
6.  3 


1,086       93.7 
1,086       93.7 


1,159    100.0 
1  ,159    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     GRACE    THEOL    SEM    COLLEGE 

GRACE     THEPI      SEM    COLLEGF 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


562 
562 


99.5 
99.5 


565    100.0 
565    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    HANOVER    COLLFGF 

HANOVFR    CCLLEGE 
♦TOTAL    UNDERGRADUATE 


.1 
.1 


.8 

982 

99.2 

990    100.0 

.8 

982 

99.2 

990    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     INDIANA    CENTRAL    COLLEGE 

INDIANA    CENTRAL    COLLEGE  2  .2  28  2.5  1 

♦  TOTAL    UNDEPGRACUATE  2  .2  28  2.5  1 


1 

.1 

32 

2.9 

1,072 

97.1 

1  ,104    100.0 

1 

.1 

32 

2.9 

1,072 

97.1 

1,104    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     INDIANA 

INOIANA    INST    TECHNOLOGY 
♦  TOTAL    UNDFRGRAOUATE 


NST    TECHNOLOGY 


10 

1.3 

2 

.  3 

1             .1 

13 

1.7 

733 

98.3 

746    100.0 

10 

1.3 

7 

.3 

1             .  1 

13 

1.7 

733 

98.3 

746    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     INOIANA  STATF    UNIVERSITY 

INOIANA     ST    U    EVANSVILLE                           2            .1  41  2.7 

INOIANA    STATE    UNIVERSITY                   195          1.6  427  3.5 

♦TOTAL    UNDFRGRAOUATE                                   197          1.4  468  3.4 


.7 

2? 

1.5 

76 

.8 

62 

.5 

781 

.8 

84 

.6 

857 

1,441  95.0 
11,426  93.6 
12,867       93.8 


1  ,517  100.0 
12,207  100.0 
13,724    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     INOIANA    U    CENTRAL    OFFICF 

INDIANA    U    AT    BLOOMINGTON 

INDIANA    U    AT    FORT    WAYNE 

INDIANA    L    AT    INDIANAPOLIS 

INOIANA    U    AT    KOKOMp 

INOIANA    U    AT     SOUTH    BEND 

INOIANA    U    NORTHWEST    CA» 

INDIANA    U    STWFSTN    CAMPUS 
♦TOTAL     UNDFRGRAOUATE 


68 

.3 

738 

3.6 

73 

.4 

97 

.4 

971 

4.7 

19,718 

95.3 

20,689    100.0 

3 

.  2 

21 

1.3 

7 

.1 

8 

.5 

34 

2.1 

1,560 

97.9 

1,594    100.0 

7 

.7 

277 

7.9 

6 

.2 

14 

.  4 

304 

8.7 

3,191 

91.3 

3,495    lOv.    1 

2 

.3 

16 

2.3 

1 

.1 

1 

.1 

20 

2.9 

674 

97.1 

694    100.  v. 

3 

.1 

55 

2.5 

3 

.1 

1 

62 

2.8 

2,129 

97.2 

2,191     100.0 

6 

.  3 

281 

14.2 

4 

.2 

49 

2.5 

340 

17.2 

1,639 

82.8 

1  .979    100.0 

3 

.3 

12 

1.2 

1 

.1 

1 

.1 

17 

I  -P 

952 

98.2 

969    100.0 

92 

.3 

1,400 

4.4 

90 

.3 

166 

.5 

1  ,748 

5.5 

29,«63 

94.5 

31,611     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     INDIANA    VOC    TECH    CEN    OFF 

EAST    CC"TRAL    TECH    INST 

LINCOLNLAND    TFCH    INST 

NORTH    CFNTRAL    TECH    INST 

NORTHEAST    TECHNICAL     INST 

NORTHWEST    TECHNICAL     INST 

TIPPEWA    TECHNICAL     INST 

WHITF    RIVFR    VLY    TECH    INST 

WHITFWATFR     TECHNICAL     INST 
♦TOTAL    UNPERGPAOUATE 


14 

29.8 

14 

29.  R 

33 

70.2 

47    100.0 

1 

1.4 

1 

1  .4 

69 

98.6 

70    100.'" 

6 

5.7 

1 

1.0 

1 

1.0 

8 

T.6 

07 

92.4 

105    100.0 

29 

30.5 

1 

1.1 

30 

31.6 

65 

68.4 

95    100.0 

57 

1 

49.  1 
1.1 

2 

1.7 

6 

5.2 

65 
1 

56.0 
1.1 

51 

89 
111 

44.0 

98.9 

100.0 

116    100.0 

90    100.0 

111    100.0 

12 

8.6 

12 

8.6 

12' 

91.4 

139    100.0 

120 

15.5 

3 

.4 

8 

1.0 

131 

16.9 

642 

83.1 

773    100.0 

HEW    Mflll     ANP    ETHNIC    enrollment    PATA    FRO"     INSTITUTIONS    OF    HTGHFR    FPUCATION,    FAI.l    1  "70 
PART     l:    unpf  POR  er>)  AT  F     INSTITUTIONS    (FUIL-T1ME    STIIPFNTS) 


state  pp  |Nr  iana 


15 

2.1 

6°8 

Q7  .O 

713  100.0 

1? 

2.1 

698 

9'. 9 

713  100.0 

10 

100.0 

19  100.0 

.  8 

IS 

2.5 

583 

97.5 

5  98  100.0 

.8 

IS 

'.4 

60? 

07.6 

617  100.0 

axcRicaN   t   Nco.or     ♦.  orientai    t      Spanish    f   minority    t     other     *      total     t 
IN01AN  su°N1me 

parent  INSTITUTION:  I  NTFR  nat  I  onai  jC  business 

INTERNATIONAL    JC    RUSINFSS  6  1.2  4  .8  2  . '.  1?  '.4  497       97.6  5  C9    I  00.  0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  6  1.?  4  .  q  2  .4  1?  '.4  497       o'.*  509     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    M\NCHFSTER    COLLEGE 

MANCHESTER    t  "M.EGE  '0  2.0  ?  .1  '2  2.2  ltA37       97. fl  1,469    100.0 

•TOTAL    UNPFRGRAOUATE  30         2.0  2.1  3?  2.2  1,437       97.8  1,469    100.0 

PARFNT     [NSTITLTION:    MARIAN    CCLLEGE 

MARIAN    COLLEGE  49  5.  R  6  .7  9  1.1  64  7.S  788       9?. 5  852    100.0 

•  TPT4L    UNDERGRADUATE  49  5.8  6  .'  9  \.\  64  7.S  7RR       9?.-;  852    100.0 

Parent    INSTITUTION:    "AR  ion   COLLEGE 

MARION    r  CI  I  EGE  111.5  1  .'  3 

•  TOTAL    UNPERORAOUATE  11  1.5  1  .1  3 

PARENT     INSTIHTir-N:    OAKLAN0    CITY    CCLLFC.e 

nAKLAN"    01TY    COLLEGE  1?  2.1  13  2.1  604       97.9  617    100.0 

•TOTAL    UNPFPCRACUATe  13  2.1  13  '.'  604       97  .q  617    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PURDUE  U    CFNTRAL  OFEICF 

PIJRO'IE    u    fALU^^T    CA"P'IS  1              .1  89  4.7  2            .1  52  ?.  7  144  7.6  1,750  92.4  1.R94    100.0 

PIIOOUE    II    FT     „4YNE    CAMOps  9  .0  1  .1  2  .2  12  1.1  1,058  98.9  1,070    100.0 

PURDUE    U     INEPLS     "EC    CAM  '"6  2.7  8.6  4  .3  4R  3.5  1,306  96.5  ',354    100.0 

PU»"M'E    II    MAIN    CAMPUS  29             .?  170  1.7  77  .4  22  .1  444  2.3  18,747  97.7  19,191     100.0 

•  TOTAL    UNPFPOR ACUATE  '0             .1  454  1.9  w  .4  RO  .3  648  '.8  '',361  97.2  23,509    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    PURDUE    U    CENTRAL    OFFICELA 

PUROIIE    U    NORTH    CEN    C  A  "PI  IS  5  .5  '  .'  1.2  5  .8  596       9°.?  601    100.0 

•  TOTAL    'JNnFPGRAOl'ATE  3  .5  1  .7  1.2  5  .8  596       99.2  601    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     Pr'SF    P"l  v  T  Ejt-N  IC     INST 

rose    POLYTECHNIC     INST  7  .7  '  .  3  10  1.0  1,033       99.0  1,043    100.0 

•  TOTAL    HN^FPGRACUATF  7.7  3  .  3  10  1.0  1,033       99. 0  1,043    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SAINT    FRANCIS    COLLEGE 
CROSIFR     HOUSE    OE    STUOIE5 
SAINT    EPANCIS    COLLEGE  1  .?  R  1.3  1  .2 

•  total    UNOFPCRACH9TE  1.2  8  1.3  1  .? 

PARENT     INSTITLTION:     SAINT    JOS    COLLEGE    CEN    OEF 
SAINT    JOS    COLLcGF    "AIN    CA 
SNT    jO«eph    c    CALUMET    CAM 
SNT    JOSEPH    C    CAPUCEtN    S" 

•  TOTAL    UNrFFGRAOijATE 

PARFNT      INSTITUTION:     SAINT     «t»y    op     THE    WOOPS    C 

SAINT     MARY     OE     THE     WOOOS     C  20  4.R  1  .7  JJ  2.6 

•  TOTAL    UN"TRGRAOUATF  20         4.8  '  .2  !1  2.6 

PARENT     INSTITLTION:     SAINT    MARYS    C0LlcCF 

SAINT    MAPYS    COLLEGE  1  .1  19  1.2  3  .2  11  .7  34  2.2  1,541       97.8  1,575    100.0 

•  TOTAl.     UNOERGPAOUATE  1  .1  jo  1.7  7  .2  n  .7  74  2.2  1,541        97.  p  1,575    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    meimraT    COLLFGF 

SAINT    MrUPAT    COLLEGE  4  1.5  p 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATF  4  1.5  2 

PARENT     INSTITLTION:     TAYLCK    UNIVERSITY 

TAYLOR    UNIVERSITY  1  .1  17  .q  s  .4  1 0  1.4  1,366       98.6  1,385    100.0 

•  TOTAl.     UNOERGRAOUATF  1  .1  13  .9  5  .4  10  1.4  1,366       9».6  1,385    100.0 

PARENT     I»ST  ITiJT  ion:     TP|    STATE    COLLEGF 

TRt     STATE    COLLEGE  19  1.2  64  4.1  4  .3  87  S.6  1,470       94.4  1,557    100.0 

•  TOTAL    UNOFRORAPUATF  19  1.2  64  4.1  4  .3  87  5.6  1,470       94.4  1.S57    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    e>e    FVANSVILLE 

UNIVERSITY    OF    eVaNSV|ILF  so  i>7  t  4  .1  55  1.9  2,319       98.1  2,874    100.0 

•TOTAL    UNEEPORAnuATE  SO  1.7  1  4  .1  SS  l.o  2,319       98.1  2,874    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    NOTRE    OAME 

UNIVERSITY    OF    NCTRE    n»»r  ]7  .3  105  1.6  74  .4  41  .6 

•  TOTAL     UN'-FRGR  A^IJATE  17  .7  10S  1.6  24  .4  41  .6 

PARENT     INSTITUTION:    VAIPARAISO    UMVFRSITY 

VALPAPAISO    UNIVERSITY  79  2.1  6  .2  2  .1 

•  TOTAL    UNOERGRAOUATF  79  2.1  *,  .?  2  .1 

PARENT     INSTITUTION:     VINCENNES    UNIVERSITY 

VINCFNN'ES    UNIVERSITY  1  173  5.9 

•  TOTAL     UNOFPC.O  ACUATE  1  171  s.  9 

PARFNT     INSTITUTION:    WABASH    COLLEGE 

WA9.ASH    COILEGE  74  4.0  6.7  7  .4  47  5.1  »04       94.9  R47     100.0 

•  TOTAL    UNPFPO.RAOUA  TE  34  4.0  6  .7  3  .4  43  s.  1  RQ4       94.9  847    100.0 


40  7.0 

IS  S.O 

2  3.4 

R7  7.R 


1.4 

60 

4.5 

1,266 

95.5 

1,326  100.0 

6.  0 

106 

11.7 

300 

33.3 

9  06  100.0 

2 

'.4 

57 

96.6 

59  100.0 

3.2 

1  60 

7.7 

',123 

92.7 

2,291  100.0 

3R4 

92.3 

416  100.0 

384 

92.3 

416  100.0 

2.2 

264 

97.8 

270  1  00.0 

2.2 

264 

97.8 

2  70  1 00. 0 

187 

2.  9 

6,211 

97.1 

6,398  100.0 

137 

2.9 

6,211 

97.1 

6,398  100. 0 

2.3 

3,633 

97.7 

',725  100.0 

'.  3 

3,638 

97,7 

3,725  100.0 

174 

6.0 

2,745 

94.0 

2,919  100.0 

174 

6.0 

2,745 

94.0 

2,919  100.0 

»CI»I     UNO    FTHNK    r  NROI  i  xr  N ,    mu    ibui-    INSTITUTIONS    OF    hk,hf°    F0UCATI3N,    fali     ioto 
PART     1:     UN0FPG"APUATE     INSTITUTIONS     mill  -!|uf     STHOFN'S) 


amfp  l<  A"  •        NFI 

I  NO  IAN 

PARFNT     INSTITUTION:    ALLFN    nr»    IUTm    SCH    NUPSNG 

MF*    LLTH    SCH    NURSNG 
•  mini     UNI  i  i  GRAOUA  ir 


SUBNAMf 


l«« 
144 


145    100.0 

'  ',1  i  oo.  n 


PACINI      INSTITUTION:     AP  =  A     VI  CC     CFNTPAl      P"l 

APTA    VI     CC     Fl  LSWOPTH  42  1.  P 

APFA     VI     C<       -AOSHALITCWN  11  4.1 

•  TOTAL     HNOFRGPAOl.'ATF  71  J.<) 


7  1 

I  2 


1 .o 

1.060 

96.1 

1,11? 

ino.o 

4.  s 

72q 

os  .6 

763 

100.0 

4.  1 

1  ,  7QR 

96.  9 

l,"?1. 

'  00.  0 

PARENT     INSTITUTION:    RP1AR    CLIFF    COLLFCF 

BRIAO     CI    It  F    COLLEGE  6  .  7 

•TOTAL    UNOFPr.t>AHUATF  (,  .7 


1* 
16 


R64 
8*4 


880    100.0 
880    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     UUFNA    VISTA    COLI 
'■    VI  <TA    CFLLFGF 

»i  itai    iiMDFPr.RAniiA  n 


.  1 

.  1 


74-7 
747 


"i'    100.0 
763    I  00.0 


parfnt    INSTITUTION:    cfntrai   ij    CF    ICWA 

CFNTPAL    U   OF    IOWA  1 

*TOTAI       I'j'fPGPAOUATF 


26 
26 


2.7 

2.2 


1. 1 

1,171 

06.  9 

1  ,701    100.  0 

3. 1 

1  ,1  71 

•56. O 

1.70P     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    clapkf    COLLEGc 
ClAOKF    CCl  LFGF 

•  TPTA!      UNPFPOPAOUATE 


1 .7 

677 

OP. 7 

686    100.0 

1.  3 

6T7 

98.7 

6  86    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    COE    CCLLEGF 

COE   COLI  FGE 
♦TOTAL    UWOFRGPADUATF 


4.4 

4.4 


1  .7 

1.  7 


60 
60 


6.4 
4.4 


976 
P7fc 


976    100.0 
036    '00.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    COPNFLL    COLLFr,F 

COPNEll    CFLLEGF 
•  TOTAL    'INOFPGRAPtJA  TF 


75 
76 


2.1 
2.1 


■>. ' 

003 

07.3 

°33    100.0 

2.1 

OOP 

07.3 

033    100.0 

PAPFNT  INSTITUTION:  OFS  fCINFS  APT*  CC  C.FN  OF 

OFS  401HES  APFA  CF.  ANKFNY         7     .5  66  4.6 

DFS  MOINES  APFA  CC  BOONE  1  .? 

♦TOTAL  UNrFRGPAOUATE                7     .4  67  i.f 


.4 
.  2 


BS 

6.0 

1,36? 

04.  1 

1  ,437    1  00.0 

? 

.  5 

416 

00  .s 

43'    100.0 

87 

4.  fc 

1  ,  787 

06.  4 

1  ,R74    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    TIVINE    WCPO    COLLEGE 

OIV  INF    WOPO    COLLEGF 
•  TOTAL     'INrFPFPADIJATF 


1? 

1  :■ 


o.s 

0.  6 


1  a 


I  OS 

I  00 


1 26    1 00.0 
176    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    POPOT    CPL1FG<: 

OOOOT     CF-I  I  Fr,F 
•TOTAl      UNPFPCAOUAT'' 


o?4    100.0 
074     100.0 


o74    1 00.0 
0'4    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     CASTFoN     IOWA     CC    GEN    OFF 

FASTEN     IOWA    rr    CLINTON 

EASTFPN    IOWA    CC     "IJSOATINF 

FASTFRN     ipwA     SCOTT    CUV    r 
*  TOTAl.    UNO  F  PGP  ACHATE 


I.  '< 
I  .  I 
1.0 


.6 

4 

.0 

475 

00. 1 

477    100.0 

.7 

10 

1  .7 

S77 

OP. 3 

6P?    100.0 

1.  1 

10 

2.5 

43P. 

07.  p 

44P    1  00.0 

.  6 

74 

1  .6 

1  ,44' 

OP. 4 

1,467     100.0 

PARFNT      INSTITUTION:     FAITH     SAPT     Q IE 

FAITH     PAFT      PIPLF     COLL  Ffi 
•  TOTAL    IINPFRGPAPMATr 


3  60 
360 


0Q.7 
00.7 


361     100.0 
361     100.0 


PARENT     INSTITLTION:     CRACFUANT    COLLEGE 

GPACFLAKO    CCLLFGF 
•  TOTAL     UNPFPOPAOUATP 


1  il  T6       00.1 
1,176       oo.l 


1.1P7    100.0 
1  ,1  P7    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:     GPANC    V  I FW    CCLIEGF 

FP  AND    VI  FW    COLI  FGF 
•TOTAL     UNPFPGPAFUATF 


26 
76 


2.7 
2.7 


3.6 

047 

06.4 

077    100.0 

3.6 

047 

06  .4 

077    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    GPlNNFll    CCLLFGF 

G°INNFLL    CFLLFGF  7 

•  10TAI      UNPtpr.PAOlJATP  7 


52 
52 


4.2 

4.7 


7? 
22 


PO 
RO 


1  ,1  66 
1,  '66 


03.6 
03.6 


1  ,745    100.0 
I  ,745    100.  0 


PAPFNT     INSTITUTION:    1N01AN    HIILS    CC    CFNTFpvl 

1NOIAN     HIILS     cr     CFNTFRVI  1  .7 

•TOTAL    UNPEPQP SHU ATF  t  .? 


.7 

76 

4.0 

606 

O6.0 

6  30    1  00.0 

.2 

75 

4.0 

6PC 

06.0 

630    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     INOIAN    "ILLS    CC    f'MPvi 
1  601  A*     K  I  I  L  5     re     PTTIJWWA  4  .7 

•  JNTFRrPAOUA  IF  i,  .7 


5P1 
581 


07.2 
07.7 


SOP    100.0 
SOB    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     IOHA    CCN    CC     CFMPAU     OFF 

IPWA    CFH    CC     FAC.LE    CPOVF 

Pwi    CF»     CC     fppt     ppoGF 

IOWA     FF,,     FC     WFrtSTFR     CITY 
«T"TAL    D60FRGRAnUATF 


1  0 

I  o 


171  100.0 

,61 3  OP.O 

726  100.0 

,010  00.1 


171  100.0 

1,671  100.0 

776  '00.0 

2,0?"  100.0 


parent    INSTITUTION:    IOHA    lakh   r»i»   C 

IPWA    LAKFS    CTY    COLLEGF 
•  TOTAL     UNpFf/r.PATJATC 


1)77 

077 


OO  .3 

00.3 


QP4    100. 0 
0P4    100.0 


STATP 


IP 

l=NTAL 

T         W1KHH 
'AMP 

I 

MINOR! TY 

T 

OTHFP 

T 

!» 

.  1 

i«; 

1.? 

114,112 

OR.  R 

11 

IP 

.1 

197 

1.7 

16.11' 

OP.  P 

PAPCNT     INST  ITUT  |ON:     l"»^    COLLEGE 

LOPAS    COLLECF  11  .R  7  .! 

•  total  unoeropaouatc  n  .a  ?         ., 

PARENT     INSTITLTION:     LUTHFO    CCLl^CF 

LUTHFR    CPU  EG'  1  6»         l.->  ! 


!  1 

1.0 

1  ,111 

°o.O 

l5 

1.0 

!,  •"I 

9O.0 

PARPNT  INSTITUTION:  n  |n,j  Ap p s  Cmtv  COLLEGE 

N  IOWA  appa  cmty  CO|  LFGF  14  >q       7     _4       ,, 

•  total  UNOFPr.PsruaTf  ,4  >q       T    " ,,      n 

PARENT      INSTITUTION:     NP,RTFWFSTPPN    COLI 

Nnt>THWI:5.TPl>\    COLLFGF  n  ,  _  s 

•  TOTAL    UNDFRr.RAOUATr  H  ]  „"=, 

PAP5NT     INSTITLTION:    OTTIIMWA    HP|GI-TS    CCLLFGP 

ottiixha   heights  cniLEGF  a  i>3                q       ?    ,                ) 

•TOTAL    UNOFPGPA  4  1.1                     o          ?*o                     l 

PARFNT    INSTITUTION:    P»i»ra    junior    COLLEGE 

PALMAR    JUNIOR    COLLEGE  57  a.o                      i                                      s 

•TOTAL     H"OFPOPAOUATC  S7  O.P                       1              \  5                       5 

PARENT    INSTITLTION:    persons    COI 

PARSONS     CCLL"^                                                               .1  in  7.7                                                            , 

•TOTAL     UNOEPGPAOUATF                                             1               .]  1)1  7  .7                                                                  i 

pappnt     INSTITUTION:    caint    amrpos*    coli  fgf 

SAINT    A»PPf>SF    COLLEGE  2"  2.1                    1               '                  ?' 

•TCTAI      UNPPPGOA'  ??•'.]  1                '.[                      ?■> 

parent    INSTITLTION:    SIWSON    r"l  i  fgc 

SIMPST.M    COLLEGE  '0  1.1                      7               ?                     7                ■> 

•  TOTAL     UNOPPGPA-lUATr  ,0  ,,                        -,              '  ,                       ?              * 


1? 

2.0 

1,607 

9R.o 

1? 

'.0 

1  ,60' 

9R.0 

2 

IIS 

7.5 

1,  421 

o'.s 

7 

I  '  5 

'.  5 

1  ,471 

02.5 

PARENT     INSTITUTION:     S  0|)T  hw  <=S  T  PEN     r«TV     COLLEGE 

Sn'ITHWFSTFPN     OMTY     COtl  1  .7  1  .7 


parc.it    INSTITUTION:    Sthpstn    I  Owa    CC   CFN   off 

STHESTN     IA    CC    PUPI      ASF 

STHFSTN    IA    CF    <"m     FPF 

STHPSTN     IOWA    f r     KEOK    HI  1.1 

•T^TAL     UVIFPGPAC'JATP  )  ., 


1ft 

'.7                      1 

2 

."                       1 

10 

1.' 

7R 

2.c                   ? 

16,114     100.0 
16,104     100.0 


mpw    BAFIAL    ANT    ETHNIC     ENROLLMENT    OATA     «nv     INSTITUTIONS    OF    HI'.hcb     plication,     PAIL     '970 
""I     1:     IINOFRGRAOUATE    INSTITUTIONS    (  '  lit  I  -  I  !  K     STUOFNTSI 

amcrican        t 

I  so] an 

parpni     INSTITUTI  -         riT<-    i)    sri     tffh 

I    -'.-•■  '      '     ,r  I    tpoh  u  .i  1 71, 

•TPTAl      iW^crJ^HAFl  11  .1  ]  74 

PARPNT    INSTITLTI   IN:     I  OKA    WSlcYAN    CPLIFGF 

1    WPSL^YAN    rnLlPf.P  ip  s.1  7  7 

WATE  ->9  s.  7  7  *•, 

PARPNT     INSTITUTION:     |Oma    WES1CPN    re    CEN 

ioha  wfstfrn  rr  riAciNoa  s       1#7 

[oja     WFSTFRN    CC     MAIN    CAM  1.5  \  .7 

•  TOTAL    UNOERGRAOiMT  1  .»  6  .' 

PARENT     INSTITUTION:    KlP<wOOO    CHTV    COI 

KIRRMCOr    CFTY    COLLI  |Q  .Q  iB  .  .  <,  q  .  4  ,,  >5  76  ,,  7  7,141100    0 

.TOTAL    UNPERGRAOUATf  .o  „  ,  .6  ,  .  „  „  .,  Tfi  ,5  7^       ^^  ?,{"    100.0 


S.ft 

601 

14.  4 

T1?    100.0 

S.ft 

601 

04.4 

"?     100. 0 

.  ? 

« 

''.  o 

400 

OP.O 

40P    100.0 

.*• 

10 

1  .S 

S40 

OP.  2 

SPO    100.0 

.4 

IP 

1  .o 

O40 

°».  1 

Osq    100.0 

I  ,146     100.0 
1 ,14ft    100.0 


70  1.4  l,0fl7       06.6  ?,0S7    100.0 


1.2 

1  ,'41 

OP.P 

1  ,2S«    100.0 

1.2 

1,  '41 

gp.  r 

1,'ftP    100.0 

•  TOTAL    UNDFRGRAOUATC  ,                                    6q  3.3                     ,                                                                              7Q            ,_,                ,f,fl7       ^                  "Jiiim.i 

PARPNT     INSTITUTION:     MOPNINCSIOF  COILFGF 

MORN!MGSIOc    COLLPO.F  IS  1.2 

•  TOTAL     UNOPRCPACIIATP  IS  1.2 

PARFNT     INSTITl  T I  "N  :    MOUNT    PFi<fY  C.CUPGF 

MOUNT    MERCY    COLLEGE  1  .?                     I              .?                                                               2               .4                     44S       00. ft                        4S0    100    0 

•  TOTAL     UNOFRGRA  1  .'                     1             .2                                                               I               U                     Ul       09.1                        450    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     mount    SAINT  CLAPF    COLLEGE 

mount    SAIMT   CLAPF   COLLEGF  1  .4                                                    4        J. 5                    sip                  270      or   7                     7  7s    inn   n 

•tota,  uMrFRf.PA.uAT-  ,  .,                       ,.    ;:,5         \     ;:;        ?,;»  •••*         *■»  ;oo.o 


1,610  100.0 
1  ,61o  100.0 


11 

1.5 

'01 

op. 5 

714    100.0 

11 

1.5 

701 

OR.  5 

714     100.0 

4.  S 

700 

95.5 

111    100.0 

4.5 

7O0 

os.s 

111    100.0 

11.1 

519 

P.R.9 

5R4    100.0 

11.1 

519 

RR.Q 

5P4    100.0 

1.51R  100.0 
1  ,51R  100.0 


1.6 

51 

1.  R 

1,'04 

96.2 

1  ,145    100.0 

1  .6 

51 

1.P 

1,  '04 

96.2 

1,145    1 00. 0 

3.6 

921 

06.4 

OS7     100.0 

1.6 

02  1 

06.4 

os7   inn.o 

?  .<•  4.o         460   09.1  <,S4  100.0 


.TOTAL   UNPERGRAOUATE  I  .2  1  .2  ,.44  .9  4ft0      ll\\  \Z\Z\o 


22 

1.7 

571 

Oft.1 

501 

100.0 

5 

?.  1 

712 

0/.7 

717 

100.0 

1  ' 

'.  7 

11  1 

96.1 

17C 

100.  0 

10 

1.4 

1  ,00ft 

Oft  .ft 

1  .1  15 

100.0 

PARPNT      INSTITUTION:     U    IF    NORTHERN     IOWA 

.TOT-      UNOFRGRPAOnATEa  '*  l  *  "               " '                          '               ''                       10°               '-?                   9 '  °"        »••«                      MV     100.0 

•  TOTAL    UNPERGRAOUATE                                         I  R4  1.0  R                                      7             .1                   100             1.7                R.077       or.p                  q,,,,    ,00.0 

PARENT     INSTITUTION:    LNIVPRSITY    OP    OliRUOI'F 

IINIVPl'SlTY     P<     TIRIIOUF  11  1.7  7                  2                          7 

•  TOTAL     UNOERGRt  7)  1"  7  ,             \z                     , 

PAPFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY   0*    !nHA 

UNIVPRSITY     OP     I0W4                                         ,„  ,                  [5  ,„ 

.TOTAL    UNPERGRAOUATE                                   ,0  .,               ,5,  1.7  ,,           .,                 7,            .7                 \\\            \\l            \VXl\       Z\\               \\'X\\    lOO.'o 


2 

1' 

4.7 

POO 

05  .P 

B15    100.0 

2 

15 

4.2 

100 

05  .P 

R15    100. 0 

31 


Hrw   RAfiM     4N1    FTHNK     FNSOLLMFNT    cam    runv     \vs  I  I  t  <m  i  nr  t    r,t     HTfi"FP    rnnrAMnM,    r  i\  i  i     iith 
c>a°t    ii    UNfFRGPAPijAT6    institutions    kiiii-H't    stuocmtsi 


i    i  rw< 


Awrp  ir.Aw 

INT  I  AM 


%     r°  !■  ■  i  SI 


r    spamsm 


i  1  II   HON  :     II 
UPUCR     K-WA    IINlvmS  TTV 


3.  « 

3.4 


3  .<■ 


9*0 


99R    100.0 
99R    100.0 


INSTITUTION:    vr NNA«n   COLLEGE 

VFNWA  10    COLI.Ff.l  1 

•  TrTAi.    UNOEP.I  '  HCUA1 1  1 


1.'. 

1.4 


1.4 


2.  1 
'.1 


5.5 


1  in 
1  IB 


OA  .  « 


146    100.0 
146    100.0 


PAPFNT     INSTITLH'iN:    UAl  nc»c    roilEfiF 

WALPOP''    ri 
•  TOTAL    UNOFPGPAOUATF 


19 

1" 


5.1 


'1 

3.6 

s.60 

96.4 

Sfll     100.0 

z\ 

i.  '. 

S60 

96.4 

SRI     100.0 

PARENT      INSTITUTION:     WARTBU»G    (""LLFGF 

warthuuc  cniiFr.c  l  .!  30        2.3 

•  TOTAL     UNrFRGRAOUATF  1.1  'O  2.3 


31 

2.  A 

1  ,2  PA 

97.6 

1  ,31S    100.0 

11 

7.4 

1,2«4 

97.  f, 

1,315    100.0 

I'APTNT     INSTITUTION:    W^STFRN     If'hA      TECH 
HFSTFRN      IOWA     TfCH  5 

♦  TOTAL    UNOERGI  AOUATt  s 


1.? 

1  .2 


2.4 
2.4 


S7S 

s->s 


9->.6 


SR9    100.0 

5R9  ioo.o 


PARFNT     INSTITUTION:    WESTM«°    COLLEGE 

wfstmap   cn  LFGI  1.1  12        1.2 

•  TOTAL    UNT"*PG°AnuATF  1  .1  1?  I.? 


2.  3 

9R7 

97.7 

1  ,010    100.0 

7.3 

9R7 

97.7 

1,010    100.0 

paxtnit      INSTITUTION:     WILLIA"    P^NN    Com 

w  II  I  I  a-    PFMi    r    i  LI  27        '.6 

•  TOTAL     IMPFunoA'iiMTr  27  3 .  H 


32 

A.' 

721 

95. fl 

753     100.0 

32 

A.  2 

721 

95.  fl 

753     100.0 

HEW    RACIAL    AMD    'THMIC    ENROLLMENT    DATA    PROP     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EOUCATIDN,    FALL     1970 
PART     I!    UNOFPGRADUATE     INSTITUTIONS     IFUIL-TIME    STUOFNTS) 


STATE    OF    KAfSAS 

AMERICAN  ?  NE 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    ALLFN    CO    CMTY    JR    COLLFGF 

ALLFN    CO    CMTY    JR    CCLLCGE 
•  TOTAL    HNOFRGRAnuATF 


2.4 
2.4 


OR IFNTAL 

% 

SPANI SH 
SURNAME 

* 

MINORITY 

t 

OTHER 

X 

TOTAL                X 

4 

.8 

16 

1.2 

487 

96. R 

503    100.0 

4 

.8 

16 

3.2 

487 

96.8 

5  03    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    BAKER    UNIVERSITY 

BAKCR     UNIVERSITY  33 

•  TfTAL    UNOFPnoACUATE  33 


PARENT     INSTITUTION:     BARTON    CO    CMTY    .IP  COLLEGE 

BARTON    CC    C"TY    JR    COLLEGE  3  .4  11 

•  TOTAL     UNPEPGPAOUATF  3  .4  11 

PARCNT     INSTITLTION:    8ETHANY    CCLLEGF 

BFTHANY    COLLFGE  2  .3  15 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .3  15 


PARENT     INSTITUTION:    eFTHFL    COLLEGE 

BETHFL    CCLLEGE  1  .2  18 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .2  18 


PARENT     INSTITLTION:    BUTLER    CO    CMTY    JR    CCIIEGE 

BUTLFR    CO    CMTY    JR    O'ULfCE  60 

•TOTAL    UNOFRGRADUATF  60 


4.0 
4.0 


1.  3 

1.3 


4.2 
4.2 


3.5 
3.5 


1.4 
1.4 


.2 

.2 


1.0 
1.0 


36 
36 


74 
74 


797       95.7 
797       95.7 


1,657       95.7 
1  ,65T       95.7 


833    100.0 
833    100.0 


2.8 

811 

97.? 

834    100.0 

2.8 

811 

97.2 

834    100.0 

.2 

19 

2.9 

631 

97.1 

650    1  00.0 

.2 

19 

2.9 

631 

97.1 

650    100.0 

77 

6.2 

406 

93.8 

433 

100.0 

27 

6.  2 

.406 

93.8 

433 

1  00.  0 

1,731     100.0 
1,731     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CENTRAL    COLLEGE 

CENTRA!     COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


3.6 
3.6 


.6 
.6 


4.2 

158 

95.8 

165    100.0 

4.2 

158 

95.8 

165    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CLOUD    CC    CMTY    JR    COLLEGE 

CLO'IO    CO    CMTY    JR    COLLEGE 
•TOTAL    UNOFRG"ACUATE 


1.2 

1.2 


1.8 
1.8 


484       98.2 
484       9«.2 


493    100.0 
493    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    COFFEYVL    CMTY    JP    COLLEGE 

COFFEYVL    C"IY    JP    COLLEGE  3  .5  63       10.8 

•  TOTAL    IINOer(-,PA0UATE  3  .5  63       10.8 


? 

.  3 

68 

1!  .6 

51  8 

88.4 

586    100.0 

2 

.  3 

68 

11.6 

518 

SB. 4 

586    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    C^LBY    CTY    JUNIOR    C0LIEGC 

COLBY    CMTY     JUNIOR    COLLFGE 
•  TOTAL    UNOFPGRADUATE 


1 

.  1 

1          .1 

78? 

99.9 

783    100.0 

1 

.  1 

1          .1 

787 

99.9 

7B3    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     COILFCF    OF    EMPORIA 

COILEGE    CF    EMPORIA 
•TOTAL    UNPPRORAPUATF 


38 

38 


1. 1 

52 

6.2 

783 

93  .8 

8  35    100.0 

1. 1 

52 

6.2 

783 

93.8 

8  35    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    COWLEY    CO    CMTY    JR    CCLLEGE 

COWLEY    CO    CMTY    JR    COLLEGF  15  3.3  18  3.9 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  15  3.3  Ifl  3.9 


.2 

.2 


1? 
12 


2.6 
2.6 


10.1 

410 

89.9 

456    1  00.0 

10.1 

410 

89.9 

456    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OODGF    CTY    CMTY    JR    COLLFGF 

MHGE    CTY    CMTY    JR    CCLLEGF  U  1.6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  11  1.6 


.1 
.1 


1.4 

1  .4 


687       96.9 
687       96.9 


T09    100.0 
709    100.0 


PARENT     INS'ITLTION:    DONNFLLY    CCLLEGE 

OONNELLY    fOLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


14.3 
14.3 


16 
16 


18.3 

326 

81.7 

399    I  00.0 

18.3 

326 

Bl  .7 

399    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:     FORT    HAYS    KANS    ST    COI  LFGF 

FORT    HAYS    KANS    ST    COILFGF  25  .6  18  .4  18 

•TOTAL    UNrERGRAOUATE  25  .6  18  .4  IP 


23 
23 


1.9 
1.9 


4,370       98.1 
4,370       98.1 


4,454    100.0 
4,454    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    ERIEfjrj    BIBLE    COLLEGE 

FRIENDS    PIBLF    COLLEGE 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


95    100.0 
95    100.0 


95    100.0 
95    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     FRIENDS    UNIVERSITY 

FRIENDS    UNIVFRSITY 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


5.2 
5.2 


1.  2 

60 

7.3 

764 

92.7 

824    100.0 

1  .2 

60 

7.3 

764 

92.7 

824    100.0 

PARFNT  INSTITLTION:  FT  SCOTT  CMTY  JR  COLLEGE 
FT  SCOTT  CHTY  JR  COLLFGE 

•TOTAL  UNDERGRADUATE 


7.2 
7.2 


33 

7.' 

426 

92.8 

459    100.0 

33 

7.2 

426 

92.8 

459    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     GARDEN     CITY    COMMUNITY    JC 

GARDEN    CITY    COMMUNITY     IC  15  1. 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  15  1. 


2.9 

2.9 


4.  9 

750 

95.1 

789    100.0 

4.9 

750 

95.1 

7B9    100. 0 

PARENT     INSTITLTION:    HESSTON    COLLEGF 

HCSSTON    COLLEGE  ?  .«. 

•  TOTAL    IJNDERGPAOUATF  2  .5 


12 

12 


432       97.3 
432       97.3 


444    100.0 
444    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     HIGHLAND    CMTY    JR     COLLEGE 

HIGHLAND    CMTY    JR    COLLEGF  3  .8  16  4.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .8  it,  t,.] 


3  72       95.1 
372       95.1 


391     100.0 
3  91     100.0 


33 


HEW    RACIAL    AND    FTIINIC    FNROUMFNT    DATS    FPOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FDUCATION,    FALl     1  «70 
PAPT     1:    UNOFPOPAOUAT  E     INSTITUTIONS    IFUtL-TIMF    STUDFNTS) 


STATE     OF     KANSAS 


AMERICAN         X  NFC 

INDIAN 

PAPFNT     INST  ITl.TIPN:    HUTCHINSN    CMTY    JO     COLLEGE 
HUTCHINSN    CMTY     IP    COLLEGE  1 

•  TOTAL    UNDEPC.PAOUATF  1 


3.5 
3.5 


OP  IFNTAL 

% 

SPANISH 
SURNAME 

% 

M1N0RI  TY 

1 

21 

1.0 

98 

1 

'1 

1.0 

OS 

4.6 

4.6 


7,017       95.4 
7,011       95.4 


7,110    1  00. 0 
7,110    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     INDEPENDENCE    COMMUNITY    JC 

INDFPFNPFNCE    COMMUNITY    JC  37 

•  TOTAL    HNDEPGRADUATE  IT 


1.0 
1.0 


9.7 

434 

90.8 

47B    100.0 

9.  7 

414 

90.8 

478    100.0 

PARENT     INST  ITLTION:     JOHNSN    CO    *CTY    JR    CClLFQr 

JOHNSN    CO    MCTY    JR    COLLEGE  IS         1.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  15  1.1 


12 
1? 


77 
27 


1.9 

1.9 


1,187       98.1 
I  ,187       98.1 


1,414    100.0 
1 ,414    100 .0 


PAPFNT     INSTITUTION:    KANS    WESLFYAN    UNIVFPSITY 

KANS    WESLEYAN    UNIVERSITY  1  .2 

♦  TOTAL    UNDFPGRADUATF  1  .2 


7.4 
7.4 


.7 
.2 


1.0 

52 

8.  T 

545 

91  .1 

597    100.0 

1.0 

52 

8.  7 

545 

91.3 

597    100.0 

PARFNT     INSTIILTION:    KANSAS    CITY    KANS    CMTY    JC 

KANSAS    C  ITY    KANS    CMTY    JC 
•  TOTAL    UN'DEPGRACII  ATF 


PARcnjt     INSTITUTION:    KANSAS    ST    COLLEGE 

KANSAS    ST    CTLLEGF    PITTS6G  20 

•  TOTAI     UNDFPGRADUATF  70 


168 

16.7 

168 

16.7 

PI TTSBG 

.5                1  15 

3.7 

.5                1  35 

1.7 

19 

1.9 

187 

18.6 

817 

81.4 

1  ,004    100.0 

1  9 

1.9 

1  87 

18.6 

817 

81  .4 

1,004    '00.0 

17 
17 


!  77 
177 


4,097 
4,  097 


95.9 
95.9 


4,274    100.0 
4,7  74    1  00.  0 


PARENT     INSTITUTION:    KANSAS    ST    TCH»S    C    cmpcria 

KANSAS    ST    TCHRS    C    F>1P0RTA  3  .1  199  3.4  31 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  199  1.4  11 


776 
276 


5,664 
5,664 


95.4 
95.4 


5,940    100.0 
5,940    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    KANSAS    ST    U    AGR    APP    SCI 

KANSAS    ST    U    AG"     APP    SCI 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


PARFNT    INSTITLTION:    KANSAS 

KANSAS    TECHNICAL     INST 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


1 1 

.1 

149 

1.1 

74 

.7 

10 

11 

.1 

149 

1  .3 

24 

.2 

30 

ETHNICAL 
1 

INST 

.  6 

1 

.6 

1 

.6 

1 

1 

.6 

1 

.6 

1 

.6 

1 

.6 
.6 


214 

1  .9 

1  0,886 

98.1 

11  ,100    100.0 

714 

1.9 

1  0,  886 

98.1 

11  ,100    100.0 

172 
177 


1  76    100.  r 
176    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    l«BcTTt    CMTY    JR    COLLEGF 

LAHCTTF    CMTY    JR    COl LEGF  17 

•TOTAL    UNrEPCRAOUATE  12 


70 

5.7 

117 

94.3 

352    100.0 

70 

5.7 

33? 

94.  3 

152    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    MANHATTAN    RIFLE    CCLLFCF 

MANHATTAN    P I 3L F    COLLEGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.7 

101 

96.3 

107    100.  C 

1.7 

101 

96.3 

107    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     MARYMPUNT    COLLEGE 

MARYMOUNT    CCLLrGF 
•TOTAL    UNT FP GRADUATE 


7.4 
7.4 


1.8 

1.8 


4.1 

470 

95.7 

491     100.0 

4.1 

4  70 

95.7 

491     100.0 

RARFNT    INSTITUTION:     MCPHERSON    COLLEGF 

MCPHERSON    COLLFGE  1  .7 

•  TOTAL    MNDFPGRADUATF  1  .? 


11 

5.7 

560 

94.8 

591    100.0 

11 

5.7 

560 

94.8 

591     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MIC    AMERICA    NAZAREN'E    C 

MID    AMFPICA    NAZARCNF    C.  ?  .3  1  .7 

•  TOTAL    UNOrpGRArilAT'7  2.3  1  .2 


.1 
.3 


1.  3 

590 

98.7 

598    100.0 

1  .1 

590 

98.7 

598    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MILTCNVALF    WFSIFYAN    C 

MILTONVALF    WFSI   CYAN    r 
•TOTAL     UNDFPGRADUATF 


145    100.0 
145    100.0 


145    100.0 
145    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     mount    SAINT    SCHOLASTICA    C 

MOUNT     SAItT    SCHOLASTICA    C  7  1.5 

•  TOTAL    UNDEKOPAOUATF  7  1.5 


1.5 

1  .5 


1.0 

446 

97.0 

460    100.0 

1.0 

446 

97.0 

440    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NEOSHO    CO    CMTY    JR    COLLFGE 

NTSHO    CO    CMTY    JR    COLLEGE  1  .2  21  5.1 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  1  .2  21  5.1 


1.7 

1.7 


174       90.8 
174        90.8 


412    100.0 
412    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     OTTAWA    UNIVFPSITY 

OTTAWA    UNI  VERS!  TY  1  .1 

•  TOTAL     U'.'PCPC-RACUATF  I  .1 


1.  1 
1  .1 


735       91.0 
735       91.0 


808    100.0 
808    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    PRATT    C»TY    JUNIOP    COLLEGF 

PRATT    CMTY    JUNIOP    COLLEGE  71  s. 1 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  23  5.1 


75 

25 


422       94.4 
477         94.4 


447    100.0 
447     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SACPFD    HEART    Cnl  I  FGF 

SACRED    H^AOT    COLLFGE  76  4." 

•  TOTAL    UNDERCRACUATF  26  4.8 


5.7 

514 

94.1 

545    100.0 

5.7 

514 

94.3 

545     100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SAINT    BENEDICTS    COlLrCF 

SAINT    PFfJFCICTS    COllFT.F  1  .1  11  1.5 

•  TOTAI.    UNOrPGPADUATc  1  .1  13  1.5 


10 
10 


1.1 
1.1 


2.7 
2.7 


861       97.3 
861       97.3 


»»5    100.0 
885    100.0 


34 


STATE     OF    Ktf  S«S 


HFW    RACIAL    AMO    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROf    I MST I  TIITIHN  S    OF    HIGHER    FDIirATION, 
PART    I:    llNOERCPAruATF     INSTITUTIONS    (FU1L-TIMF     ST1I"FNTS) 


AWFR  ICAN 
INniAN 


J      OR IFNTAl 

*        SPANISH 

SURNAME 

t 

MINORI TY 

1.2                    1 

.  4 

4 

!.?                   I 

.4 

4 

1.6 

247 

98.4 

251    100.0 

!  .6 

2*7 

98.4 

251     100.0 

1.6 

36 

7.1 

4  70 

92.9 

506    100.0 

1.6 

■>6 

T.  1 

470 

92.9 

506    100.0 

7.  3 

52? 

»2.7 

563    100.0 

7.3 

52? 

<>?.7 

563    100.0 

15.5 

344 

84.5 

407    100.0 

15.5 

3*4 

84.5 

407    100.0 

31 

4. A 

618 

■55.? 

649    100.0 

31 

4.  8 

61  A 

<)5.? 

649    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    COLI  EGE 
SAINT    JOHNS    COl LEGE 

•  TOTAL    UNPEROAruATE 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    MARY    CClLEr.F 
SAINT    >»ARY    COLLEGE  7  1.4 

•  TOTAL    UNDFPGRAOUATF  7  1.4 

PARENT     INSTITUTION:    SAINT    WARY    PLAINS    COLLEGE 

SAINT    "ARY    PLAINS    COLLFGF  1  .2  16  2.P  6  1.1  1»  3.2 

•  TOTAL    UNPFPCRACUATE  1  .2  16  2.  P.  6  1.1  1"  3.2 

PARFNT     INSTITUTION:     SFWARO    CO    CMTY     JP    CCLLEGE 

SEWARC   CO    CMTY    JR    COLIFGE  5         1.2  4?      10.3  1ft         3.9 

•TOTAL    UNOFRCRACUATF  5  1.2  42       10.3  16  3.9 

PARENT     INSTITUTION:    SOUTHWESTERN    COLLEGE 

SOUTHWESTERN    COLLEGE  1  .2  21  3.2  7         1.1  ?  .3 

•  TOTAL    UNOFRGPADUATF  1  .2  21  3.2  7  1.1  7  .3 

PARENT     INSTITUTION:    STERLING    COLLEGF 

STERLING    COLLEGF  3  .5  20  3.6  1  .2  2  .4  26  4.7  529       95.3  555    100.0 

•  TOTAL    UNOFRCRADUATF  3  .5  20  3.6  1  .?  2  .4  26  4.7  529       95.3  555    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TAAOP    COLLEGF 

TAB1R    COLLECE  9         2.3 

•TOTAL    UNOERGRAnuATF  q  ?.3 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY  OF    KANSAS 

UNIVFRSITY    OF    KANSAS  204          1.4  349  2.4  1A3  1.3  PI  .6  817  5.7  13,441  94.3  14,258    100.0 

UNIVFRSITY    OF    KANSAS    MED  7          1.6  20  4.6  1?  2.7  1  .2  40  9.1  39R  90.9  438    100.0 

•TOTAL     UNOEPGRADUATF  211          1.4  369  2.5  195  1.3  R2  .6  857  5.8  13,839  94.2  14,696    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    WASH8URN    U    OF    TOPFKA 

WASHRURN    u    OF    TOPEKA  38  1.3  91  3.2  17  .6  50  1.7  196  6.P  2,691        93.2  2,887    100.0 

•  TOTAL    UNOFPGPADUATE  38  1.3  91  3.2  17  .6  50  1.7  196  6.8  2,691       93.2  2,887    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WICHITA    STATE    UNIVFRSITY 

WICHITA    STATE    UNIVFPSITY  21  .3  249         3.6 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATE  21  .3  249  3.6 


12 

3.1 

377 

96.9 

389    100.0 

12 

3.1 

377 

96.9 

389    100.0 

50 

.7 

354 

5.2 

6,507 

94.8 

6,861     100.0 

50 

.  7 

354 

5.? 

6,507 

94.  8 

6,861     100.0 

35 


HFW    RACIAL     AND    ETHNIC    ENROLLMENT    PATA     FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFP    FOUCATIOM,     FALL     1970 
PART     l:    UNOFRGRAOUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIMF     STUOFNTS) 


STATE    OF    KENTUCKY 


A»ER  ICAN 
I  NO  I  AN 


SPAMI  SH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:     AL'CF    LLOYO    COLt EGF 

ALICE     LI  OYO    COLLEGF 
•  TOTAL     UNPFPCR  AOUATE 


2.7 
2.  7 


.8 
.8 


10 

s. » 

253 

96.? 

263    100.0 

10 

1.8 

253 

96.2 

261    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    A SBUP Y    C 01  I F  Gc 

ASBURY    COLLEGE 
*TOTAL    UNDERGRADUATE 


18 

l  a 


1,00"      98.7 
1 ,000       q«. J 


1,027    100.0 
1  ,027    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PELLRMN    URSLENE    C    C.FN    OFF 

BELLRMN    LRSLNE    C    MAIN    CAM  24  2.1 

•  TOTAL    UNPEPGRACUATE  24  2.1 


2.1 

?.' 


1  ,120       07.  a 
1,120       97.9 


1,144    100.0 
1,144    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    PFREA    COLLEGE 

RERFA    COLL  ECF 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATE 


101 
1  01 


7.4 

7.4 


.1 

103 

7.1 

1,2*2 

02.5 

1,165    100.0 

.  1 

'01 

7.5 

1  ,2*2 

02.5 

1 ,165    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     B»ESCIA    COLLEGE 

BRFSEIA    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPFRCRATUATE 


12 

12 


1.7 
1.  7 


1.7 

1  .7 


691 
691 


703    100.0 
703    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    C AMPBE LL SVI LLE    COLLEGE 

CAMPBFLI  SV  ILLF    COLLEGE  20  2.4 

•  TOTAL    UNPEPGRAPUATE  20  2.4 


2 

.2 

22 

2.6 

122 

07.4 

844    100.0 

2 

.2 

22 

2.6 

822 

07.4 

R44    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CENTRE    COLLEGE    OF    KY 

CENTPF    COLLFGc    OF    KY 
•  TOTAL    UNPFRGRACUATE 


12 
12 


1  .6 
1.6 


12 

1.6 

751 

98.4 

763    100.0 

12 

I  .6 

751 

OB. 4 

763    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CU«BFRLANP    COLLEGE 

CUMBERLANP    COLLEGF 
•  TOTAL     UN0FPGRAPU4TF 


17 

17 


1.0 
1.0 


20 
20 


1.1 


1  ,737 
I   ,717 


1,757    100.0 
1,757    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EASTERN    KY    UNIVERSITY 

EASTERN    KY     LNIVERSITY  314  4.0 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATE  314  4.0 


.1 

.1 


326 
326 


7.5B1 
7,5R1 


7,907    100.0 
7,907    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    GEORGETOWN    COLLEGE 

GEORGETOWN    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPERGRAOUATF 


12 
12 


12 
12 


1,259       99.1 
1,25<>       00.1 


1,271     100.0 
1,271     100. 0 


PARENT     INSTITUTION:    KENTUCKY    STATE    COLLEGF 

KENTUCKY    STATE    COLLEGE  Q13       82.8 

•  TOTAL    IINPCPGRAPUATF  913       "2.8 


014 

07  .  0 

lfto 

17.1 

1,103    100.0 

014 

B2.9 

189 

17.1 

1,103    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KENTUCKY    WESLEYAN    COLLEGE 

KENTUCKY    WESLEYAN    COLLEGF  27  2.7 

•TOTAL    UNPEPGRAOUATE  27  2.7 


23 
23 


2.0 
2.0 


779 

770 


8  02    100.0 
B02    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    KY    CHRISTIAN    COLLEGE 

KY    CHRI STI AN    COLLFGE 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATE 


.8 
•  B 


1  .2 
1.2 


241 
241 


9R.8 
98.  B 


244    100.0 
244    100.0 


PAPENT    INSTITLTION:    LFES     JUMCR    COLLEGE 

LEES    JUNIOR    COLLEGE 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATE 


373 
373 


99.7 
O0.7 


3  7*    100.0 
374    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    LINDSEY    WILSON    COLLEGE 

LINDSEY    MLSCN    COLLEGE 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATE 


2.7 

2.7 


2.7 

326 

07.3 

335    100.0 

2.7 

326 

97.3 

335    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MI nWAY    JUMCR    CCILEGF 

MIOWAY    JUNIOR    COLLEGE  10         5.6 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATE  10  5.6 


2.2 
2.2 


165 
165 


92.2 
07.2 


179   I  00.0 
170    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MOPFHEAO    STATE    UNIVERSITY 

MPREHFAP    STATE    UNIVERSITY  197  3.8 

•  TOTAL    UNnERGRADUATF  197  3.8 


200 
200 


4,943 

06.1 

5,143    100. 0 

4,943 

96.1 

5,143    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    MURRAY    STATF    UNIVERSITY 

MURRAY    STATF    IINIVFPSITY  1  206         3.6 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATE  1  206  3.6 


.1 
.1 


216 
216 


5,502 
5,502 


96.2 
06.2 


5,718    100.0 
5,718    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORTHERN    KENTUCKY    STATF    C 

NORTHER^     KENTUCKY    STATE    C 
•TOTAL    UNPFRCRAPUATE 


.5 
.5 


.1 
.1 


13 
13 


.  8 

.8 


1  ,649 
1,649 


1,662    100.0 
1,662    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    P1KFVILLC    C0LLEGc 

PIKEVILIE    COLLEGE 
•  TCTAL    I'NPERGRACUATF 


.3 

.3 


663 
663 


99.  7 
99.7 


665    100.0 
665    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    CATHARINE    COLLEGE 

SAINT    CATHARINE    COLLEGE  14  8.3 

•TOTAL    UNPERGRAOUATF  14  8.3 


14 

8.1 

15* 

Ol   .7 

168    100.0 

14 

8.1 

154 

91.7 

168    100. C 

STATE  Of  KFNTUCKY 


OR  I^N'TAL 

* 

SPANISH 
SURNAME 

X 

MINORITY 

2 

1.3 

4 

7 

1.3 

4 

2.6 

148 

97.4 

152    100.0 

2.6 

148 

97.4 

152    100.0 

1 

2.6 

38 

97.4 

39    100. 0 

1 

2.6 

38 

17.* 

39    100.0 

47 

9.7 

437 

90.3 

4  84    100.0 

7 

5.2 

127 

94.8 

134    100.0 

54 

8.  7 

564 

91.3 

618    100.0 

7 

3.7 

180 

96.3 

187    100.0 

7 

3.7 

180 

96.3 

187    100.0 

13 

1.0 

1,334 

99.  0 

1  ,347    1  00.0 

1? 

1  .0 

1  .3^4 

99.0 

1,347    100.0 

HFW    RACIAL    AND    FTHNIC    ENROLLMENT    DATA     FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1  9->0 
PART     11    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    I  FULL-TIME    STUDENTS) 

AMERICAN  T  NFGRC  * 

INDIAN 

PARFNT    INSTITUTION:    SAINT    »ARYS    COLL^GF 

SAINT    MARYS    COLLEGE  2  1.3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  1.3 

PARENT     INSTITUTION:     SEMINARY    OF     SAINT    PIUS    X 

SEMINARY    CF    SAINT    PIUS    X  1  2.6 

•TOTAI     UNnFRGRADUATE  1  2.6 

PARENT     INSTITLTION:    SPALOING  CCLLEGF 

SPUOINC    COLLFGF  40  8.3  7  1.4 

SPALDING    CCLLEGC-    NAZARETH  5  3.7  2  1.5 

•  TOTAL    UNOcpGRAOUATE  45  7.3  <l  1.5 

PARENT    INSTITUTION:    STHESTN    CHRISTIAN    COLLEGE 

STHFSTN    CHRISTIAN    COLLEGF  7  5.6  2  1.6  9  7.1  117       92.9  126    100.0 

•  TOTAL    UNCfRCOAOUATF  7  5.6  2  1.6  9  7.1  117       92.9  126    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SUE    BENNETT    COLLEGE 

SUE    BENNETT    CCLLEGF  7  3.7 

•  TOTAL    UNOrPC.RA0UATE  7  3.7 

PARFNT     INSTITUTION:    THOMAS    MORE    COLLEGE 

THOMAS    WORE    COLLEGE  5  .4  2  .1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  5  .4  2.1 

PARENT     INSTITLTION:    TRANSYLVANIA    UNIVERSITY 

TRANSYLVANIA    UNIVEPS  ITY  11  1.3 

•TOTAL    UN^ERGRAOUATF  11  1.3 

PARENT     INSTITUTION:    U    KFNTUCKY    CENTRAL    OFFICE 

U  KCNTUCKY    fSHLANO    CC 

II  KENTUCKY     FLIZ  "SBFTHTOWN 

L  KFNTUCKY    FT    KNOX    CC 

U  KCMTIICKV    HAZARD    CC 

U  KFNTUCKY    FENOERSON    CC 

U  KENTUCKY    HOPKINSVILLE 

U  KENTUCKY     JEFFERSON    CC 

U  KFNTUCKY     LEXINGTN'    TFCH 

U  KFNTUCKY    MAOISONVILLF 

U  KENTUCKY     "AYSVILIE    CC 

IJ  KFNTUCKY    PAOUCAH    CC 

U  KENTUCKY     PRESTONPIJRG    CC 

U  KENTUCKY     SOMERSET    CC 

U  KENTUCKY    SOUTHEAST    CC 

U  "F    KFMUCKV    MAIN    CA-PIJS  209  1.6  136  1.0  117 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  209  1.1  481  2.5  117 

PARENT     INSTITLTION:    UMCN    COLLEGE 

UNION    CllLl  ECF  1.1  22  ->.0 

•TOTAL    UNrEPGRACUATE  !  .1  22  3.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    LOUISVILLc 

UNIVERSITY    TF    LOUIS'/ILL"7  199  4.8  11  .3 

•TOTAL    UNrcPGR  AOUATE  199         4.  P  11  .I 

PARENT     INSTITUTION:    WFSTEPN    KY    UMVFRSITY 

WESTERN    KY    UNIVERSITY  4  .1  415  4.7  14  .? 

•  TOTAL    UMTfRGRAOUAT':  6  .1  415  4.7  14  .2 


1 

.1 

12 

1.4 

843 

98.6 

855    100.0 

1 

.1 

12 

1.4 

843 

98.6 

855    100.0 

16 

1  .8 

15 

2.9 

I 

14.' 

2 

1.1 

20 

4.5 

36 

9.7 

117 

12.2 

14 

6.5 

3 

1.5 

10 

3.7 

61 

7.5 

1 

.  7 

16 

2.7 

33 

9.6 

1  36 

1.0 

481 

2.5 

16 

1.  8 

896 

98.2 

912 

100.0 

15 

2.9 

506 

97.1 

521 

100.0 

1 

14. •> 

6 

85.7 

7 

100. 0 

2 

1.1 

174 

98.9 

176 

100.0 

20 

4.5 

424 

95.5 

444 

100.0 

36 

9.7 

3*7 

90.3 

3  73 

100.0 

117 

12.2 

842 

B7.8 

9  59 

100.0 

16 

7.4 

201 

92.6 

217 

100.0 

J 

1.5 

192 

98.5 

195 

100.0 

10 

3.7 

262 

96.3 

272 

100.0 

61 

7.5 

749 

92.5 

810 

100.0 

1 

.3 

296 

99.7 

297 

100. 0 

16 

2.  7 

572 

97.3 

588 

100.0 

33 

9.6 

310 

90.4 

343 

100.0 

5'0 

3.° 

12,700 

96.1 

13,210 

100.0 

857 

4.4 

18,467 

95.6 

19,324 

100.0 

.3 

1        .1 

26 

3.5 

714 

96.5 

740    100.0 

.3 

1        . 1 

26 

•>.5 

714 

96.5 

740    100.0 

210 

5.1 

3  ,395 

94.9 

4,105    100. 0 

210 

5.1 

3,895 

94.9 

4,105    100.0 

435 

5.0 

8,311 

95.0 

8,746    100.0 

435 

5.0 

8,311 

95.0 

8,746    100.0 

HGW    RACIAL    AND    FTHNIC    FNPOLI.MFNT    nATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION,     FALL     1">70 
PART     11    UNDERGRADUATE     INST  I  Tl/T  I  ONS    (FULI-TIMF    STUDENTS) 


STATE    (ir    I  nil  S'  ANA 


AMFR [CAN 
INDIAN 

PARFNT     INST  I  TUT  I  ON  t    CENTENARY    COLLEGE 

CFNTFNARY    CCLLEGC 
♦  TOTAL     i INT  EPGRADIIATE 


11 

11 


OR  IENTAL 

% 

SPANISH 
SIIRNAMF 

* 

MINORITY 

t 

OTHFR 

0 

1. 1 

3 

.  4 

24 

3.? 

77 

8 

1 .1 

3 

.4 

74 

3.? 

7? 

ot.R 

96.8 


752    100.0 
752    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    D=LGAPC    CCLLEGF 

DELGADO    COLLEGE  1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


'.3*       70. <> 
43ft       20.° 


11 
11 


156 

7.5 

604 

29.0 

1  ,478 

71.0 

7,082    100.0 

156 

7.5 

604 

79.0 

1  ,478 

71  .0 

7,082    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     nRLAPD    UNIVFRSITY 

DILLAPD    LMV'RSITY 
•TOTAL    UNDERGO 1PUATF 


042 
047 


at,? 
042 


00.3 
oo  .  n 


049    100. 0 
049    100.0 


PARENT     INST1TLTI0N:    FRANCIS 

FRANC  IS    T    NICHOLLS    ST    C 
•  TOTAL    UNDEPGR  AOUATE 


MCHCLLS    ST     C 
1 
1 


ISA 

158 


4.0 
4.0 


1-50 
159 


4.0 
4.0 


■>,»04       06.0 
3,004       06.0 


•>,9ft3    100.0 
3,963    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     GR  A  MHL  INC.    CO!  L  FGF 

CRAMP, I  IMG    CCI  IFGF 
•  TOTAL    IINDCP  GRADUATE 


•>,ft44 
3,644 


3,  64? 
',645 


oo.7 

90.  ' 


3,674    100.0 
3,674    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:     LOUISIANA    COLLEGE 

LOUISIANA    COLLFGE 
•TOTAL    UNDEPGRAOUATE 


1  .5 
1.5 


14 

1.9 

713 

98.1 

727    100.0 

14 

1  .0 

'13 

98.1 

727    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     IOIIISIANA    POLY     INSTITUTF 

LOUISIANA     PPt  Y     INSTITUTE  103  1.6  ?0R  3.7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  103  I. ft  708  3.7 


22 
7? 


o? 

6.0 

6,167 

94.0 

6,559    100.0 

92 

ft.O 

6,  167 

94.0 

6,559    100.0 

PAPCNT     INSTITUTION:    LOUISIANA    ST    U    CEN    OFFICE 

LA    ST    I)    MFDl     CTR    NEW    ORl  s 

IA    STATF     U    ALEXANDRIA 

LA    STATE    U    BATON    ROUGE 

LA    STATE    U     FUNICE 

LA    STATT    II    NFW    ORLEANS 

LA    STATE    Li    SHRFVFPOPT 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


s 

'.  3 

1 

.7 

1 

.7 

7 

4.6 

146 

95.4 

153    100.0 

2 

.7 

63 

7.5 

7 

.7 

7 

.2 

60 

n.7 

773 

91  .n 

842    100.0 

93 

.  7 

387 

2.9 

10 

.1 

ft7 

.5 

557 

4.1 

1  2,  996 

95.9 

13,553    100.0 

5 

1.5 

s 

1  .5 

331 

9R  .5 

336    100.0 

5 

.1 

732 

0.4 

19 

.2 

98 

1.3 

854 

11.0 

6,913 

89.0 

7,767    100.0 

17 

7.0 

7R 

•".3 

ft 

.  7 

1 

.1 

5? 

ft.O 

808 

94.0 

860    100.0 

17 

.5 

1,7  20 

5.2 

38 

.  7 

169 

.  7 

1,544 

6.6 

71 ,067 

93.4 

27,511    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LOYOLA    UNIVERSITY 

LOYOI  A    UNIVERSITY  11  .5  12°  6.4  12  .6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  11  .5  179  6.4  17  .5 


3.  7 

727 

11.3 

1  ,784 

88.7 

2,011 

100.0 

'.7 

227 

11  .3 

1,784 

88.7 

2,011 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MCNEESE    STATF    UNIVFRSITY 

MCNEESC    STATF    UNIVERSITY  1  306  7.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  306  7.? 


.1 
.1 


311 

-Ml 


3,911       92.6 
3, OH       o?.6 


4,222    100.0 
4,27?    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    NEW    ORIS     PAPT    THFOL    SEM 

NFW    ORLS    BAPT    TH^OL     SEM 
•  TOTAI     UNDEPGRATUATE 


3.0 
3.  0 


3.0 
3.0 


97.0 
07.0 


33    100.0 
33    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORTHFAST    LA     ST    COLLEGE 

NORTHEAST     I  A    ST    COLLEGE  450 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  450 


501 

».7 

5,583 

91  .8 

6,084 

100.0 

501 

8.  7 

5,583 

91  .8 

6,084 

100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NTHWSTN    ST    CTILEGE    or    LA 

NTHWSTN     ST    COLLEGF    OF    LA  |?0         7.7  255  5.6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1 ?0  7.7  755  5.6 


1.4 
1.4 


477 

10.5 

4,043 

89.5 

4,516    100.0 

473 

'0.5 

4,043 

89.5 

4,516    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    OUR    LADY    OF    HOLY    CROSS    C 

OUR    LADY    CF    HOLY    CROSS    C  2  2.6 

•  TOTAL     IINOI  PGR  ADHA  T>"  2  2.6 


2 

7.6 

74 

9'.* 

76    100.0 

7 

2.6 

74 

Q7.4 

76    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    SAINT    SFRNAPO    PARISH    CC 

SAINT    HEPNAPD    PARISH    CC 
•  TOTAL    IINPEPGRADUATF 


3.4 

7.4 


■•.4 
7.4 


96.6 
96.6 


87    100.0 
87    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOSEPH    SCM    Cfl|  I  EfiF 

SAINT    jrsEPH    SEM    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDEPGRAOUATE 


3.9 
3.9 


1.0 

1.0 


95.1 
95.1 


103    1 00.0 
103    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT     CARYS     DOMINICAN    C 

SAINT    MARYS    TUMINICAN    C  11  3.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  11  3.0 


1 1 

'.o 

7  60 

97.0 

371    100.0 

11 

'.0 

360 

97.0 

'71     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHEASTERN    LA    COLLEGE 

SOUTHEASTERN    LA    COLLEGF  117  7.6  1« 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  117  2.6  19 


140 

3.  3 

'83 

6.3 

4,1 '8 

03.  T 

4,461     100.0 

148 

3.3 

283 

6.3 

4,1  78 

93.7 

4,461     100.0 

PARENT      INSTITUTION:     SOUTHERN    U    AGRl     MFCH    C 

SnilTHTPN    |l    AGRL    mech   C 

STHN    U    A    ANC    «    NFW    roLNS 

STHN    i)    AM     SHREVPT    POSSIFR 
•  TOTAL    UNDf  RGRACU  ATE 


6,080  99.7 

1,440  100.0 

c81  °9.7 

0.1C9  90.4 


6,082  Q9.' 

1,448  100.0 

581  99.7 

8,111  00.4 


6,125  100.0 

1,448  100.0 

5  83  I  00.0 

8,156  1 00.0 


PARENT     INSTITUTION:     TULANE    II    DF    LOUISIANA 

TUl  ANE     l|    CE     |  0111  SI  ANA  4  .1 

•  TOTAI      UNT  FPGPADUATE  4  .1 


'.5 
2.5 


?o 
79 


1.6 
1.6 


106 
196 


7.01T 

05.1 

4,013 

100.0 

',  817 

95.1 

4,013 

'00.0 

38 


STATE    OF    LCU! SI  ANA 


HEW    RACIAL     ANP    ETHNIC    FNROI  I  MCNT    OATA    FROM     INSTITUTIPNS    OF    HIGHFP     FDIICAT1PN, 
PART     1:    UNPERGRAPUATE    INSTITUTIONS     (FUIL-TIMF    STUPENTS) 


A«ER  ICAN 

INDIAN 


RO 

t       PRIFNTAL 

*       SPANISH 
SIJRNAMT 

T 

MINORITY 

» 

OTHER 

* 

TOTAL               T 

393 

4.8                179 

2.  2                 94 

\.2 

864 

10.  6 

7,277 

89.  4 

8,1*1    100.0 

393 

4.0                17° 

2.2                 94 

1.? 

8  64 

10.6 

7,277 

89.4 

R,i4i   ioo.o 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF     STHWSTN    LOUISIANA 
U    OF     STHKSTK    LOUISIANA  118  2.4 

♦  TOTAL    UNPEPGRADUATE  1°R  2.4 

PARENT     INSTITUTION:    XAVIER    UNIVERSITY    OF    LA 

XAV1FR    UNIVERSITY    OF    LA  1  .1  1,261       95.5  12  .9  1,274  96.4  47  3.6  1,321     100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  1,261       Q5.5  12  .9  1,274  =6.4  47  3.6  1,321    100.0 


STATE    HP    MAINE 


22 

l.<> 

1,115 

98.1 

1,137    100.0 

22 

l.o 

I, US 

99.1 

1,137    100.0 

10 

1.0 

966 

99.0 

976    100.0 

10 

1  .0 

966 

99.0 

976    100.0 

.6 

12 

1,5 

XI  0 

98.5 

822    100.0 

.6 

12 

1  .5 

910 

9R.5 

8»2    100.0 

HFW    RACIAL    ANP    ETHNIC    FNROLIMFNT    DATA    r»fl«     I  NS  T  I  TUT  IONS    OF    HIGHER     F0i;CAT  ION,     FALl     1970 
PART    1:    UNPFRGRAOUATF     INSTITUTIONS    (FULL-TIME     STUOFNTSI 

AMERICAN  %         NFGRCI  »       ORIENTAL  >;       SPANISH  »  MINORITY  T  OTHER 

INOIAN  SURNAMF 

PARENT     INSTITUTION:     PATES    COLLEGE 

BAT^S    CO!  I  FC.F  22  1  .9 

•  TOTAL    IINPFRGRAPUATF  22  1.9 

PARFNT     INSTITUTION:    PLISS    COLLFGc 

PLISS    COLLEGE  1  1.3  1  1.3  2  2.6  7S       97.4  77    100.0 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1  1.3  1  1.3  2  2.6  7«j       97.4  77    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     POWPPIN    COLLEGE 

B0WP01N    CTILFCF  1  .1  61  6.6  5  .5  5.5  72  7.6  872       92.4  944    100.0 

•  TOTAL    UNPCRGRAOUATF  1.1  61  6.";  5  .S  5  .5  72  7.6  57?       92.4  944    100.0 

PARFNT    INSTITUTION:    COLBY   COLLEGE 

C0L8Y    COLLEGE  1  .1  25         1.6  5  .3  4  .3  35  2.3  1,499      97.7  ',534    100.0 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1  .1  2*  1.6  5  .3  4  .3  35  2.3  1,400       07.  7  1  ,S34    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HUSSON    COLLEGE 

HUSSPN    CPLLEGE  10  I .0 

•  TOTAL    UNPFPC-RAOUATE  10  1.0 

PARENT     INSTITUTION:    MAINE     MARITIME    ACADEMY 

MAINC    MARITIME    4CAPFMY  1  .2  3  .6  4  .7  631       99.3  535    100.0 

•TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1  .2  3  . 6  4  . 7  511       09.3  S35    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     NASSPN    CPLLFGF 

NASSON    CrLLFGc  6  .7  1  .1  ' 

•  TOTAL    UNPERGRACUATF  6.7  1  .1  ' 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHERN    CPNSV    OF    MUSIC 

NORTHERN    COKSV    OF    MUSIC  73    100.0  73    100.0 

•TOTAL    UNPFRGRAOUATF  73    100.0  73    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PICKFP    COLLEGE 

PICKFR    CPLLFGF  12  2.0  5  .R  2.3 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  12  2.0  5.9  2  .3 

PARFNT     INSTITLTION:     SAINT    FRANCIS    COLLEGE 

SAINT     FRAKIS    CTLLFGF  10  1.4  1  .! 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  10  1.4  1  .1 

PARFNT     INSTITUTION:    SAINT    JOSEPHS    COLLFGF 
SAINT    JOSEPHS    COLLEGE  1  .4 

•  TPTAL    UMPCPGRADUATE  1  .4 

PARENT     INSTITLTION:     SCH    FINE    ART    ANP    APP    ART 

SCH    FINE    ART     ANO    APP    ART  00    100.0  99    100. 0 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  00    100.0  09    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     THCMAS    COLLEGE 

THOMAS    COLLFGF  2  .4  1  .2  3.7  454       99.3  457    100.0 

•TOTAL    UNCEPCRAPUATE  2  .4  1  .2  3  .7  454       00.3  457    100.0 

PARENT  INSTITUTION:    U    OF    MAIN"1    CENTRAL    OFF  If.  f 

U    OF  MAINE     AUGUSTA  2.5  2  .5  378  99.5  390  100.0 

U    OF  MAINE    FT    K^NT    ST    C  1             .3  1  .3                       2  .5  377  99.5  3  79  100.0 

U    OF  MAINE    OPCIN'I  6  .1  17            .2                  24            .3                     R             .1                     55  .R  7,027  99.2  7,092  100.0 

U    OF  MF    AROOCSTOOK    STC  1  .2  !  .2  646  09. R  647  100.0 

U    OF  MF    PANGOR    CAM  2  .4  2             .4                     1             .2                                                               5  .0  524  99.1  529  100.0 

U    PF  MF    FARMINCPN    ST    C  2  .2  2  .'  1  , '69  99.9  1,271  100.0 

U    OF  MF     PPRT1  ANP    GPRHAM  32          1  .0  0  .3                     4            .1                     4.1                     49  1.6  3,045  98.4  3,094  100.0 

II    OF  ME    WASH    ST    COLLEGE  ?  .4  1             .2                                                                                                      3  .5  557  9Q.  5  555  100.0 

•TOTAL  UNPEPGRADUATE  44  .3  30             .2                  3'            .2                  13             .1                   119  .0  13.R1R  00. ]  13,937  100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     UNITY    COILFOr 

UNITY    CCLIEGF  1  .3  8  2.5  3  .9  12  3.R  309       06.3  320    100.0 

•  TPTAL    UNPFRGRAOUAT''  1  .3  8  2.5  3  .0  12  3.8  309       96.3  320    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    WESTRRCOK    JU  M  CR    CCILFC1 

WESTBRCOK    JUMCR    COLLFGF  1  .2  1.2  2  .4  477       qo.6  479    100.0 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1  .2  1  .2  2.4  477       99.6  479    100. 0 


3.  1 

593 

96.9 

612    100.0 

3.1 

593 

96.9 

612    100.0 

.4 

14 

1  .0 

721 

98.1 

735    100.0 

.4 

14 

l.o 

721 

98.1 

735    100.0 

1                .4 

226 

99.6 

2»7    100.0 

1                .<■ 

'26 

99.6 

227    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     EDUCATION,    EAUU     1<>70 
PART     11     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (EULL-TIMF     STUOFNTS) 


STATF    OF    MARYLAND 


AMER  ICAN 
INOIAN 


SPANISH 

SURNAMF 


PARENT     INSTITUTION:    ALLEGANY    CMTY    COLLEGF 

ALLEGANY    C»TY    COLLEGE  11  1.4 

•  TOTAL    IJNOFPGRAOUATE  11  1.4 


u 

1  .4 

751 

98.6 

762    100.0 

11 

1  .4 

T51 

98.6 

76?    1 00.0 

PARENT    INSTITUTION:    ANNE     ARU'NOEU    CMTY    COLLEGE 

ANNE     ARUNPEU     CMTY    COUUEO.F  65  4.3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  65  4.3 


65 

4.3 

1.436 

95.7 

1,501     100.0 

65 

4.3 

1  ,436 

95.7 

1,501     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RAUTIMORc    COLLEGF    OF    COM 

BALTIMORE    CCUUEGE    OF    COM  3?       12.8 

•  TPTiL    IJNPFRGRAOUATF  32       12. R 


3 

1.2 

35 

14.0 

?!5 

R6.0 

250    100.0 

3 

1.2 

35 

14.0 

215 

R6.0 

?50    100.  0 

PARENT    INSTITUTION:    CAPITCL     INST    TECHNOLOGY 

CAPITOL     INST    TECHNOLOGY 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


6.3 
6.3 


.  R 


7.0 

1  19 

93.0 

12R    100.0 

7.0 

119 

93.0 

12R    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CATONSVILLE    CMTY    COUUFGF 

CATPNSV1UUE    CMTY    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPEPGRAOUATE 


1.7 
1  .7 


.  6 

63 

?.4 

2.53R 

97.6 

.6 

63 

2.4 

?,538 

97.6 

',601    100.0 
2,601    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CECIL    COMMUNITY    COLLEGF 

CECIL    COMMUNITY    COLLEGE  2  1.4 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  2  1.4 


2 

1.4 

13R 

9R.6 

140    100.0 

2 

1.4 

13R 

9R  .6 

140    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CHARLES    CP    CMTY    COLLEGE 

CHARLES   CO    CMTY    COILEGF  2  ./•  22         6.7  15         4.6 

•TOTAL    UNPFRCRAOUATE  2  .6  ??  6.7  15  4.6 


1.8 

45 

13.R 

2  A? 

R6.2 

327    100.0 

1.8 

45 

13.  A 

?fl? 

R6.2 

327    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CHFSAPFAKF    CPLLFGF 

Chesapeake    COUUFGF 
•  TCTAL     UNDERGRADUATE 


10.7 
10.7 


260       R9.3 
260       R0.3 


291     100.0 
291     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CMTY    COLLEGE    OF    BALTIMORE 

C»TY    CPLLFGF    PE     BALTIMORE  1,274       40.2 

•TOTAL    UNPERGRADU4TF  1,274       40.? 


.  2 
.2 


.  t 

1.2R5 

40.5 

1  ,R»7 

59.5 

.1 

!,?R5 

40.5 

1,  RR7 

59.5 

3,172    100.0 
3,172    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    NOTRE    OAMF    MD 

COLLEGE    OF    NOTRE    DAME    MO  12 

•TOTAL    UNPFPGPAnuATE  12 


1.0 
1.0 


1.1 

25 

4.1 

59? 

95  .9 

617    100.0 

1. ' 

25 

4.1 

59? 

95.9 

617    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    COLUMBIA    UNION    COLLEGF 

COLUMBIA    UMPN    C0L1EGF 
•  TOTAL    UNCFPG3ADUATE 


11.2 

11.2 


19 

2.  fl 

102 

14. R 

5RR 

85.2 

690    100.0 

19 

?.fl 

10? 

14.8 

58R 

8*. 2 

690    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    C'1°PIN    STATC    COLLEGE 

COPPIN    STATF    COLUEGE 
•  TOTAU    UNfEPGRAOUATC 


1,16?       95.9 
1,163       95.9 


1,163 
1  ,1  6? 


95.9 

9S.  9 


CO 
50 


4.1 
4.1 


1,213    100. C 
1,213    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     FSSEX    CPMMUN I TY    COLL  EOF 

ESSEX    COMMUNITY    COLLEGE  30  1.6 

•  TOTAL    IINDFPGRADUATE  30  1.6 


30 

1  .6 

1  ,R16 

9R.4 

30 

1.6 

1,816 

9R.4 

1  ,R46    100.0 
1.R46    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    Fredrick    CMTY    COLLFGE 

FREOFRICK     CMTY    COLLEGE  28  5.? 

•TOTAL     UNPEPGRAOUATE  ?R  5.? 


1.3 
1.3 


35 

6.5 

505 

93.5 

540     100.0 

35 

6.5 

505 

93.5 

540    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FROSTpuRG    STATF    COUUEGE 

FROSTRUPG    STATF    COLLEGE 
•TOTAU    UNDERGRADUATE 


?.0 

?.o 


50 
50 


?.  5 
?.E 


4.7 

1,91  1 

95.3 

?,005    100.0 

4.7 

1,911 

95.3 

?,005    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    GAUCHER    COUUEGE 

CPUCHFR    CPULFGF 
•TOTAU    UNPFPGHAOUATF 


?6 
?6 


?.6 
2.6 


40 

4.0 

954 

96.0 

994     100. 0 

40 

4.0 

954 

96.0 

994    100.0 

RAREST     INSTITUTION:     HAGERSTOWN    JUNIOR    COLLEGF 

HAGERSTOUN     JUNIOR    COILEGF  16  1.9 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  16  1.9 


1R 

2.  1 

R2  9 

97.9 

847    100.0 

1R 

2.  1 

829 

97.9 

84  7    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HARFORO    JUNIOR    C0L1FGF 

HARFORD     JUNIOR     COLLEGE  4  .4  61  4.3  19  ?.  0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  4  . /.  61  6.3  19  ?.n 


85 

8.7 

887 

91  .3 

972    100. 0 

85 

R.  7 

887 

91.3 

972    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HPOO    COLLEGE 

HOOD    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPFRCR  ACUATF 


12 
12 


?.0 
2.0 


20 

'0 


586       96.7 
586       96.7 


606    100.0 
606    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    JOHN    HOPKINS    UNIVERSITY 

JOHN    HOPKINS    UNIVERSITY  11  .6  65  3.3 

•TOTAU    IINDFPGRADUATE  11  .6  65  3.3 


1.8 
1  .R 


16 
16 


1?8 

6.  5 

1  ,85' 

93.5 

1  ,980    100.0 

1?8 

6.5 

1  ,85? 

93.5 

1  ,980    1  00.0 

PARENT     INSTITUTION:     KIRKLANO    HALL     COLLEGE 

KtPKl  AND    MAI  1     COLLFGE 
•Tital    USDERGRADUATE 


3.5 
3.5 


?.' 
7.3 


81        94.2 
81       94.? 


86    100.0 
86    100.0 
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AMFR  1CAN 

% 

NFORP 

%       OPIFNTAL 

* 

SPANISH 

% 

MINOR  ITY 

INDIAN 

SUPNAMP 

CLLEGF 

1 

.  1 

*6 

■5.7                  11 

1.  1 

70 

7.0 

88 

1 

.1 

56 

5.7                  11 

1.1 

70 

2.0 

«R 

8.9 

899 

91  .1 

987    100. e 

8.° 

I")'' 

91.1 

987    190.  • 

7.  0 

867 

93.0 

»32    100.0 

7.0 

867 

93.0 

93?    1«0.0 

.2 

"1 

'.5 

7,570 

97.5 

3,661     100.0 

.  4 

115 

•7.  1 

1,150 

90.9 

1,265    100.0 

.3 

706 

4.  7 

4,  720 

95.8 

4,926    100.0 

3,684 

96.4 

137 

3.6 

3,8?1     100.0 

3,684 

96.4 

137 

3.6 

3,871     100.0 

8.0 

254 

92.0 

2  76    100.0 

8.0 

254 

97.0 

276    100.0 

HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROLLMFNT    TATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FPUCATION,    FALL    1970 
PART    1:    UNOEPGRAOUATE     INST  I  TUT  I  HNS     (FULL-MME    STUDENTS) 

STATf    OF    MARYLAND 

PARFNT     INSTITUTION!     LOYPLl 
LOYOLA    COl  L  FGF 

♦  TOTAL     UNOFPGPAOUATC 

PARENT     INSTITUTION:     "I    INST    COLLEGE    OF     AFT 

MP    INST    CCLLECC    OF     SET  6?  6.7  2  .7  1.1 

♦  TOTAL    UNPrRC-RAFUATE  62         6.7  ?  .7  1  .1 

PARFNT     INSTITUTION!    MONTGOMERY  C    CFNTRAL    OFF 

MONTGOMERY     r    ROCK.VILLF                             2             .1  66  1.8  15  .4 

MONTGOMERY    C     TAKOMA    PARK                        3             .2  88  7.0  1°  1.5 

♦TOTAL    UNPFRGRAOUATF                                         5             .1  154  3.1  74  .7 

PARENT     INSTITUTION:    MORGAN    STATc    COLLEGF 

MORGAN    STATF    COLLEGF  3,674       96.2  10  .3 

♦TOTAL     UNOCPGPADUATF  3,674       96.2  10  .7 

PARENT     INSTITUTION:     MnuNT    SAINT     AGNFS    COLLEGF 

MOUNT     SAINT    AGNFS    COLLEGF  11  4.0  7  .7  °  3.  3 

♦  TOTAL    UNDFRGRACUATF  11  4.0  2  .7  Q  7.1 

PARFNT     INSTITUTION:    MOUNT    SMT    MARYS    COILECc 

MOUNT    SNT    MARYS    COLLEGE  15  1.4  3  .3 

♦  TOTAL     UNnFPGRADUATR  15  1.4  3  .3 

PARENT     INSTITUTION:     NT     PROVIPFNCE    JR    COLLEGE 

MT    PROVIDFNCE    JR    COLLEGC  79       70.7  4  o.s,  2  4.9  35  85.4  6       14.6  41     100.0 

♦  TOTAL    IINPCRGPAniATF  29       70.7  4  9.«  2  4.9  35  R5.4  6       14.6  41    100.0 

PARENT     INSTITLT10N:    NF R    ISRAFL    RAB    COLLFGF 

NrR     ISRAFL     RAB    COILFGF  160    100.0  160    100.0 

♦  TOTAL    UNOEPGRAOUATE  160    100.0  160    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PRINCF    GEORGES    CC 

PRINCE    GFORGES    CC  7?  .6 

♦TOTAL    UNOFP  G°  ACHATE  ?7  .  ft 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT  JOHNS    C    C.EN    OPFICF 
SAINT    JOHNS    C    MAIN    CAM 
SNT    JOHNS    C     SANTA    FF    NM  1  .4 

♦  TOTAL    UNOFP  GRACU  ATR  I  .2 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOSEPH    COILFGF 

SAINT    JOSEPH    COLLEGE  4  .8  7  .6  7  1.4  485       98.6  492    100.0 

♦  TOTAL     UNPFRGRAnUATF  4  .»  7.6''  1.4  4R5       98.6  492    100.0 

PARENT     !».ST  1TIJT  ION:     SAINT    MARYS    SEMINARY    U 

SAINT    "ARYS    SEMINARY    U  7  7.7  1 

♦  TOTAL    U^OFRGRAPU ATE  7  7.  7  I 

PAPENT     INSTITUTION:    SALISBURY    STATF    COLLEGE 

SAUSRUPY    STATF    COLLFGE  15  1.2  t  .1  5  .4  71  1.7  1,7?6       98.3  1.247    100.0 


18 

1.7 

1  ,056 

98.3 

1,074    100.0 

18 

1.  7 

1  ,056 

98.3 

1  ,074    100.0 

21« 

6.7 

40 

1  .■> 

?n 

718 

6.7 

40 

1.? 

28 

308 

8.9 

3,142 

91.1 

3,450    100.0 

308 

8.9 

7,  147 

91.1 

7,450    100.0 

7 

2.7 

316 

97.8 

3?3    100.0 

1.  5 

6 

2.  2 

2  6? 

97.8 

268    100.0 

.7 

17 

2.2 

578 

97.8 

591     100.0 

10 

3.9 

246 

96.  1 

256    100.0 

10 

3.9 

246 

96.1 

2  56    100.0 

71 

1.7 

1,726 

98.3 

21 

1.7 

1,??6 

98.3 

114 

6.0 

1,791 

94.0 

1  ,905    100.0 

1  14 

6.0 

1,791 

94.0 

1,905    100.0 

♦  TOTAL    UNPPRGRAPUATF  15  1.2                     1             .1                     5             .4                     21             1.7                1,??6       98.3                  1,247    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SNT     MARYS     COLLEGE    OF    MO 

SNT    »i»Y<    COLLFGF    Cc    Mp  ir  7.3                     7.7                     2             .3                     72            7.8                     760       97.2                        78?    100.0 

♦  TOTAL    UNPFPGPAPUATE  18  2.7                     2.7                     ?             .3                     22             7.8                     760       97.2                        782    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    U    OF    MARYLANO    SYSTEM    0FC 

U    OF     MARYLAND    ST    COLLEGE  54?  07.9                                                                                                54?          11. °                     104       16.1                        646    100.0 

U    OF    MP    RALTIMORF    CO    CAM  153  5.5                     7             .3                  35          1.3                  195            7.0               ?,600       93.0                  ?,795    100.0 

U    OF    MC    MAIN    CAMPUS                                 1*7             .5  B *•  2  3.4               455          1."               24?          1.0            1,696            6.5             27,341       93.2                25,037    100.0 

♦TOTAL     UNPrPGRAPlJATF                                   177             .r          T,557  5.5  467          ! . ',                ?77          1.0            2,477             8.5             76,045       91.5               28,478    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    8ALTIM0PE 

UNIVeRS!TY    OF    3ALTIMCRC                        74          l.1  75  3.°                     6             .3                     9            .5 

♦  TOTAL     UNPFPGR  ACUATC                                      74          1.3  75  7.9                     6            .  •>                     o             .<; 

PARFNT     INSTITUTION!     VILLA     JULIF    COLLFGF 

VILLA     JU1IF    COLLcGF  71  9.6                     2            .9 

♦  TOTAL    UNOEPGRAOUATE  ?1  9.f,                     7             .0 

PARENT     INSTITUTION:    WASHINGTON    BIBLE    COl  I FGC 

WASHINGTON    81RLE    CPLLFGC  8  7 .6                                                            1             .5 

♦  TOTAL    UNOEPC.RAriJATc  8  ''.6                                                            1             .5 

PARCNT     INSTITLTION:    WASHINGTON    COLLFG* 

WASHINGTON    COLLcGE  11  1.6 

♦  TOTAL     UNrFI-GPAPUAT11  11  1.6 

PARENT     INSTITUTION:    WFSTERN    MARYLAND    COLLEGE 

WESTERN    MARYLANO    COLLFGE  17  1.?                     7             .3                                                            16            1.5               1,053       98.5                  1,069    100.0 

♦TOTAL    UNOFRGRACUATC  13  1.?                     3             .3                                                            16             1.5                1,053       98.5                  1,069    100. 0 


?7 

10.5 

196 

89.5 

219    100.0 

■>3 

10.  5 

196 

89.5 

219    100.0 

4.  1 

211 

95.9 

220    100.0 

4.  1 

711 

9«.9 

220    100.0 

11 

1  .6 

656 

98.4 

667    100.0 

11 

1.6 

6*6 

98.4 

667    100.0 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    FRUCAT10N,    FALL     1970 
PART    11     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATF    OF    MASSACHUSETTS 


PARFNT    INSTITUTION:    AMERICAN 

AMERICAN     INTRNATL    COLLFGF 
•  TOTAL     UNOFPGRADUATF 


AMERICAN  t  NcGRO 

INDIAN 

INTRNATL  COLLEGE 

15  .8  141 

IS  .8  141 


ORIENTAL 

t       SPANISH 
SU'NAMF 

X 

M  INORITY 

11 

.ft                  1? 

.7 

179 

11 

•  ft                  12 

.  7 

179 

1,66?       90.3 
1,66?       90.? 


1,941     100.0 
1.841     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     AMHERST    COLLEGE 

AMHERST    COLLFGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


6.5 
6.5 


90 
90 


1,106 
1,  10ft 


92.5 
9?. 5 


1.196    100.0 
1,196    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    ANKf    MARIA    COLLFGF    WOMFN 

ANNA    MARIA    COLLECE    WOMEN 
•TOTAL    UNDFRGRAOUATE 


1.4 
1.4 


1  .6 

1.6 


553 
553 


56?    100.0 
56?    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     AQUINAS    JC    OF    BUS    CEN    OFF 

AQUINAS    JC    BUS    AT    NEWTON 

AQUINAS    JC    PUS    MAIN    CAM 
•  TOTAL     UNOFRGRAOUATF 


1.1 
.  6 


153  1  00.0 
17?  98.3 
3?5       99.1 


153  100.0 
175  100.0 
32R    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    ATLANTIC    UNION    COLLEGE 

ATLANTIC    UNION    COLLEGE  117       19. 

•TOTAL    UNOERGRADUATF  117       19. 


.  ? 
.? 


11.0 

184 

3  0.6 

418 

69.4 

60?    100.0 

11.0 

184 

30.6 

418 

69.4 

60?    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    BABSCN    CCLLECE 

BA8S0N    COLLFGF 
•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


?5 
?5 


?.  8 
2.8 


.1 

3? 

3.6 

851 

96.4 

883    100.0 

.  1 

32 

3.6 

851 

96.4 

883    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     BAY    PATH    JUNIOR    COLLEGE 

BAY    PATH    JUNIOR    COLLEGE  2  .4 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  2  .4 


10 
10 


12 

2.  3 

508 

97.7 

570    100.0 

1? 

2.3 

509 

97.7 

520    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    fiECKFR    JUNIOR    COLLEGE 

BECKER    JUNIOR    COLLEGE  2  .5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .5 


1.2 
1.2 


7 

.5 

10 

2.4 

412 

97.6 

422    100.0 

2 

.5 

10 

7.4 

412 

97.6 

422    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     BENTLEY    COLLEGE    ACCT    FIN 

BPNTLEY    COLLEGE    ACCT    F  I N  22  1.2 

•  TOTAl     UNOFRGRAOUATF  ??  1.2 


19 

1.  1 

47 

2.7 

1,7?5 

97.3 

1,77?    100.0 

19 

1.1 

47 

7.7 

1,7?5 

97.3 

1,77?    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    80 S TON    C OLLFGE 

BOSTON    COLLEGE  3 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  3 


183 
183 


?.7 
?.7 


1  8 
18 


ft? 
6? 


266 
266 


6,505 
6,505 


96.1 
96.1 


6,771    100. 0 
6,771    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    BOSTON    CCNSV    OF    MUSIC 

BOSTON    CONSV    OF     MUStr 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


14 

3.2 

1            .2 

2 

.5 

17 

14 

3.2 

1            .2 

? 

.5 

17 

41  5 
411 


96.1 
96.1 


43?    100.0 
43?    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    BRADFORD    JUNIOR    COLLEGE 

BRAOFORD    JUMCP    COLLFGF  5  1.7  1  .7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  5  1.?  1  .7 


1.5 

399 

98.5 

405    100.0 

1.5 

399 

99.  5 

405    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    BRANRFIS    UNIVERSITY 

BPANDEIS    UNIVERSITY  1  173  5.9 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  173  5.9 


1.6 
1.6 


32 
3? 


190 

9.  1 

1  ,90  8 

90.9 

?,09R    100.0 

190 

9.1 

1  ,908 

90.9 

?,098    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    BRYANT    MCINTOSH    JC    OF    BUS 

BRYANT    MCINTOSH    JC    OF    BUS  13  4.? 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  13         4.? 


?.3 
2.3 


?0 
?0 


'86 
7  86 


306    100.0 
3  06    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    BRYANT    STPATTON    COML    SCH 
BRYANT    STPAITON    COML    SCH 

•  TOTAL    UNOEPGRACU  ATE 


4.5 

4.5 


1? 

1? 


90 
90 


1,451 
1  ,451 


94.? 
94.2 


1,541     100.0 
1,541     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     BURDFTT    COLLEGE 

BURDETT    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


10 
10 


7.7 
2.7 


2.4 
2.4 


?1 
21 


347 
347 


94.3 
94.  3 


368    100.0 
368    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    CAMBRIDGE    JUMCP    COLLFGF 

CAMBRIDGE    JUNIOR    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF 


5.3 

5.3 


3.3 
3.  3 


13 

8.6 

13R 

91.4 

151     100.0 

13 

9.6 

138 

91  .4 

151     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     CARDINAL    CUSHING    COLLEGE 

CARDINAL    CUSHING    COLLEGF  1  .3 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATF  1  .3 


1               .3 

379 

9Q.7 

380    100.0 

1                .3 

379 

99.7 

380    1  00.0 

PARFNT    TN5TITITI0N:    IHAMBFRLAYNE    jr    CCLLFGF 

CHAM9FRLAYNF    JR    COLLFGF  51  5.1  IB  1.8 

•  TOTAL    UNDERGRAOUATE  51  5.1  19  1.8 


7 

71 

7.0 

937 

93.0 

1  .009    100.0 

7 

71 

7.0 

93' 

93  .0 

1,008    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CLARK     UNIVERSITY 

CLARK    UNIVERSITY  1  .1  76  4.6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1.1  7ft  4.6 


5.3 
5.3 


1  ,569 
1,  569 


1,656  100.0 
1,656  100.  0 


PARCNT     INSTITUTION:    COLLFGE    CF    THF    HOLY    CROSS 

COLLEGE    OF    THF    HOLY    CROSS  1  77  3.? 

•TO'AL    UNPERGPAOUATF  1  77  3.? 


?,  373 
',373 


96.5 
06.5 


7,408    100.0 
7,408    100.0 
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HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    FOUCATIOV),    FALL     1970 
PART     11    UNDFRGRAOUATF     INSTITUTIONS    IFUH-TIMF    STU0FNTS1 


STATF    OF    MASSACHUSETTS 


AMFP1CAN  X  NFGRO  T 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    COLLFGF    OUR    LAPY    OF    FLMS 

COILFG*    OUR    LAOY    OF    ELMS  11  1.9 

♦  T01AI     UNPFRGRAnuATr  11  1.0 

PARFNT     I NST I  TUT IDN:     FURRY    COllFGE 

CURRY    CPUFGF  2  .2  7  .o 

♦  TOTAL    UNPFRGRAfUATE  2  .2  7  .9 


PARFNT     INSTITUTION:    PFAN    JUNIOR    COLLEGF 

TFAN    JUNIOR    COLLEGF  1  .1  10  1.2 

♦  TOTAL     UNPFRGRAPUATF  1  .1  10  1  .? 


PARFNT     INSTITUTION:     FASTERN    NA7ARENE    COLLEGF 

FASTFPM    NAZARFNF    COLLEGF  1  .1  10  1.2 

•  TOTAL    UNPFPGPACUATF  1  .1  10  1.2 


PARFNT     INSTITUTION:    FMERSON    COLLFGE 

FMFRSON    COLLEGF 
♦TOTAL    UNPFPGRAOUATc 


60 
60 


OP  IF  NT  AL 

%       SPANISH 
SUPNAMF 

X 

MINOR  ITY 

■> 

.4                       1 

14 

2 

.4                     1 

.  2 

14 

1.6 
1.6 


37 

37 


64 
64 


557       97.  5 
557       97.5 


8?? 
82? 


95.7 
95.7 


',506 
1  ,506 


95.9 
95. 9 


566    100.0 
566    100.0 


I? 

1.5 

Oil 

93.5 

823    100.0 

1? 

1.5 

311 

93.5 

823    100.0 

359    100.0 
859    100.0 


1. 1 

23 

2.  R 

813 

97.2 

836    100.0 

1 .1 

23 

2.8 

813 

97.2 

8  36    tOO.O 

1,5  70    100.0 
1,570    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EMMANUEL     COLLEGE 

FMMANUFL     COLLEGE 
♦  TOTAL    UNDFPCRACUATF 


26 
26 


1  .9 
1.9 


.? 

3 

.2 

32 

2.  3 

1,335 

97.7 

1  ,367    100.0 

.2 

3 

.2 

32 

2.1 

1  ,335 

97.7 

1,367    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    ENOICOTT    JUNICR    COLLEGF 

FNOICOTT     JUMCR    COLLEGE 
♦  TOTAL     UNPFPGRADIJATF 


.5 

7 

.3 

823 

99.2 

835    100.0 

.5 

7 

.8 

328 

99.2 

335    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    FORSYTH    SCH    OFNTL    HYGNSTS 

FORSYTH    SCH    OFNTL    HYGNSTS 
♦  TOTAL    UA'PEPCRAOUATE 


1.0 
1.0 


2 

1.0 

'07 

99.0 

2  09    100.0 

2 

1  .0 

207 

99.0 

209    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FRANKLIN    INST    OF    BOSTON 

FRANKLIN    I  NST    OF    BOSTON 
♦TOTAL    UNOFRGRADUATF 


1.2 

1.2 


17 

17 


2.' 
2.3 


31 


715 
715 


95.8 
95.8 


7*6    100.0 
7*6    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    GARLANO    JUMCR    COLLFGF 

GARLANO    JUNIOR    COLLEGF 
♦TOTAL    UNPEPCRAPUATF 


1  .2 
1.2 


.5 
.  5 


1.0 
1.0 


*00 
400 


97.1 
97.3 


*U     100.  0 
*11    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    COROON    COLLFGE 

COROON    CCl  I  EGE 
•  TOTAL    IINncpGRADUATF 


1.7 
1.7 


17 
17 


682 
68' 


6°9    100.0 
6  99    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    GRAHM    JUMCR    CCLLEGC 

GPAHM    JUNIOR    COLLEGE 
♦TOTAL    UNOFRGP  AOUATE 


BO 
PO 


13 

13 


1.0 
1.0 


11 
11 


104 

B.3 

1,151 

91.7 

1  ,255    1  00.0 

10* 

8.3 

1,151 

91.7 

1,255    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HAMPSHIRE    COLLEGF 

HAMPSHIRE    CCLLEGE 
♦  TOTAL    UNOEFGRAOIJATE 


19 
19 


1. 1 

1 

.4 

23 

8.6 

'** 

91  .« 

267    100. 0 

1.1 

1 

.4 

23 

3.6 

2*4 

91.* 

267    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    HARVARD    UMVFRSITY 

HAPVAPO    UNIVERSITY  5  .1  2  74 

♦  TOTAL    IINOFFGR  ADIIATF  5  .1  274 


1." 
l.B 


30 

10 


393 


4,266       91.6 
4, '66       »1 .6 


4,659    100.0 
4,659    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     HFRRFw    COLLEGF 

HFBRFW    CCLLEGE 
♦TOTAL    UNPERGBAOUATE 


65    100.0 
65    100.0 


65    100.0 
65    100.0 


PAPCNT     INSTITUTION:    LASFLL    JUMCR    COLLFGF 

LASELl     JUNIOR    COLLFGF 
♦THT4L    UNiFRGPAOUATF 


.8 
.8 


.  1 
.  t 


12 

1.3 

896 

98.7 

908    100.0 

12 

1.3 

896 

98.7 

908    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    IMCFSTFR    JIJNIOP    COLLEGF 

LEICESTER     JUNITP    C"LLECF 
♦TOTAL    UNPFPORAOUAT^ 


313 

97.2 

322    100.0 

31  3 

97.2 

372    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LCSLEY    CCLLFrc 

LESLEY    COLI  EGF 
♦  TOTAL    UNOFrGPiOUATF 


20 
20 


3.2 

3.  ' 


.2 
.2 


23 

71 


599 
599 


96.3 
96.3 


622    100.0 
622    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:     LOWELL    TECHNOLOGICAL     INST 

lr^FLL    TFCHN"-LOGICAL     INST 
♦TOTAL    UNOFRGP ADUATF 


47 

47 


1.  5 
1.5 


12 
12 


2.4 

1.07' 

9'. 6 

1,153    100.0 

2.4 

1,077 

97.6 

3,151    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MASS    CMTY    COLL^GC    SYS    CFF 

PFRKSHIPF     C-MTY     COLLFGF  1  .1 

BRISTOL    CCM«"PN|TY    COLLEGE 

CAPF    COO    CM1Y   COLLFGE  1  .1 

GRF<-NF[FLC    CITY    COLLFGE 

HHiyikf    CCMM(jMTY    COLLEGE  I 

MASS     "AY     CMTY 

MASSASniT     CMTY    CTLLFGF 

MT    HACH'ISTTT    CMTY    COLLFGF 

NORTH    SHCtr    cmty    CCLLEGE 

NTHN    FSSEX    CMTY    CniLFGf  I  .] 

QUINSIGAMCNP    CMTY    COLLFGF 

SPRINGFJcm     TECHNICAL     CC 
♦  TOTAL    l»>PFRGRAPUAT<=  4 


.9 

10 

1.0 

961 

9O.0 

9  71 

100.0 

2.1 

4 

.  1 

10 

2.1 

67 

4.7 

1,172 

95.3 

1  ,*39 

100.0 

!.■» 

7 

.2 

19 

2.0 

929 

98.0 

9*8 

100.0 

.  6 

1 

.1 

R 

.  8 

17 

1  .7 

963 

98.3 

980 

100.0 

1.5 

5 

.2 

3» 

1.7 

70 

3.  5 

2,206 

06.5 

2,285 

110. 0 

.  5 

4 

.  i 

* 

.4 

17 

1.7 

1,193 

98.8 

1.M5 

100.0 

.4 

| 

.  1 

6 

.4 

1  ,400 

09.6 

1  ,*06 

100.0 

.7 

4 

.4 

1 

.  1 

13 

1.2 

1  .058 

98.8 

1  .071 

100.0 

1.4 

5 

.  1 

R 

.  4 

41 

2.1 

1,912 

97  .q 

1  ,953 

100.0 

.2 

1 

.1 

6 

.3 

1,740 

99.7 

1  ,7*6 

100.0 

1.2 

7 

.  1 

2 

.1 

21 

1  .c 

1  ,346 

98.5 

1,167 

100.0 

2.6 

1 

.  1 

1  3 

.  6 

'5 

3.1 

7,717 

96.7 

7  ,287 

100.0 

1.3 

14 

.  7 

106 

.6 

371 

2.1 

1  7,497 

97.9 

17,868 

100.0 
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HFW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    eroh     INST  I  TUT  IONS    nF    HIGHER    FOUCATION, 
PAPT    1:     UNOFRORAOUATE     INSTITUTIONS     IFULl-TIHF    STUOENTS1 


FALL     1970 


STATF    CF    MASSACHUSETTS 

AMERICAN         T  Nc 

INnlAN 

PARFNT    INSTITUTION:     CASS    COLLEGE    OF    PHARMACY 

MASS    CCLIECF    OF     PHARMACY 
•TOTAL     UNOFRORAnuATF 


OR IENTAL 

% 

SPANISH 
SUP  NAME 

* 

M  INOPITY 

7 

1.2 

7 

7 

1.2 

7 

1.? 

1.2 


518 

59B 


IS. 8 
98.8 


605    100.0 
605    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     MASS     INST    OF    TECHNOLOGY 

MASS     INST    OF     TECHNOLOGY  12*  3.1  116  2.° 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATE  124  '.l  116  2.9 


.8 

.8 


273 
273 


6.  7 

6.7 


3,774 
3,  774 


93.3 
93.3 


4,047    100.0 
4,047    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    MASS    ST    CCLLEGF    SYS    OFF 

BOSTON    STATF    COLLFGF 

BRIOGCWATFR    STATE    COLLEGE 

FITCHRUPG    STATE    COILFGF 

FRAMINCHAM    STATC    CCLLFGE  3  .1 

LOWELL    STATE    COLLEGE  1  .1 

•ASS    COLLEGE    OF     ART  5  .6 

MASS    MARITIME    ACAOFMY 

NORTH    1PAMS    STATE    COLLEGE 

SALEM    STATE    COLLEGE 

HESTFI"=i  o    STATF    COI  LT.F 

HOPCFSTFR    STATE    COLLEGF 
•TOTAL    I'NOFRGRAOUATF  9 


?15 

4.0 

42 

1.3 

13 

.6 

4 

.2 

15 

.8 

43 

5.4 

4 

.3 

31 

.7 

22 

1.0 

11 

.4 

400 

1.5 

.1 

1.  3 


2  .1 

2  .  1 

5"  .2 


119 

5 


27 

7 


11 
1 


2.2 

.  2 

1.2 
.4 
.9 


.3 
.3 


363 

6.7 

5,06? 

93.3 

49 

1.5 

3,254 

98.5 

17 

.7 

2,335 

99.  3 

15 

1.6 

2,200 

98.4 

24 

1.3 

1,855 

98.7 

65 

8.2 

729 

91.8 

2  73 

100.0 

4 

.3 

1,184 

99.7 

50 

1.1 

4,336 

98.9 

25 

1.  1 

2,164 

98.9 

21 

.8 

2,731 

99.2 

653 

2.4 

26, 123 

97.6 

5,425  100. 0 

3,303  100.0 

2,352  100.0 

2,235  1.00.0 

I ,879  100.0 

794  100.0 

273  100.0 

1.188  100.  0 
4,386  100.0 

2.189  100.0 
2,752  100.0 

26,776  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MERRIMACK    COll  EGE 

MERRIMACK    CCLLFGE  6 

•TOTAL    UNOFRC0ACUATF  6 


14 
14 


.7 
.  7 


.4 

.4 


1.7 

1,913 

98.3 

1  ,947    100.0 

1.7 

1,91  3 

98.3 

1,947    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MOUNT    ALVERNIA    COLLEGE 

MOUNT    ALVFRMA    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOERGRADIJATc 


15    100.0 
15    100.0 


15    100.0 
15    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MOUNT    HOLYOKF    COLLEGE 

MOUNT    HOLYCKE    COLLFGF  103  5.6  ?4  1.3 

•  TOTAL    UNPERGP  ACUATE  103  5.6  ?4  1.1 


.4 
.4 


135 
135 


1,717 

1,717 


92.7 
92.7 


1,852    100.0 
1,85?    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MOUNT    IOA    JUNIOR    COLLEGF 

MCUNT     IOA    JUMOR    COLLEGE 
•TOTAL    UNPFRCRAPUATE 


1.8 

1.8 


12 
12 


2.4 
2.4 


488 
488 


500    100.0 
5  00    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     NEW    ENG    CONSV    OF    MUSIC 

NFW.    ENG    CONSV    OF    MUSIC  16  4.6 

•  TOTAL    UNQEPCR  AOUATE  16  4.6 


20 
20 


329 
329 


94.3 

94.3 


349    100.0 
349    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NFWTON   COLLFGF    SACREO    HRT 

NFWTON    CCLLEGE    SAC°FP.    HRT  14  1.7 

•  TOTAL    IINOERGRAOUATE  ]  I,  1.7 


.1 
.1 


12 
12 


778 
778 


96.6 
96.6 


805    100.0 
805    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     NFWTON    JUNIOR    COLLEGF 

NEWTON    JUNIOR    COLLEGE  1  .2  14  3.0 

•  TOTAL    IJNOEPGR  APUATE  1  .?  14  1.0 


17 

3.7 

445 

96.3 

462    100.0 

17 

3.7 

445 

96.3 

462    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NICHOLS    CCLLEGF    BUS    AOM 

MCHOLS    COLLEGE     BUS     ATM 
•  TOTAL    UNPFPGRAPUATE 


.? 
.2 


662 

99.4 

666 

100.0 

6  6? 

99.4 

666 

100.0 

PARENT  INSTITUTION:  NORTHAMPTON  JR  COLLEGF 

NORTHAMPTON  JR  COLLEGE  14    2.7 

•  TOTAL  UNPERCRAPUATE  14    2.7 


13 

13 


27 

5.2 

494 

94.8 

521     100.0 

27 

5.2 

494 

94.8 

521    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHEASTFPN    UNIVERSITY 

NORTHEASTERN    UNIVERSITY  97  .7 

•TOTAL    U^DERGRADUATF  97  .7 


534 

3.8 

221 

1.6 

40 

.3 

892 

6.3 

13,274 

93.7 

14,166    100.0 

534 

3.8 

221 

1.6 

40 

.3 

89? 

6.  3 

13,274 

93.7 

14,166    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OUINCY    JUNIOR    COLLEGE 

OUINCY    JUNIOR    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOEPGRACUATE 


.2 
.2 


82  9 

99.6 

832 

100.0 

829 

99.6 

832 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PA"CLIFFE    COLLFGF 

RAOCI    IFFF    COLLEGE  ? 

•  TOTAL     UNOFRGPAOUATE  2 


.2 

103 

8.  3 

?6 

2.1 

.2 

103 

8.3 

?6 

2.1 

.6 

138 

11.1 

1,106 

88.9 

.6 

138 

11.  1 

1  ,106 

88.9 

1,244    100.0 
1  ,244    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     PEGIS    COLLEGE 

REGIS    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOFPGRACUATF 


10 
10 


1.2 
1.2 


.6 

23 

2.7 

835 

97.3 

858    100.0 

.6 

23 

2.7 

835 

97.3 

858    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    SEMINARY 

SAINT     JP^NS    SEMINARY 
•  TOTAL    IJNPEPC.RA"UATF 


133    100.0 
133    100.0 


133    100.0 
133    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    SCH    OF    MUSEUM    FINE    ARTS 

SCH    nF    MLSFUM    F I Nf     ARTS  10  2.4  12  2.8 

•TOTAL     IINOEPOPAOUATF  10  2.4  1?  2.8 


1.4 
1.4 


28 
28 


395 

395 


93.4 
93.4 


423    100.0 
423    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SIMMONS    COLLEGE 

SIMMONS    COLLEGE  1 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATE  1 


14 
14 


119 

8.0 

1,363 

92.0 

1,48?    100.0 

119 

8.0 

1,363 

92.0 

1,482    100.0 
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HEW    RACIAL    ANO    FTHMIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHF"    FOUCATION,    FALL     1970 
PART     1:    UNOFRGPAOUATF     I  N  S  T  I  T  UT  I  ONS    (FUII-TIMF    STUDFNTS) 


STATF    flF    MASSACHUSETTS 


AMER  I  CAN 
I  Mil  AN 

PARFNT    INSTITUTION!    SMITH  COLLEGE 

S«ITH    CCLLEGF 
♦  TOTAL    UNOFPCRAOUATF 


138 
138 


5.9 
5.9 


DP  IFNTAl 

X        SPANISH 
SURNAMF 

T 

MINORITY 

23 

1.0                  IS 

I.! 

196 

23 

i.n             is 

1.4 

196 

2,125 

91  .6 

2,3'1     100.0 

7,125 

91.6 

2,321     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SNT    HYACINTH    COLLEGE    SEM 

SNT    HYACINTH    CPLLFCF     SFM  1  2.0 

•  TOTAL    UNOfPGPAPUATE  1  2.0 


98.0 

90.0 


51     100.0 
51     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SPR INCF I FL 0    COLLFGE 

SPRINGE!  FLO   COLLEGE 
•TOTAL     UNCFPCRAPUATF 


91 

4.B 

1  .304 

95.2 

01 

4.  e 

1.10* 

95.2 

1  ,895    100.0 
1  ,895    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    SPRINGEIctP    HPSPT     MFP    CCN 

SPRINGFlFtC    HOSPT    MFP    CCN  2  2.2 

•  TOTAL    UNPERGR401MTF  2  2.2 


2 

2.2 

90 

97.8 

92    1  00. 0 

? 

2.2 

90 

97. B 

"2    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ST^V^NS    COLLFGF 

STFVENS    CCLLEGF 
•  TOTAL    UNPFPCRAOIJATE 


6.4 

IS. 4 


4.6 
4.6 


11 
13 


11.9 
11.9 


38.1 
88.  1 


109    100.0 
1  09    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    STHFSTN    MASS    UNIVERSITY 

STHFSTN    MASS    UN!V=PS!TY  5  .2  66  2.2 

•  TOTAL    UNPERGRADIJATE  5  .7  66  2.2 


PARENT     INSTITUTION:     STONFHILL    COLLEGE 

STONEHILL    CCLLEGE  15  1.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  15  1.0 


PARENT     INSTITUTION:    SUFFOLK    UNIVERSITY 

SUFFOLK    UMVFRSITY  19  1.1 

•  TOTAL    UNOFRC.RADUATE  19  1.1 


23 
21 


11 
11 


102 
102 


1  8 
18 


2,910       96.6 
2,910       96.6 


1  ,438 
1.438 


98.8 
98.8 


3,012    100.0 
3,01?    100.0 


1  ,456    100.0 
1  ,456    100.0 


31 

1  .8 

1,  737 

98.2 

1,  768    100.0 

31 

1.8 

1  ,T37 

98.2 

1  ,768    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SWAIN    SCHOOL    OF    DESIGN 

SWAIN    SCHCTL     OF     DESIGN 
•TOTAL    UNOFPCRAOUATF 


108 
108 


99.1 
99.  1 


10°    100.0 
109    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     TUFTS    UNIVERSITY 

TUFTS    UNIVFRSITY  1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


197 
197 


5.5 

5.5 


1 .1 

n 

.■; 

'65 

7.4 

3,312 

97.6 

3,577    1  00.0 

1.3 

i° 

.5 

265 

7.4 

3,312 

92.6 

3,577     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    II    OF    MASS  CENTRAL    OFF 
U    OF     MASS    AMHERST    CAMPUS  2 

U    OF    MASS    BOSTON    CAMPUS  2 

•  TOTAL    UNOFPGR  ADII  ATE  4 


629 

4.0 

115 

271 

6.5 

38 

900 

4.5 

lc3 

765 

327 
1  ,09? 


14,968       95.1 

3,828       a?. 1 

I o,7Q^       q4.s 


15,733    100.0 

4,155    100.0 

ia,B8R    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    W<=LLESLEY    COI.LEGF 

WELLESLEY    CCLI  FGE  3  .2 

•TOTAL     UNOFPCRAOUATF  3  .2 


5.3 

5.3 


'  .  7 

1.7 


1? 
1? 


134 

3.0 

1  ,549 

92.0 

1  ,683    100.0 

134 

8.0 

1  ,549 

92.0 

1  ,683    1  00.0 

PARENT    INSTITLTION:    W=NTwraTH     INSTITUTE 

WFNTWORTH    INSTITUTE  4  .2 

•TOTAL    UNOFPCRAOUATF  4  .2 


1.3 

1.3 


2.4 
2.4 


.2 
.2 


4.2 
4.2 


1,660 
1  ,660 


1,732    100.0 
1  ,T12    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WESTERN    NF w    ENG    COLLFGF 

WESTFPN    NPW    CNT.    C01LFGF 
•  TOTAL    IINOEPGRAOUATP 


3.5 
3.5 


12 
12 


1.0 
1.0 


58 
58 


l  ,201 
1,201 


1,259    100. 0 
1  ,259    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    WHEATON    CClLFGf 

WHEATOM    COLLFGF  2  .2 

•  TOTAL     UNO  FRCP  « TU  ATE  2  .2 


5.8 

1,063 

94.2 

1  ,129    100. 0 

5.8 

1  ,063 

94.2 

'  ,12°    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WH^CIOCK    COLLEGE 

WHEELOCK    COLLFGF 
•  TOTAL     'INPCFGPAOUATF 


41 

41 


6.9 
6.9 


7.5 

55? 

9?. 5 

597    100.0 

7.  5 

552 

92. S 

597    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    W I L L I  A »S    CCLlcGF 

WILLIAMS    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOF(<C.PAPiJATc 


4.6 
4.6 


.  S 
.5 


',  26' 
1,262 


94.4 
94.4 


1  ,337    100.0 
1  ,337    100.0 


PARENT    INSTI  TLTICN:    WORCESTER    JIJMCR    COLLEGE 

WPPCSTFR     JUNIOR    CfLlFG6  4  .3  25  2.2  30  2.6 

•  TOTAL    UNPEPGPArUATC  4  .3  25  2.2  30  2.6 


3.5 
3.5 


8.6 

1,051 

91.4 

1  ,1  50   1  00.  0 

8  .6 

1,051 

91  .4 

1,150    100.0 

PARFNT  INSTITUTION:  WORCFSTFR  POLY  INSTITUTE 

WORCESTER  PCUY  INSTITUTF         17     .9        17 
•TOTAL  UNDERGRADUATE  17     .9        17 


26 
25 


.3 
.3 


3.6 

1,723 

96.4 

1,792    100.0 

3.6 

'  ,  72fl 

96.4 

1,792    100.0 

HEW    RACIAL    ANn    ETHNIC    ENROLLMENT    DATS    FROM     INST  ITUT  ION  S    (IF    H1GHFP    FDUCATION,    FALL     1970 
PAPT    1:    UNDFRGRADUATF     INST  I  T||T  I ONS     (FULL-TIMF    STUDENTS) 


STATE    OF    MICHIGAN 


AMERICAN         * 
INDIAN 


PARFNT     INSTITITION:    AIR  I  AN    C  01  LFC-F 

AORIAN    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


OR  IFNTAL 

X 

SPANISH 
SURNAME 

% 

M  INORITY 

7 

OTHFR 

t 

2 

.  1 

3 

.2 

16 

1.1 

l.SOO 

98.9 

2 

.1 

3 

.2 

16 

1.1 

1  ,500 

op.q 

1,516    100.0 
1 ,516    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     AL  R  I  ON    C  OL  L  E  GE 

ALBION    CCLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


61 
61 


2 

.  1 

1  8 

1.0 

"1 

2 

.1 

IP 

1  .0 

Rl 

1,701      os.-; 
1,701       95.5 


1.7R2    100.0 
1,782    10D.0 


PARFNT     INSTITUTION:    Al  MA    COLLEGE 

ALMA    COLLECc  1 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  ! 


20 
20 


1.6 

1.6 


21 

1  .7 

1,237 

98.3 

21 

1.7 

1  ,237 

98.3 

1,258    100.0 
1  ,258    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    ALPENA    COMMUNITY    COLLEGE 

ALPFNA    CCMMLN|TY    COLLFGF  12  1.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  12  1.6 


12 

1.6 

729 

98.* 

741    100.0 

12 

1.6 

729 

98.4 

741     100.0 

PARENT    INSTITUTION:    ANDRFWS    UNIVERSITY 

ANDREWS    UNIVERSITY  6  .5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  6  .5 


122 

10.7 

16 

1.4 

19 

1.7 

163 

14.3 

973 

85.7 

1,136    100.0 

122 

10.7 

16 

1.4 

19 

1.7 

163 

14.3 

973 

R5.7 

1  ,136    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     BAY    DE    NOC    CMTY    COLLEGE 

BAY    DE    NOC     CMTY    COLLFGF  29  5.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  29  5.1 


.5 
.5 


3? 

5.6 

536 

94.4 

568    100.0 

32 

5.6 

536 

94.4 

568    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CALVIN    COLLFGc 

CALVIN   CCLLEGE  2  .1  12 

•TOTAL    UNDERGRAOUATF  2  .1  12 


10 
19 


3,216       99.4 
3,216       99.4 


3,235    100.0 
3,235    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    CENTRAL    MICH    UNIVFPSITY 

CFNTRAL    MICH    UNIVERSITY  16  .1  140 

•TOTAL    UNOERGPADUATF  16  .1  140 


18 
18 


3° 

39 


213 

213 


1.7 
1  .7 


12,467       98.3 
12,467       qR.3 


12,680    100.0 
12,680    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CONCORDIA    LUTH    JR    COLLEGE 

CONCORDIA    LUTH    JR    COLLEGE 
•TOTAL    UNDEPGRADUATE 


7 

1  .4 

492 

9».6 

499    100.0 

7 

1.4 

492 

98.6 

499    100.0 

PARENT    INSTITITION:    C»ANB»CC«    ACACEMY     CF    ART 

CRANPROOK    ACADEMY    OF     APT 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


11     100.0 
11     100.0 


11     100.0 
11    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     DAVENPORT    COLLEGE    OF    BUS 

DAVENPORT    COLLEGE    OF    BUS  14  1.6 

•TOTAL    UNDFRGRADUATF  14  1.6 


9.0 
9.0 


15 

1.8 

112 

13.  1 

741 

86.9 

853    100.0 

15 

1  .8 

112 

13.1 

741 

86.9 

853    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    DELTA    COLLEGE 

CFLTA    COLl  EGE 
•  TOTAL     UNDFRGRADUATF 


2eo 

2  80 


3 

.1 

86 

2.1 

369 

9.0 

3,717 

91  .0 

3 

.1 

86 

2.  1 

369 

9.  0 

3,717 

91  .0 

4,086    100.0 
4,086    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    DETROIT     BIBLE    COLLEGE 

DETROIT    BIBLF    COLLEGE  2  .9  11  5.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .9  11  5.1 


3 

1.4 

16 

7.5 

198 

92.5 

214    100.0 

3 

1.4 

16 

7.5 

198 

92.5 

214    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    DETROIT    COLLFGE    OF    BUS 

OFTROIT    COLLEGE    OF    BUS  5  .9 

•  TOTAL    UNDFRGRADUATE  5  .9 


17.0 
17.0 


1.4 

114 

19.6 

46  7 

80.4 

581     100.0 

1.  4 

114 

19.6 

467 

80.4 

581     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     DETROIT     INST    TECHNOLOGY 

DETROIT     INST    TECHNOLOGY  233       53.4 

•TOTAL    UNDFRGRADUATF  233       53.4 


237 

54.4 

I  oo 

45.6 

436    100.0 

?37 

54.4 

199 

45.6 

436    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    DUNS    SCOTUS    COLLEGF 

DUNS    SCOTUS    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRACUATE 


10 

15.9 

10 

15.9 

53 

84.  1 

63    1  00.0 

10 

15.9 

1  0 

15.9 

53 

84.1 

63    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     FASTFRN    MICH    UNIVERSITY 

FASTERN    MICH    UNIVERSITY  14  .1  608  4.1  24  .2  43 

•TOTAL    UNDFRGRADUATF  14  .1  608  4.3  24  .2  4> 


689 
689 


4.8 
4.8 


13.594       95.2 
13,594       95.7 


14,283    100. D 
14,283    100. C 


PARENT    INSTI  TIT-ION:    FFRRIS    STATE    CCL1CGF 

FFRRIS    STATE    COLLFGF  23  .3  405 

•TOTAL     UNDFRGRADUATF  23  .3  405 


11 

1  1 


481 
481 


5.4 
5.4 


8,3  76       94.6 
8,376       94.6 


8,857    100.0 
8,857    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    GENERAL    MOTOPS     INSTITUTE 

GENERAL    MOTORS    INSTITUTE  4  .1  39  1.3  14 

•  TOTAL    UNDFRGRADUATF  t,  ,\  iq  1.3  \  I, 


.2 
.2 


2.0 
2.0 


3,014       98.0 
3,014       98.0 


3,077    1  00.0 
3,077    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    GENFSFE    COMMUNITY    COLLEGF 

GFNESFF    COMMUNITY    COLLFGF  24  .8  290       10.1  12 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  24  .8  290       10.1  12 


30 

1  .0 

356 

12.4 

2,510 

87.6 

30 

1.0 

356 

12.4 

2,510 

87.6 

2,866    100.0 
2,866    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     GLEN    OAKS    CMTY    COLLEGE 

GLFN    OAKS    CMTY    COLLEGF  36  7.5 

•TOTAL    UNDERGRACUATE  36  7.5 


36 

7.  5 

445 

92.5 

481    100.0 

36 

7.5 

445 

92.5 

481     100.0 
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HEW    RACIAL     AND    FTHNIC    ENROLLMENT    DAM     FROM     INSr !  TUT  I ONS    OF    HIGHFP    EDUCATION,    FAll     1970 
PART     I:     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    ITUIL-T1ME    STUDENTSI 

AMERICAN  *  NFGRO  X       ORIENTAt  t.       SPANISH  1!         MINORITY  *  OTHER  X  TOTAL  t 

INDIAN  SURNAME 

PAPFNT    INSTITLTICN:    C.OCEBIC    CCMMUNITY    COLLEGE 

GOGEBIC    community  coi  lege  2  .ft  2  .ft  553      99.6  555  100.0 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .ft  7  .ft  553       99.6  555    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     GRAND    RAPIDS    BAPT    C    SFM 

GRAND    RAPIDS    BAPT    C    SFM  7  1.7  7  1.2  56*       98.8  57?    100. 0 

♦  TOTAL    UNPEPGRAOUATF  7  1.2  7  1.7  56*      98.8  ST?    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    GRAND    RAPIDS     JO    CTLLFCE 

GRAND    PAPIOS    JR    COLLEGE  8  .?  116  1.2  14  .ft  16  .ft  154  4.3  3,41?       95.7  3,586    100.0 

♦  TOTAL     UNDERGRADUATE  8  .2  116  7.2  1ft  .ft  16  .4  154  ft.  3  3,ft3?       95.7  3,586    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    GRAND    VALLEY    ST    COLLEGE 

GRAND    VALIFY    ST    COLLFGE  19  .7  t,b  j  .6  \i,  .5  q  ,3  «7  3.0  ? ,  79ft       97.0  2,581     100.0 

♦  TCTAL    UNDERGRACUATE  19  .7  ft6  1.6  1ft  .5  8  .3  87  3.0  ?,  794       97.0  ?,B8t    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    r,"IT    LAKFS     BIBLE    COLIFGC 

GRFAT    I  AK  f.     » T  F>l  F    COIIEC.e  1  .0  1  . 8  t 30       99.2  131     100.  0 

•TOTAL    UNPFPGPADUATE  ]  .»  I  .B  130       99.?  I'l     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     HFNPY    FORD    CMTY    COLL EGF 

HENRY    FORD    CMTY    COLLEGE  38  1.0  97  2.6  4'=  1.3  23  .6  207  5.5  3,570       94.5  3,777    100.0 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  3B  1.0  97  ?.  fc  49  1.3  ?■>  .6  207  5.5  7,  570       94.5  3,777    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HIGHLAND    PARK    COLLFGE 

HIGHLAND    PARK    COLLEGE  3  .2  1,2?B       81.0  1ft 

•TOTAL    UNDERGPADUATF  3  .2  1,2?R       B 1 .0  14 

PARENT    INSTITUTION:    HILLSCALE    COLLEGE 

HILLSDALE    CCLLEGE 
♦TOTAL    UNOEP  GRADUATE 

PARENT    INSTI  TL'TION:    HOPE    COLLEGE 

HOPE    CCILFGE  3  .2  58  3.0  IP  .9  7  .4  86  4.4  1,875       95.6  1,961     100.0 


1,?49 

82.4 

267 

17.6 

1,516    100.0 

1,?4° 

B2.4 

267 

17.6 

1  ,516    100.0 

38 

3.6 

26 

2.5 

25 

2. ft 

89 

a.  5 

95  7 

91.5 

1  ,046 

100.0 

38 

'.6 

26 

?  .*■ 

75 

?.ft 

B9 

8.5 

957 

91  .5 

1,046 

100.0 

86 

4.4 

1  ,875 

95.6 

86 

4.4 

1  ,875 

95.6 

♦  TOTAL     UNDFRGRADUATF                                         3             .2  5»  3.0  18             .0  7            .4                     n6            4./,               1,875       95.6                  1,961     100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     JACKSON    BUS    UNIVERSITY 

JACKSON    PUS    UNIVERSITY  1ft  3.3  11          2.6                                                            25            6.0                     393       9ft. 0                       418    100.0 

♦  TOTAL    UNDFPGRACUATE  1ft  3.3  11          2.6                                                            ?5            6.0                     393       9ft. 0                       418    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     JACKSON    COMMUNI TY    COLLEGF 

JACKSON    CCMMUNITY    COLLEGE  74  5.1  1.1  °            .6                     8' 

♦  TOTAL     UNDERGRADUATE  74  5.1  1             .1  9             .6                     8' 

PARENT    INSTITLTION:    KALAMAZCC    CCLLFGF 

KALAMAZOO    COLLEGF                                            2             .1  56  4.1  7             .5  2             .1                     67            4.9                1,795       95.1                   1,362    100.0 

♦TOTAL    UNDFRGRAOUATE                                         2             .1  56  4.1  7.5  2             .1                     67            4.°                1,295       95.1                   1,36?    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:    KALAMAZOO    VAllEY    CC 

KALAMAZCC    VALLEY    CC  101  5.7  1.1  5             . •>                  107            6.0               1,673       94.0                  I.7B0    100.0 


5.P 

1  ,366 

94.2 

1,450    100.0 

5.8 

'  ,366 

94.2 

1,450    100.0 

107 

6.0 

1  ,673 

94.0 

107 

6.0 

1,673 

94.  0 

204 

16.3 

1.048 

83.7 

1,2  52    100.0 

704 

16.' 

•  .048 

83.7 

1,?5?    100.0 

♦TOTAL    UNOERC.RAPUATF  101  5.7  1  .1  5  .3  107  6.0  1,673       94.0  1,780    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KELLCGG    CCMMUNITY    COLLEGE 

KELLnGG    COMMUNITY    COLLFGE  34  ?.l  65  4.1  24  1.5  13  .8  136  8.6  1,453       91.4  1,589    100.0 

♦  TCTAL    UNDFPGPADUATE  34  2.1  65  4.1  24  1.5  17  .  B  176  8.6  1,453       9'  .4  1,589    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    KIRTLANO    CMTY    COLLFGF 

KIRTLAND    CMTY    COLLEGF  230    100.0  230    100.0 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  730    100.0  230    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    LAKE    MICHIGAN    COLLEGE 

LAKE    MICHIGAN    COLLEGE  3  .2  190       15.2  ?  .?  9  .7 

♦  TOTAL    UNDFFGRADUATE  3  .2  190       15.?  7.2  °  .7 

PARENT     INSTITUTION:    LANSING    COMMUNITY    COLLEGE 

LANSING    CCMMUNITY    COLLEGE  73  .P  110  7.8  41  1.4  4?  1.5  717  7.5  ?,66?       9?. 5  2,879    100.0 

♦TOTAL    UNDFRGRADUATF  23  .B  110         3.8  41  1.4  43  1.5  717  7.5  ?,66?       9?. 5  2,879    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    LAWRENCE     INST    TECHNOLOGY 

LAWRENCE     INST    TECHNOLOGY  121  2.8  21  .5  75  .R 

♦  TOTAL    UNDEPGOAOUATE  121  2.8  21  .  *  J?  .8 

PARENT     INSTITUTION:    MACOMB    CO    CC  CENTRAL    OFE 

MACOMB    CO    CC    CENTER    CAM  21  2.0  1.1  6  .6 

MACOMB    CO    CC    SOUTH    CAMPUS  14            .3  125  2.3  50            .0  1ft  .7 

♦  TOTAL    UNDFRGRADUATF  1ft             .2  1ft6  2.2  51             .8  ?ft  .3 

PARENT     INSTITUTION:    MADONNA    COLLEGE 

MAOONNA    CCLLFGE  17  5.5  ?  .7  3  1.0  22  7.7  ?P5       92.8  307    100.0 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  17  5.5  2  .7  3  1.0  22  7.2  285       92.8  307    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MAPYGRCVF    COILFGF 

MARYGROVE    COLLFGE  2  .3  117       1  7.  c  |  .2  1?  !.8>  132  ?0.2  521       79.8  653    100. 0 


177 

4.1 

4,156 

95.9 

4,333    100.0 

177 

4.1 

4,156 

95.9 

4,333    100.0 

78 

2.6 

1  ,035 

97. ft 

1  ,063    100.0 

?07 

7.7 

5,  ?B5 

96.3 

5,ftS8    100.0 

231 

7.5 

6,3?0 

96.5 

6,551     100.0 

.3 

117 

1  7.  c 

1 

.2 

1? 

!.B> 

132 

70.2 

571 

.3 

1L7 

17.9 

1 

.2 

'? 

t.» 

132 

?0.? 

571 

♦  TOTAL    UNOEEGRACUATF  2  .7  1  L7       17.9  1  .2  »?  l.»  132  ?0.?  5?1       7°. 8  653    100.0 
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HEW    RACIAL     ANP    FTHNIC    cNPOLIMFNT    PATA    FROM     INSTITUTIONS    TiF    HICHIt    FOUCATION,    FALL    1970 
PART    1:     UNOCRGRAOUATE     INSTITUTIONS    (FUIL-TIMF    STUOENTSI 


state    r-F    wKHiGAN 

AVFOICAN  *  NF 

INOI AN 

PARENT     INST1TLTION:    MFRCY    COIIFC-    CF    ocTROIT 

mcoCY     COLLEGE    °F     DETROIT 
•  TOTAL    UNrECO.RAOUATF 


127       13.3 

1  ?7       1'.3 


SPANISH 

SURNAME 


14? 

14.9 

81? 

as.i 

955    100.0 

1*2 

14.9 

813 

85.1 

955    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    » I CH    CHRISTIAN    JR    COLLEGE 

MICH   C"P!?T|AM    JR    COLLEGE  1  .5  7         3.5 

•  TOTAL     UNPFRCRAHJATr  1  .5  7  3.* 


4.0 
4.0 


190       96.0 
190       96.0 


|98    100.0 
lafl    100.0 


PARFNT  INSTITUTION:  MICH  TCCHNL  U  CEN  OFF 
LK    SUP    ST    C    MICH    TCCHNL    IP  28  2.1 

MICH    TFCHNl    U    MAIN    CAM  113  7.5 

♦  TOTAL    UNOERCRAru\TC  141  7.4 


3 

.2 

23 

?9 

.6 

13 

3? 

.  5 

41 

61 

4.6 

1,287 

95.5 

1,348    100.0 

1  "0 

4.2 

4,36? 

95.  R 

4, 5*2    100.0 

75! 

4.* 

5,  649 

95.7 

5,9  00    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     "ICHIGAN    1UTHFRAN    COLIFO.F 

MICHIGAN    LUTHERAN    COLLEGE  383       86.8 

•TOTAL    UNPERGRAOUATF  3R3       36.8 


.2 
.  2 


386 
316 


R7.5 

RT.5 


12.5 
12.5 


441    100.0 
441     100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     MICHIGAN    STATE    UNIVFRSITY 

MICHIGAN     STAT*     UNIVERSITY  9  1,424  4.9 

•  TCTAL    IINPFPGR  APUATE  9  1,424  4.o 


72^ 
?27 


1,753 

1  ,753 


6.0 
6.0 


27,493       94.0 
27,498       94.0 


29,251    100.0 
29,251    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    MONRCF    Co    CMTY    COLLEGE 

MONROE    CO     CMTY     COLL=Gc  13  1.8 

•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF  |P  I  .n 


70 
?0 


2.0 
?.  0 


957 
957 


96.2 
96.? 


995    100.0 
995    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:      MONTCALM     CMTY     CPLLEGF 

•"^NTCAL"    r»TY    COLLEGE  1  .2 

•  TOTAL    I1NPEPCRADUATF  1  .? 


1.0 
1.0 


1.  ? 

30a 

98.8 

404    100.0 

1.2 

199 

98.8 

404    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MUSKEGON    RUSINFSS    COLLEGE 

MUSKEGON    BUSINESS    COLLEGE  1  .3  51       13.9 

•TOTAL    HNPFRGRAOUATE  1  .  1  51       13.° 


1. 1 

56 

15.3 

310 

1. 1 

56 

15.  3 

310 

366    100.0 
366    100.0 


PARFNT    INSTITUTION:    MUSKEGON    CMTY    COLLEGE 

MIJSKTGPN    CMTY    COLLFGF  1  .1 

•  TOTAL    UNDERGRArUATE  1  .1 


3.5 
'.  5 


78 
78 


4.? 

4.7 


1,785       95.8 
1,785       95. R 


1,863    100.0 
1.R63    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NAZARETH    COLLEGE 

NAZARETH    CCLLFGE 
•  TOTAL    UNPFPC.RAOljATe 


1.6 

1.6 


1. 1 

10 

7.7 

367 

97.3 

372    100.0 

1.1 

10 

2.7 

362 

97.3 

372    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTE    CEN    MICH    COILEGE 
NORTH    CEN    MICH    COLIEGE  5  1.0 

•TPML    UNP^IGTArU  ATF  =;  1.0 


5 

1.0 

51  6 

99.0 

521     100.0 

5 

1.0 

516 

99.0 

521    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHERN    MICH    UNIVERSITY 

NORTHERN    "ICH    UNIVERSITY  8  .1  103  1.5 

•  TPTAI       UNPFPGRAnilATC  1  .1  ]03  1.5 


1  0 

.1 

129 

1.9 

6,696 

98.1 

6,825    100.0 

10 

.  1 

129 

1.  9 

6,696 

98.1 

6,825    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NORTHWESTERN    "ICH    COLLEGE 

NORTHWESTERN    MICH    COLLEGE  7  .?  1  .1 

•  Tf-TAL    UNOFRCRACUATE  7.2  1  .1 


.4 

1,169 

99.6 

1  ,174 

100.0 

.4 

1  ,169 

99.6 

1,  174 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    NORTHl<00O    INST    CEN    OFFICE 

NOPTHWPOr     INST     MAIN    CAM  36         4.1 

•TOTAL    UNPFPGRAOUATF  36  4.1 


29 
29 


68 
68 


870 
870 


92.3 
92.3 


888    100.0 
888    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    OAKLANO  CC    CENTRAL    OFFICF 

OAKLANO    CC     AIIRU^N    HILLS                           2             .2  120  10.2 

OAKLANO    CC    MGHLANO    LAKES                      1             .1  94  13.1 

OAKLANO    CC    ORCHARO    R10GE                        4             .1  143  4.5 

•  TOTAL    IJNPERGRADUATE                                         7             .1  362  7.0 


12 

1.0 

135 

4 

.6 

99 

5 

.  7 

162 

21 

.4 

396 

1,04?  88.5 

6?0  86.7 

3,117  95.1 

4,779  92.3 


1  ,177  100.0 

719  100.0 

3,279  100.0 

5,1  75  1  00.0 


PAprs>T    INSTITUTION:    OAKLANO 

OAKLANO    UN  1VERSI  TY 
•  TOTAL     UNPFRC.P  AOUATF 


MVC«SITY 

11 

.2 

344 

7.0 

16 

.3 

1  1 

.? 

344 

7.0 

16 

.  3 

395 

8.0 

4,  52? 

92.0 

4,917    100.0 

395 

°.o 

4,5?? 

9?.0 

4,917    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OLIVET    COLLEGE 

OLlVrT    COL  LFGF 
•  TOTAL    IINOCPORAOllAT'- 


45 
45 


5.7 
5.7 


50 

6.4 

736 

93.6 

786    100.0 

50 

6.4 

736 

93.6 

786    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OWOSSC    CCLLFGE 

PWOSSO    COILEGF 
•  TOTAL     UNPFFGRAPUATF 


129       97.7 
I ?9      97.7 


13?    100.0 
132    100.0 


PAPENT     INSTITUTION:     PFFPRMfo    3IRLE     INSTITUTE 

REFORMS    rlRLE     INSTITUTE  7  7.6 

•  TOTAL    UNPCRGPAriJAT1  2  2.6 


1.3 

1.3 


90.8 
90.3 


76    lOO.u 
76    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SACREr 

SACRCP    HTAPT    STMIN/WY 
•TOTAL    UNPERGPAOUAT'" 


HFART     Sr"lNARY 


7.5 


2.* 

156 

97.5 

160    100.0 

2.5 

156 

97.5 

160    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAGINAW    VALLEY    COLLEGE 

SAGINAW    VALLFY    COLLFGF  6  .5 

•TCTAL    UNPERGRACUATF  6  .5 


5.6 
5.6 


.  5 
.5 


24 

74 


2.  1 

2.1 


100 
100 


1  ,051 
I  ,05  1 


91.3 
91  .3 


I  ,151  100.0 
1,151  100.0 


STATF    OF    MlfHir.JN 


.2 

7R6 

87.5 

5s 

12.5 

Ml 

i  oo.  n 

.  2 

38ft 

P7.5 

ss 

I?. 5 

441 

100. 0 

Hf«    RACIAL    ANO    FTHMC     FNP01MTNT    PATA    FPOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     FOIICAT  ION  ,     PALI     "170 

part   n   unoergpaouatc   institutions   (full-time   stuofntsi 

AMERICAN  T  NFGRC  '•;       ORIFNTAI  X       SPANISH  •*  MINORITY  T  nrHFR  T  TOTAI  t 

INP1AN  SIJi'NAMF 

PARFNT     INSTITUTION!     S»INT    MARY    •>    COLLEGF 

SAINT     »APY    S    CPU  FGF  89    100.0  89    100.0 

•  TOTAL    UNDFRGRACU  AT<:  on    100.0  89    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SCHPPLCPAFT    COLLFGF 

SCHOOLCRAFT    cpilegf  5  .2  12  .5  is  .ft  5  .?  37  1.4  ?,fttR      Q»  .6  2,655   100.0 

•  TOTAL    UNiFPOXAPUATF  8  .?  1?  .5  1  ^  .ft  5  .2  17  1.4  '.ftlfl       9R.6  7,655    t  00. 0 

PARFNT     INS1ITLTIPN:    Shav)    rciLrCc     AT    1FTPPIT 

<;haw  COLLEGF   at  pftroit  383     86.8  2  .5 

•  TOTAL    'lnpFPCPAriUATF  H'       Pft.B  '  .5 

PARFNT     INSTITUTION:     SIFNA    f-EIGHTS    COLLcC.F 

SIFNA     HFIGHIS    COLLFGF  1.7  ?  .4  7  1.5  10  ?.?  447        97. R  452     100.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  1  .2  7  .4  7  1.5  10  ?.?  44?        97.  8  452    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    SNT    CI  AIR    CP    CMTY    CPLLEGE 

SNT    riAIP    rn   cmty   COLLEGE  70        2.3  1  10  .•■  81  '.7  ?,9-;7      97.7  7,074    100.0 

•  TPTAL    UNOEPGRAOUATF  70  2.?  1  10  .1  Rl  7.7  ?,9S1       Q7,i  1,014    100.0 

PAP"=NT     INSTITUTION:     SOCIETY    of    ARTS    CRAFTS 

SOCIFTY    OF     ARTS     CRAFTS  1  .1  25  7.7  7  .ft  '  .ft  70  9.1  7°1        "0.7  177     100.0 

•  TPTAL    UNOFP  GRADUATE  I  .1  25  7.7  ?  .ft  7  .ft  7,0  9.1  ?«17       90.7  177    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    SOUTHWESTERN    "ICH    CPLLFGC 

SOUTHWESTERN    MICH    COLLFGF  10  1.1  81  8. ft  7  .1  7  .,  07  '0.7  844       89.7  941     100.0 

•  TOTAL    UNOFPC-RAOUATF  10  1.1  81  8 .  (■  3  .*  7.7  07  10.7  044       89.7  041     100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     SPP  ING    ARDOR    COLLEGF 

S"R|NG    APPOP    COLLEGE  '0  2.°  7  .4  1.1  24  3.5  654       7ft. 5  ft7R    100.0 

•  TPTAL    UNPFPGPAOL'ATE  20  2.9  7  .4  1.1  24  7.";  654       96.5  ft78    100.0 

PAPENT     INSTITLTION:    SIIPM|    CCllFGE 

S'lOMI    CPILFGE  17 

•TOTAL    UNPF<-G»Anu  ATF  17 

PARFNT      INSTITUTION:     U    OF    MICHIGAN    CEN  PFF 

U    MICHIGAN    0FAR8ORN    CAM  1  .?  ?7 

U    MICHIGAN     FLINT    COLLEGF  5  .4 

U    MICHIGAN    MAIN     CAMPUS  41  .2 

•  TOTAL     UNPEPGRAOUATF  47  .2 

PARCNT     INSTITUTION:    UNIVFPSITY    OF    OETRPIT 

UN'IVFPSITY    OF    PFTRTIT  20  .5  495       11.4  17  .3  11  .7  s  =  9  12.9  1,7ft5       87.1  4,324    100.0 

•TPTAL    UNOFPGP ACUATf  '0  .5  495       11.4  17  .7  71  .7  SF9  17.9  7, 7ft5       87. 1  4,774    100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:    kJALSH    C    ACCT    ANO    PUS    AOM 

WALSH    C    «CCT    ANO    RUS     AOM  t       14.0 

•TOTAL     UNPrPGRAOUATF  ft        14.0 

PAPENT     INSTITUTION:    WASHTENAW    CMTY    COLIFGF 

WASHTENAW    CTY    COLLFCE  4  .1  590       14.7  7  .1  II 

•  TCTAL    UNrFRCPACUATF  4  .1  590       14.7  7  .1  n 

PAPENT     INSTITLTION:    WAYNE    COUNTY    COMMUNITY    CP 

WAYNE    COUNTY    COMMUNITY    CO  7  .4  1,157       ftO.9  7  .4  77  ■> .  0  1,704  ft7.6  590       76.4  1,894    100.0 

•  TOTAL     UNPFPGRAOUATE  7  .4  1,153       60 .9  7  .4  77  7.0  1,204  ft3.ft  ft90       1ft. 4  1,894    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WAYNE    STATF    UNIVERSITY 

WAYNC     STATF    UNIVFRSITY  lft7  .0  7, 01?       16.0  1  04  1.1  100  .  5  1,159  1R.5  14,  R24       81.5  1«,193    100.0 


4.  8 

777 

9-5.2 

79?    100.0 

4.  » 

177 

95.2 

792    100.0 

90 

ft. 5 

8 

•  ft 

732 

7.  8 

150 

.8 

P45 

4.0 

Iftl 

•  8 

7  R 

ft. 

0 

440 

94.0 

468 

100.0 

107 

7 

7 

1,?  85 

97.  3 

1  ,39? 

100.0 

94P 

5 

0 

18,123 

95.0 

19,071 

100.0 

1 ,003 

5 

2 

19,848 

94.8 

20,931 

100.0 

14.0 

17 

86.0 

43    100.0 

1  4.  0 

17 

86.0 

43    100.0 

608 

15.  2 

7,401 

84.8 

4,009    100.0 

ftoa 

15.7 

3,401 

34.3 

4,009    100.0 

7,912 

16.0 

194 

1  .1 

100 

2,912 

1ft.  0 

1  94 

1.1 

'OO 

•TOTAL  UNOFPCRAHIATF  157  .9  ?,912  1ft. 0  194           1.1                 1  OO  .5  7,3ft9  18.5  14, "?4  81.5  18,193  100.0 

PAPFNT  INSTITLTION:    WCST    SHORT    CTY  COILFGF 

WEST  SHPFF    CMTY    COILFGF  1  .3  1  .3  1  1.0  5  1.7                     ?97  9R.3  30?  100.0 

•  TOTAL  IINPFFGRAOUA  TF  1  .3  1  .7  7  1.0  5  1.7                     297  98.3  102  100.0 

PAPFNT  INSTITLTION:    WFSTE°N  MICH    UNIVFPSITY 

WESTERN    MICH    UNIVFPSITY  43  .3  ftftl  1.9  30  .?                  79  .  ■;  820  4.8  1ft, 214  9*.  2  17,054  100.0 

♦TOTAL  UNOFPCAHJ  ATC  48  .7  ftftl  T.q  10              .?                      70  .5  P?0  4.P  16,?74  95.?  17,054  100.0 


STME    PF    MINNFSrTS 


3.4 

1  .616 

96.6 

1  ,570    100.0 

3.4 

It  SI  6 

96.6 

1,570    100.0 

HFW    RACIAL     ANO    FTHN'IC    FNPOIlfrni     PATA    crom     INSMTUTIPNS    0T    HIGHER    rnuCATiow,    FAM      1970 
PAST    !:    unofrgrapuatf    INSTITUTIONS    (FUIL-TIKE   STUDENTS) 

amfrkan         T  N^ORP  T       ORIENTAL  X       SPANISH  7         MINORITY  '  OTHER  *  TOTAL  t 

INOIAN  SUPNAMF 

PARENT    INST1TITI0N:    ANCKA    RAMS'Y    STATF    JC 

ANOKA    RAMSFY     STATC    JC  I  .1  6  .3  7  .4  1,94?        99.6  1  , 9  40    100.0 

♦  TOTAL     ONPrRI-.l-milATF  1  .1  6  .3  ~>  .  4  1,94'        90.6  1,949    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     AUGSBURG    COLLEGF 

ALOSRURC    rPllFr.c  3  .2  4?  ?.7  T  . 4  2  .1 

♦TPTAL    UNPEPGRAOUATE  3  .2  4?  7.7  7  .4  '  .  1 

PARENT    INSTITUTION:    AUSTIN    STATF    JR    CCLLEGF 

AUSTIN    STATt    JR     COLLFGF  5  . 6  5  .6  8*4       99.4  B39    100.0 

♦  TOTAL     UNPFBGRAPUAT11  5  .6  5  .6  "P4       Q9.4  839    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RrMlpjl     STATE    CPLLFGF 

R^MIOJI     STATF    COLLEGE  38  ,°  11  .3  13  .3  5  .1  6?  1.6  4,25?       98.4  4,319    100.0 

♦TOTAL    UNPFRORAruATr  38  .9  11  . 3  1 3  .1  6  .1  67  1.6  4,56?       98.4  4,319    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    RCTHAMY    LUTHFRAN    CPLLFCF 

BETHANY    LUTFrRAN    COLLECT  2  1.0  6  ?.(!  B  4.0  ]O0       96.0  198    100.0 

♦  TOTAL    UN^FRPRAOUATF  ?  1.0  6  3.0  o  4.0  1  °0       96.0  198    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PFTHEL    COILEGE    AND    SE"IIN 

BETHEL    COLLFGF     ANO    S"=PIN  1  .1  6  .6  1  .1  R  .8  1,048       99.?  1,056    100. 0 

♦TPTAL     UNPFPG»  ACU4TC  1  .1  6  .6  |  .1  8  .8  1,048        99.?  1,066    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     PUAINCRT    STAT^    JR    CCUEGF 

BRAINFT    STfTf     jp    rriLEGE  1  .2  1  .?  5?5       99.8  576    100.0 

♦  TOTAL    UNnFur.BATjAT?  1  .2  1  .2  526       99.8  526    100.0 

PAPENT    INSTITUTION:    CAplftcn    COLLEGF 

CAPIFTTN    CPLLFr.E  1  .1  80  5.4  10  .7  1 

♦  TTML     UNOFRGR  AOUATF  1  .1  80  6.4  10  .">  1 

PARFNT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    SAINT    HFNFRICT 

CCLLEGF    CF    SAINT    BFNFriCT  1  .1  11  1.5  1  .1 

♦TOTAL    UNOERGRAOUATF  1  .1  11  1.5  1  .1 

PARFNT     INSTITITION:    COllEGF    OF    SAINT    TFP^SA 

COLLEGE    OF     SAINT    TERESA  3  .3  10  1.0  6  .6  I 

♦  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  3  .3  1C  1.0  6  .6 

PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF     SAINT    THOMAS 

COLLEGE    CE     SAINT    THP-AS  2  .1  17  .9 

♦TPTAL     UNPEPGOfOUATF  2  .1  17  .9 

PARFNT     INSTITLTION:    CPLLFGF    PF    S NT    CATHFRINF 

CPLLFGF    PF     <NT    CATHERINE  3  .2  14  1.1  4  .3  9  .7  30  2.4  1,212       97.6  1,242    100.0 


6.  5 

1,386 

93.5 

1  ,483    100.0 

6.6 

1,386 

93.5 

1.4R3    100.0 

.  1 

14 

2.0 

700 

90  .0 

714    100.0 

.  1 

14 

2.0 

700 

98.0 

714    100.0 

27 

'.7 

987 

97.3 

1,014    100.0 

27 

2.  7 

987 

97.3 

1,0  14    100.0 

.2 

?2 

1  .2 

1  ,856 

98  .R 

1,878    100.0 

.  2 

2? 

1.  2 

1  ,856 

98.8 

1,878    100.0 

.7 

30 

2.4 

1,212 

97.6 

.7 

30 

2.4 

1,212 

97.6 

1.2 

459 

96.8 

474    100.0 

3.2 

469 

96.8 

4  74    100.0 

3.? 

30 

96.8 

31     100.0 

1 .  ? 

30 

96.8 

31     100.0 

♦  TPTAL    UNr«CRAr)UATF  3  .2  14  l.l  4.3  9  .7  ->0  2.4  1,21?       97.6  1,242    100.0 

PARENT     INSTITUTIPN:    COLLEGE     SAINT    SCHOLASTICA 

COLLEGE     SAINT    SCHOIASTICA  4  .8  7  1.6  4  .» 

♦TOTAL    UNPCRGPAOUATF  4  .8  7  1.6  4  .8 

PAPENT     INSTITLTION:    CONCOROI A    C    A    WPPPHFAP 

CONCORPIA    C    A    MPPRHFAO  4  .2  28  1.2  1  33  1.4  2,301       98.6  2,334    100.0 

♦  TOTAL    UNPFRGPADHTC  4  .2  28  1.2  1  "  1.4  2,301       98.6  ?,334    100.0 

PARENT     INSTITUTIPN:     rONCORPIA    C     SAINT    PAUl 

CONCORPIA    C     SAINT    PAUL  5  .7  53  7.6  63  R.2  '0'       91.8  765    100.0 

♦TPTAL    UNPEPGRAOUATE  6  .7  68  7.6  63  8.'  70?       91.8  765    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CORBFTT    CPlLcr.F 

CPRBFTT    COLLEGE  1  3.? 

♦  TPTAL    U^nFtGRAGUATF  1  3.? 

PARENT     INSTITUTION:    CBPSICR     SEMINARY 

CROSIFR     SFFINARY  1  2.7 

♦TOTAL    UNOFRGRAPUATF  1  2.7 

PARFNT    INSTITLTION:    PR    MARTIN    L'IThcr    COLLFGE 

np    MARTIN    LUTHFR    CPlLcr,F  1.1  1.1 

♦  TPTAL    UNOFPGRAOUATF  1  .1  1.1 

PAPENT     INSTITUTION:     Fcpp.US    ELS    ST    JP    CPLLFGF 

FERGUS    ELS    ST    JR    CCLLFr.c  519    lOO.O  519    100.0 

♦  TPTAL    UNPFPGOAPUATF  619    100.0  519    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    GUSTAVUS    AOOLPHUS    CPLLCC.C 

GUSTAV'S     AGOIPHUS    COLLFGF  3  .7  74  4.0  1  .1  1  .1  71  4.3  1,773       96.7  1,862    100.0 

♦  TOTAL    UNOePGPAtHJATF  3  .2  74  4.0  1  .1  l.l  79  4.3  1,773       96.7  1,852    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     HAMLR'F    IJNIVCRSITY 

HAMLINE     LMIVFRSITY  2  .2  16  1.2  3  .? 

♦  TOTAL    UNPERGRAPUAT1-  2  .2  15  1.2  3  .2 


2.7 

36 

97.3 

37    100.0 

2.7 

36 

97.3 

3  7    100.0 

2 

.2 

807 

99.  8 

809    100.0 

2 

.2 

307 

99.8 

809    100.0 

.  1 

21 

1.  7 

1  ,1  93 

98.  3 

1,214    100.0 

.1 

21 

1  .7 

1.193 

98.3 

1,214    100.0 

HTW    RACIAL     AMI    FTHNIC    ENROLLMENT    DATA    Frn«    INSTITUTIONS    Or    HIGHER    F  DUCAT  ION,    FAIL     1970 
PART     II    HNPFRGPAPt'ATF     INSTITUTIONS     (F|i|l-T!MF    STUDENTS) 


STATF    OF    MINNESOTA 


AW»lf»^  1           NrGBn 

INni \n 

PARTM     INSTITUTION!     HIRRING    STATF    JB  CflllFGF 

HIRRING    nii(     |p    COILFGF                    2  .3                 1 

♦  TOTAL     IINPFE  GP  ATIIATC                                                 7  .1                         1 


*      ORIENTAL  T       SPANISH 

SUBNAME 


467       99.5 
662       99.5 


TOTAL 


665    100.0 
665    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     INVEP    HILIS    ST     JR    t 

INVFP    Hill  S    ST     JR    r  1  .7 

♦  TOTAL    UNPFPGRAPUATF  1  .2 


.2 
.2 


431       99.1 
431       99.1 


435    100. 0 
435    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ITASCf    STATF    JR    CdLECF 

ITASCA    STATF    JR    COLLEGE  4  .8 

♦  TOTAL    UNPEPCRAPUATF  4  .R 


510       99.2 
510       99.7 


514    100.0 
514     100.0 


PARFNT     INS1 I  TIT  ION:    LAKFWOOO    STATF    JR    CCLLEGE 

IAKEWPPP    STATE    JR    COLLEGE  3  .3 

•TOTAL    UNPFPGRAPUATF  i  .3 


.  1 

.  3 


10 
10 


1  ,10' 
1,10? 


99.1 
99.  1 


1  .11?     100.0 

1  .11?    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    LEA    CCllFGF 

LEA    r.OLI  For 
•  T0TA1     UNDERGRADUATE 


56 

■=6 


8.9 
R.9 


.? 
.2 


.2 
.2 


9.? 

574 

90.8 

63?    100.0 

9.? 

574 

90.  R 

63?    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MACAtESTFR    COLLFGE 

MACALESTEP    COILFGE  '0  1.0  250       1?.?  ?n  1.0 

♦TOTAL    UNDERGRADUATE  ?0  1.0  250       12.2  70  1.0 


305 

1  4.9 

'  ,74'' 

15.1 

?,05?    100.0 

305 

14.9 

1  ,747 

15.  1 

2,05?    100.0 

PARENT    INSTITLTION:     MANKATr    STATF    COILFGF 

MANKATO    STATE    COLLFGF  41  .4 

♦  TOTAL    UNPFPGRAPUATF  4  1  .4 


.3 

2' 

.2 

155 

1.1 

9.84R 

9fl.  5 

10,003    100.0 

.3 

21 

.2 

155 

!  .5 

9.84R 

9R.5 

10,003    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    "FSABI     STATF    JR    COLLFGE 

MES4RI     STATF    JP    COLLFGF  3  .5  1  .? 

•TOTAL    UNPEPGRARUATF  3  .5  1  .2 


650 
650 


654    100.0 
654    '  00.0 


PARFNT    INSTITLTION:    MFTRCPCL I T AN    STATF    JC 

METROPOLITAN    STATF    JC  9  1.0 

•  TOTAL    UNPEPGRADUATE  9  1.0 


5R 
58 


19 
1" 


1R 

2.1 

104 

1  1  .9 

768 

8R.1 

872    100.0 

1  R 

2.  1 

104 

11.  1 

Tf,R 

RR  .1 

87?    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    »  INNF  A  POL  I  S    SCHOOL    OF     ART 

MINNFAPCIIS    SCHCOL     OF    ART  3  .6 

•  TOTAL    U.'PFPGRAOUATE  3  .6 


1.1 
1  .1 


10 

2.1 

457 

97.9 

467    100.0 

in 

7.1 

457 

97. O 

467    100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:    MINNFSCTA    PIPLF    COLLEGE 

MINNESOTA    PIRLC    COLLFGr  !  1.0 

♦  TOTAL    UNPEPGPAPIIATC  1  l.Q 


102 
102 


99.0 
99.0 


103   100.  c 
103    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     WPPRHEA^ 

MOOPHFAP     5TATr    COLLFGF 
♦TOTAL     UNPFPGRAPUATF 


STATE    COLIEGE 
25  .5 


1  .0 
1.0 


2.  0 

4,71  8 

9R.0 

4,816    100.0 

2.0 

4,718 

9R.0 

4,816    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NOPMANTALE    ST    JR    CPLLFGE 

NCRHANPALC     ST    J"!    CPLLrGr  1  1! 

•  TPTAL    UNPFPGPAPIIATE  1  11 


PARFNT      INSTITLTION:    NEHITK    fd      R  1  IE  c    COLLEGE 

north  rFN    rirlf    rrncr,r  i  .3 

•  TCTAl     UNPEPGP  APUATE  1  .  ■> 


PARFNT     INSTITLTION:    NORTH    HENNFPIN    STATE    JC 

NORTH    HrNNEPIN    STATF    JC  4  .*  22 

•  TCTAL    UNPEPGPAPUATF  4  .  3  22 


1.4 
1  .4 


1.6 
1.6 


2,  190 
2,190 


360 
360 


1,52  5 
1  ,525 


99.2 
99.2 


9R.4 
9R.4 


OR.l 
98  .1 


2.20R    100.0 
2,208    100.0 


366    100.0 
346    100.0 


1  ,555    100.0 
1  ,555    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORTHLANP    ST    JR    COLLFGE 

NORTHLANO     SI     J°    COLtcP.E  2  .6 

•  TOTAL    UNOEPCP  ACUATc  2  .6 


31  6 
316 


99.4 
99.4 


318    100.0 
318    100.  0 


PARENT     INSTITUTION:     RAINY    RIVER     STATF     COILFGF 

RAINY     RIVEP     STATF    COLLfCc  2  .9 

•  TOTAL     UNPEPGRADIIATp  2  .9 


22R 

90.1 

2  30    100.0 

22R 

99.1 

?30    100.0 

PARTNT     INS* 1TUT ION:     POCHESTFP.    ST    JR    COLLFGF 

ROCHESTER     ST     JR     COILFGE  1  .1  10 

•  TOTAL    UNPFEGRA0U8T''  1.1  10 


12 
12 


I  ,  704 
1,  704 


99.3 
99.* 


1 ,716    100.0 
1,716    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SAINT    CLOUP    STATr    CPLLFGr 

SAINT    CLOUP    STATE    COLLFGF  2?  .1 

•  TOTAL     UNPFPOBAnuATF  22  . 3 


1.2 

'.2 


R.075 
a, 075 


98.8 
9P.P 


8,  172    100.0 
8,17?    100.0 


PAPCNT      INSTITUTION:     MINT     JOHNS    UNIVEPSITY 

SAINT    JOHNS    UNIVEPSITY  2  .1  23  1.6 

•  TPTAL    UNPEPGPAPU  «Tt  7  .1  23  1.6 


31 

?.l 

1  ,438 

97.9 

1  ,469    100.0 

31 

7.1 

1  ,43<l 

97.9 

1,469    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    MARYS    COLLFGF 
saint    xjpys    C0LLE6E 

•TPTAL    UNPEPCRA0U4Tr 


2P 
20 


2.1 

2.  ' 


2.2 

949 

97.8 

970    100.0 

2.  2 

94  9 

97.8 

970    100.0 

52 


STATS    0<=    f  If'NFSOTA 


CP  IFNTAl 

I         SPANISH 
SII°NAMF 

X 

MINOR] TY 

4 

.2                     1 

31 

4 

.?                     1 

71 

3.  2 

550 

96.8 

568    100.0 

7.2 

550 

06.8 

568    1.00.0 

61 

?.3 

2.720 

97.7 

2,783    100.0 

63 

2.3 

2.720 

07.7 

2.7R3    100.0 

HEW    »«CtU    AND    FTHNIC    ENPOLLMFNT    OATA    FROM    1 NST I  TUTt  PNS    OF    HIGHEO     FOUCATION,    FAIl     1<)70 
PART    1:    UNOFRGRADUATF     INSTITUTIONS    (FULL-TINE    STUDENTS) 

AMgP  1CAN 
!  ND  t  A  N 

PARFNT     INST  |TUT  |0\:     SAINT    PLAF    COLLEGE 

SAINT    PIAF     COLLEGE  5  .2  21  .»  4  .2  1  31  1.2  2,629       98.8  2,6*9    100.0 

•  TOTAL    UNPERGRAruATc  5  .2  21  .8  4  .2  1  31  1.'  2,628       <>8.8  7,619    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:     SAINT    PAUL    BIBLE    CCLLFGE 

SAINT    PAUL     PIBLE    COLLECT  395    100.0  395    100.0 

•  TOTAL    UNP'RCRAOUAT"7  395    100.0  395    100.0 

OARENT     INSTITUTION:     SNT    MARYS    JUNIOR    COLLEGF 

SNT    "ARYS    JUNIOR    COLLEGF  3  .5  14  2.5  1  .2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .5  14  7.1  1  .2 

PARFNT     INSTITUTION:     SOUTHWEST    MI NN    ST    COLLEGF 

<;oilTHwCST    -INN    ST    COLLEGE  7  .3  54  1.9  1  1 

•  TOTAL     UNOf  T,R«nuATF  7  .3  54  1  .0  1  I 

PARENT     INSTITUTION:    II    OF    MINNESOTA    CEN    OFFICF 

U    MINN    TFCH    INST    CR^OKSTN  1 

U    OF    MINN    MNPI  S    SNT    PAUL  ?74 

U   OF     MINNESOTA    nULUTH  2T 

U    OF    MINNFSOTA    MORRIS  22 

•TCTAL    UNDERGO  A0I1  ATE  324 

PARENT     INSTITUTION:    VEPMRION    ST    JO    COIIFGE 

VCRMILICN    ST    JR    COLLEGE  3  1.1  6  2.3  9  3.4  254       96.6  263    100.0 

•TOTAL    UNOERGRAOUATF  3  1.1  6  2.3  9  3.4  754       96.6  2  63    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    W1LLMAR    STATE    JR    COLLFGe 

WULMAP     STATE    JR    COLLEGF  5  .7  1  .1  6  .9  668       99.1  674    100.0 

•  TOTAL    UNDERGPACtlATE  5.7  1.1  6  .9  66R       90.1  (,74    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    W1NHNA    STATE    COLLFGF 

WINONA    STATE    COLLEGE  14  .4  10  .7  11  .3 

•  TOTAl     UNOFRCR  ACUATC  14  .4  10  .3  U  .3 

PARENT     INSTITLTION:    WORTHINGTON    ST     1R    COLLEGE 

WORTHINGTOH    ST    JR    COLLEGE  1  .1 

•  TOTAL    UNOCPGRAOUSTC  1  .1 


1.0 

562 

2.0 

.6 

14 

.3 

1.4 

31 

2.0 

1.0 

610 

1.8 

1 

.  3 

5 

1.  3 

3  83 

98.7 

388    100.0 

•'IS 

1.2 

1  ,383 

5.0 

76,087 

95.0 

77,465    100.0 

44 

1.0 

4,283 

99.0 

4,327    100.0 

29 

1  .9 

107 

6.0 

1,437 

93.1 

1,544    100.0 

368 

1.1 

1  ,539 

4.6 

32,185 

95.4 

37,774    100.0 

35 

1.  1 

3,285 

98.9 

3,320    100.0 

35 

1.1 

3,  785 

98.9 

3,320    100.0 

1 

.1 

779 

99.9 

730    100.0 

1 

.1 

729 

99.9 

730    100.0 
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HEW    RAClAt     ANO    FTHNIC    ENROLLMENT    nATA    FiQ"     INST  fTIIT  IONS    OF    HIOIICP     FnuCATlIN,    FAIL     1970 
PART     1:     UNOEPORAOUATF     INSTITUTIONS     (FIPLI-TIMF    STIinFNTS  > 


STATF    OF    MI  <SI  SSI  PPI 


AMFR  IC  AM 
I NOI AN 


SPANISH 
SUPNAMr 


PAPFNT     INSTITUTION:    ALCORN    AGRl     MFCH    CHLI  FGF 

AICC1PN    AGPL     MFCH    COL!  EOF  7,477       99.9 

•TOTAL     HNrcPr.PA1i|ATF  7,47?       99.9 


',472 


99.  9 


.1 

.1 


7,474     100.0 
7,474    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     RELHAVEN    COLLFGF 

RFLHAVFN    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1  .7 
1.7 


10 

1  .9 

521 

98.  1 

531    100.0 

10 

1  .-5 

57! 

9R.1 

631     100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    fLAPKF 

CLARKE    MFMORIAL     COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


'FMCRIAL    CCILFGF 


7'8 

99.6 

2  31    100.0 

730 

9«.6 

239    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     COAHOMA    JUNIOR    COLLFGE 

COAHOMA    JUNIOR    COLLFGF  826    100.0 

•  TOTAL    UNDEPGRACUATF  826    100.0 


876 
876 


876    1  00.0 
826    100. 0 


PAPFNT     INSTITLTION:    COPIAH    LINCOLN    JP    COLLFGF 

COPIAH    L1NCTLN    JR    COLLEGE  PR       10.7 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  00        10.7 


88 

10.7 

73« 

f)o  .-> 

8  26    100.0 

OR 

1  0.  7 

738 

89.3 

876    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     OFLTA    STATE    COLLEGE 

OFLTA    STATF    COLLEGE  2  .1  148         6.0  74  1.0 

•  TOTAI     UNDERGRADUATE  2  .1  148  6.0  24  1.0 


174 
174 


2,297        97. 
7,79?       97. 


7,466    100.0 
7,466    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    FAST    CENTRAL     JR    COLLEGE 

FAST    CENTRAL    JP    CCLLFGE  6  .9 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  6  ,° 


6.7 
5.7 


616       9'. 9 
61  6       93.9 


65"i    100.0 
666    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     FAST    MISS    JUNIOR    COLLEGE 

FAST    MISS    JUNIOR    COLLEGE  21  7.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  71  7.0 


71 

7.  0 

777 

93.0 

298    100.0 

71 

7.0 

777 

9*  .0 

298    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HINOS    JUNIOR  CCIIFGE 

HINDS    JUNIOR    COLLEGE                                   3             .1  174  6.0 

HINOS    JUNIOR    COLLcGE    JKSN  13  16. -5 

•  TOTAL    UN^ERCPAniATF                                         3             .1  187  6.3 


192  6.6 

13         16.6 

20";  6.9 


',721       93.4 

66        83.") 

2,787       93.1 


2,91'    100.0 

79    100.0 

2,992    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    HOLMES    JUNIOR    COILEGE 

HOLMES    JUNIOR    COILEGE  31  '.7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  31  3.7 


316 

96.3 

847    100.0 

816 

96.3 

847    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ITAWAM3A    JUNIOR    COLLFGF 

ITAWAMRA    JUNIOR    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDEPGRACUATF 


0.6 
8.6 


.  1 
.  1 


775       91.3 
775       91.3 


849    100.0 
849    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    JACKSON    STATE    COLLEGE 

JACKSON    STATE    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


4, '63     100.0 
4, '63    100.0 


4,363       100.0 
4,363       100.0 


4,366    100.0 
4,365     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     JONFS    CO    JUNIOR    COLLFGF 

JONFS    CO    JUNIOR    COLLEGE  '  .'.  24!       13.0 

•  TOTAL    IINOFRGRACUATE  2  .1  241       13.0 


252 

13.6 

1,607 

86.4 

1  ,854    100.0 

262 

13.6 

1  ,607 

86.4 

1,8  64    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    '1APY    HOL«FS    JR    COLLEGE 

MARY    HOLMES    JR    CCLLFGE  '28     100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  328     100.0 


'78       100.0 
3?o       100. 0 


3  78    100.0 
378    100.0 


PAPFNT    INSTITUTION:    MERIDIAN    JUNIOR    COLLFCF 

MERIDIAN    JUNIOR    COLLEGE  7  .2  285       30.1 

•  TOTAL    UNOEPGP  ACUATF  2  .2  285       30.1 


287 
787 


30.  3 
'0.3 


660 
660 


947    100.0 
947    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MILLSAPS    COLLEGE 
MRLSAPS    COLLFGF 

•TOTAL     UNOFRGRAOUATF 


4.7 
4.7 


6.' 

049 

94.8 

8  96    100.0 

6.  7 

84  9 

94.8 

896    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MISS    DELTA    JUNIOR    COLLEGE 

HISS    O^LTA     JUNIOR    COLLFCF 
•  TOTAL     UNrFPGPACUATF 


8.3 

R.  3 


91 
91 


91.2 

91  .7 


1 ,039    100.0 
1,039    100.0 


PARENT  INSTITLTION:    MISS    GULF    CST    JC    CEN    CFF 

MISS  GULF    CST    JC    JACKSON 

MISS  GULF    CST    JC    RRRKNSTN  ' 

MISS  GULF    CST    JECE    DAVIS  ' 

•TOTAL  UNDERGRADUATE  I' 


8.1 

6.  3 


64  5  94.7 

563  91.9 

051  94.7 

7,064  93.9 


681  100.0 

6  07  100.0 

899  100.0 

2,187  100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     MISS     INDUSTRIAL    COLLFGF 

MISS    IN0LSTP1AL    COILEGE  2P4     100.0 

•TOTAL    UNCERGRAOUATF  204    100.0 


7  04 
?04 


100.0 

lon.o 


284    100.0 
7  84    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    "I SS    ST    COLLEGE    FOR    WOMEN 

MISS    ST   COLLEGE    eop    women 
•TOTAL    UNOFPGRAOUATF 


4.0 
4.0 


7,107       95.8 
7,107       96.0 


7.195    1  00.0 
2,195    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     Miss    VALLEY    STATE    COLLEGE 


MISS    VAIIEY    STATF    COLLEGE 
•TOTAL    UNDFRORAOUATE 


2,004    100.0 
7,004    100.0 


7,004       100.0 
7,004       100.0 


2.005  100.0 

7.006  100.0 
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HFW    RACIAL    AND    FTHMC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INS  T  ITUT  IONS    OF    HIGHFR    ^PUCATnN,    EALI      1  970 
PART     I:    IINOFRf.RAnUATF     INSTITUTION";     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE     OF     MISSISSIPPI 


AMERICAN 
INDIAN 


SPANISH 
SURNAMF 


PARFNT     INSTI  UTION:    MISSISSIPPI     COLIcGr 

mississipp  i  cnit FGF 

•TOTAL    UNDERGRADUATE 


1,910 
I  ,910 


99.7 
99.7 


1,916    100.0 
1  ,916    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MISSISSIPPI     ST    UNIVERSITY 

MISSISSIPPI     ST    UNIVERSITY  1  1  78  2.5 

•  TOTAL    UNOFRGRArilATF  I  178  ?.  5 


255 

3.6 

6,860 

96.4 

7,115  100.0 

?55 

3.6 

6,  R60 

96.4 

7,115  100.0 

PARFNT     INSTITITION:    NATCHEZ     JUM  CR    COLLFC.F 

NATCHEZ    JUNIOR    COLLFGF  1?0    100.0 

•TOTAL    UNrFRGRADUATF  120    100. 0 


1?0 
1?0 


100.0 

ioo.o 


120    100.0 
120    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORTHWEST     MISS     JR    COLLFGF 

NORTHWEST    MISS    JR    COLLEGE  21?       13.8 

•  TOTAL    LINOFRCRACUATF  21'       13.8 


1 

.1 

213 

13.9 

1,324 

86.1 

1 

.1 

213 

13.9 

1.324 

86.1 

1  ,537    100.0 
1,«;37    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PEARL    RIVFP    JR    COLLFGE 

PEAR1     PIVEP    JR    Cm  FGF  48  5.2 

•  TOTAL    UNDEPGRAPMATF  48  5.2 


5.2 

869 

94.8 

917  100.0 

5.2 

869 

94.8 

917  100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    PRENTISS    NORM     INPUS     INST 

PRTNTISS    NORM    INDUS     INST  401     100.0 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATF  401     100.0 


401 
401 


100.0 
100.0 


401     100.0 
401     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    RUST    COLLEGE 

RUST    CCLLFGF 
•TOTAl     UNDERGRADUATE 


657       99.5 
657       99.5 


657 
657 


.5 
.5 


660    100.0 
660    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    SAINTS    JUMC»    CTLLEGF 

SAINTS    JUNIOR    COLLFGE  96    100.0 

•TCTAL    UNOFPGRAOUATE  96     100.0 


100.0 
100.0 


96    100.0 
°6    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWEST    MISS    JR    COLLEGE 

SOUTHWEST    MISS     JR    COLLFGE  67 

•TOTAL    UNPERGRADUATC  67 


67 

0.6 

632 

90.4 

6«9  100.0 

67 

9.6 

63' 

90.4 

699  100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    THF    NF    MISS    JR    COLLEGE 

THE    NF    MISS    JR    COLLFGF  67  6.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  67  6.2 


6.' 
6.2 


',  021 
1,021 


93.  8 
93.8 


1  ,089    100.0 
1,089    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     TOUGALOO    COLLEGE 

TCUGALCr    CCLLEGE 
•  TOTAL    UNDFPC.RAnuATE 


711       97.4 
711       97.4 


.  3 
.3 


713 

97.7 

17 

2.3 

730  100.0 

713 

97.7 

17 

2.  3 

730  100.0 

PARENT    INSTITLTION:    II    OF     MISSISSIPPI    CFN    OFF 

U    C1K    MISSISSIPPI    MEDL    CTR  16  7.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  16  7.2 


17 

7.6 

206 

92.4 

223  100.0 

17 

7.6 

206 

92.4 

223  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    SOUTHERN    MISSISSIPPI 

U    OF    SOUTHERN    MISSISSIPPI  226  3.3  14 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  226  3.3  14 


240 

3.5 

6,61? 

96.5 

6,852  100.0 

240 

3.5 

6,612 

96.5 

6,85?  100.0 

PARFNT    INSTITUTION:    UTICA    JUNIOR    COLLFGE 

UTICA    JUNIOR    COLLET^  733    100.0 

•TOTAL    UNDFPCRADUATF  7'3     100.0 


733       100.0 
7-"3       100.0 


733    100.0 
731    100.0 


PAPENT     INSTITLTION:     WHITWPPTH    COLLFGE 

WHI  TWOPTH    CCH  FGF 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


.  8 
.3 


?.  1 

127 

97.7 

130  100.0 

2.3 

127 

97.7 

130  100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    WILLIAM    CARFY    COLLEGE 

WILLIAM    CARCY    COLIFGF 
•  TOTAL    UNDFRC.RAOUATF 


97       13.7 
97        13.7 


1  3.8 

610 

86.2 

708  100.0 

'.3.8 

610 

86.2 

708  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WOOD    JUNIOR    COLLEGE 

WOOD    JUNICR    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDrPGRACUATF 


?  .Q 

3.  8 


1.6 

'  .6 


?.7 

15 

a.? 

167 

91.8 

182  100.0 

2.7 

15 

8.2 

167 

91  .8 

182  100.0 
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STAT*    OF    MISSOURI 


HFW    RACIAL    ANn    ETHNIC    ENp()llMrNT    PA  TA    FROM     INSTITUTIONS    HF    HIGHER    FpuCATION,     FALL     1970 
PART     1:    UNnFPGRAnUATF     INSTITUTIONS    (Fllll-TIMF     STlinFNTSI 


AMER  KAN 
I  NO  I  A  N 


%       SPANISH 
SUPNAMF 


PARFNT     INSTITUTION:     AVILA    COLIFGF 

AVIIA    CPl  I  FCr 
♦  TOTAL     UNPf  RC.KAntlATE 


22 
22 


4.6 

4.6 


5.3 

450 

94.7 

475    100.0 

5.1 

450 

S>4.7 

4  75    100.0 

parfnt   inst1titi0n:   biiroe  school   of  nursing 
burgf  school   of  nursing  i         .6 

♦  TOTAL     UNUFPGPAnUATF  l  .#, 


.6 

160 

99.4 

161    100.0 

.6 

160 

99.4 

161     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     CFNTRAL    B18LF    COLLFGF 

CFNTRAL     BIRLr    COLIFGF  2  .3 

♦TOTAL    UNOFPCPAPUATF  2  .3 


11 

1.5 

73? 

98.5 

744    100.0 

11 

1.5 

733 

98.5 

744    1 00. 0 

PARFNT     INSTITLTION:    CFNTRAL    MFTHC01ST    COLIFGF 

CENTRAI      MFTHOOIST    COLLFGF 
♦  TOTAL    UNPEPG°AniATE 


1.9 
1.9 


?.  7 

758 

97.8 

775    100.0 

2.7 

75" 

97.8 

771    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    CFNTRAL  MO    STATE 

CENTRAL     NT    SC    PFS    CFNTEP  2 

CFNTRAL    MO     STATE    COLIEGF  16 

♦  TOTAL    UNOEPGRAPUATE  18 


.2 
.2 


43  5.2 

288  '.7 

131  3.8 


2 
24 
26 


4 

.  5 

51 

6.1 

780 

2? 

.3 

351 

4.5 

7,456 

27 

.3 

402 

4.7 

8,216 

831  100.0 
7,807  1  00.0 
8,638    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CENTRAL     TECHNICAL     INST 

CFNTRAL     TFCHNICAI      INST  1  .1  26 

♦  TOTAL    UNOFRGRAOUATE  1  .3  26 


2.  1 
2.1 


10.  I 
10.1 


303 
303 


337    100.0 
337    1  00.0 


PARENT     INSTITLTION:    COLUMBIA    CrLLFGF 


COLUMBIA    COLLEGF 
♦  TOTAL    UMJf  PRRACIIATE 


1.7 

1.7 


10 

2.1 

474 

97.9 

484    1  00.0 

'0 

2.! 

474 

97.9 

434    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COTTFY    COLIFGF 

COTTEY    COLLEGF 
♦TOTAL    UNOEPGRAPUATE 


.3 

.3 


290 
290 


292    100.0 
292    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    CRCWOFR    CCtLEGE 

CPOWTFR    COLLEGE 
♦TOTAL    UNPFRGPACUATE 


10 
10 


2.3 

2.3 


11 

2.5 

43? 

97.5 

443    100.0 

11 

2.5 

43? 

97.5 

443    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    CULVFR     STOCKTON    COLLFGF 

CULVFR     STOCKTON    COLLEGE  50 

♦TOTAL     UNPFPGRAPUATF  50 


50 

6."1 

691 

93.3 

741     100.0 

50 

6.7 

691 

93.3 

741    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    EAST    CENTRAL     MC    DIST    JC 

EAST    CFNTRAL    MO    PI  ST    JC 
♦  TOTAL    UNPFPGRAruATE 


1.0 

1.0 


1.0 
1.0 


386 
386 


99.0 
99.0 


390    100.0 
390    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EVANGEL    COLLEGE 

EVANGEL    COLLFGF  1 

♦TOTAL    UNPFRGRAPUATF  1 


10 
10 


992 


1  ,002    100.0 
1  ,002    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    FOKTPCNNF    COLLEGF 

FONTBONNF    COLLFGF 
♦TOTAL    UNrFPGOADU ATE 


664 
664 


704    100.0 
704    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HARRIS    TFACHFRS    COLLFGF 

HARRIS    TEACHERS    COLLEGF  1  .1  579       49.4 

♦TOTAL    UNOEPGRAPUATE  1  .1  579      49.4 


5»P  50.1 

588  50.1 


585       40.9 
585       49.9 


1  ,173    100.0 
1 ,173    1.00.0 


PARENT     INSTITLTION:     IMMACULATE    CONCEPTION    SEW 

IM"ACULATE    CONCEPTION    SE  M  1  1.1 

♦  TOTAL    UNPERC.PAOUATE  1  1.1 


91.2 
91.2 


88    100.0 
88    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    JC    OIST    METRO    KC     SYS    OFF 

LONGVIEW    CMTY    CPLLFGE 

MAPLF    WOOPS    CMTY    COI  LCGF 

PFNN    VALLEY    CMTY    COLIFGF 
♦  TOTAL    UNPEPGRADUATE 


L 

.1 

15 

1.3 

1 

.1 

6 

.  5 

23 

2.0 

1  ,109 

98.0 

24 

3.3 

2 

.3 

?6 

3.6 

693 

96.4 

29 

1.7 

548 

31.9 

20 

1.? 

46 

2.7 

643 

37.4 

1,077 

62.6 

30 

.8 

5flT 

16.4 

21 

.6 

54 

1  .5 

69? 

19.4 

2,879 

80.6 

1  ,132    100.0 

719    100.0 

1,720    100.0 

3,571    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     JEFFERSON    COLLEGF 

JEFFERSIN    COLLEGE  ? 

♦  TOTAL     UNPFPGRAOUATE  2 


755 
755 


97.0 
97.0 


778    100.0 
778    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    KANSAS    CITY    ART     INSTITUTE 

KANSAS    CITY    ART     INSTITUTE  2  .4 

♦  TOTAL    UNOEPGRACUATE  2  .4 


4.5 
4.5 


35 

6.3 

525 

93.8 

560    100.0 

35 

6.1 

525 

93  .8 

560    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     KEMPER    MILITARY    SCH    ANP    C 
KEMPER     MILITARY     SCH     ANC    C 

♦TOTAL     MNPEPCPAOUATE 


2.* 
2.5 


1.7 
1.7 


'16 
116 


95.9 
95.9 


121    100.0 
1?1     100.0 


PARENT     INSTITLTION:     I  I NC CL N    U M V ERS IT Y 

I  INCOLN    UN  I  VERS!  TY  3 

♦TOTAL    UNPFRCPAPUATF  3 


1                909 

45.2 

10 

?.5 

1               909 

45.? 

50 

2.  5 

962 
962 


47.0 
47.  « 


1,049      52.2 
1,049       52.2 


?,011    100.0 
2,011    100. 0 


PARFNT     INSTITLTION:    I   INDFNKOOP    COILFGFS 

LINDENWrrp    COLLEGES 
♦TOTAL    UNOEPGRAPUATE 


11 


5.? 
5.2 


16 

6.5 

519 

91.5 

555    100.0 

16 

6.1 

519 

91.5 

555    1  00.0 

56 


HFH    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROILMENT    DATA     FRO"     IN  ST  I  TI'Tl  ONS    OF    HIGHFR    FOUCATION,    FALL    1  970 
PART    1:    UNOERGRAOUATF     INST  1HIT  IONS     CULL-TIMF    STUDENTS) 


stat=  0=  «<issru»i 

6-CRiCAN 
INDIAN 

PARENT     INSTITLTION:    "ARILLAC     COLLFGF 
MARULAf    COLLFGF 

•TOTAL    UNPEFC.RAOUATF 


SPANISH 

SURNAMF 


2.  1 

ISO 

97.9 

192    100.  0 

?.l 

188 

17.9 

19?    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MARYVL    COLLEGE     SACPEP    HR T 

MARYVL    CCLLEGF     SACREO    HPT  22 


►  TOTAL    UNOEPORADIJATF 


22 


4.8 
4.8 


10 
10 


2.2 

2.2 


16 


3.5 
3.5 


10.5 

411 

10. 5 

45a    100.0 

10.  s 

41  1 

89.  5 

459    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MINERAL    APFA    COLLEGE 

MINERAL    ARFA    COLLECT 
•  TOTAL    UNTFRGRACUATE 


1         .1 

7 

1.0 

723 

9O.0 

730    100.0 

I        .1 

7 

1  .0 

7?3 

99.0 

730    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MISSOURI     SOUTHFRN    COLLEGE 

"ISSnUOI     SOUTHFRN    FOLLFGE  8  .3  29  1.2 

•  TOTAL    ""[OFPCRAOUATE  9  .3  29  1.2 


.1 
.  1 


2,376       9R.3 
2,376       98.3 


2,417    100.0 
2,417    100.0 


OAREKT     INSTITLTION:    MISSOURI    VALLCY    COLLFGE 

MISSOURI    VALLCY    FOLLEGF  3R 

•  TOTAL    UNOERGRACUATF  38 


5.0 

83S 

95.0 

879    100.0 

5.0 

"35 

95.0 

879    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MISSOURI     WF  S  TERN    COLLEGE 

MISSOURI     WESTERN    COLLEGE  I  37 

•  TOTAL    IJNDFP  GRADUATE  1  37 


17 
17 


55 
55 


2.6 
2.6 


2,101 
2.101 


2,156    100.0 
2,156    100.0 


PARFNT     INSTITLTICN:    M08FRLY    JIINIC    COLIEGE 

M08ERLY    JUNIOR    COIIEGF  17 

•  TOTAL    UNOERGRACUATF  17 


1             .3 

18 

5.4 

313 

94.6 

331    100.0 

1             .  3 

in 

5.4 

31  3 

°4.6 

331    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHEAST    MO    ST    COLLEGE 

NORTHEAST    MO    ST    CUILEGF  40  .8 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  40  .8 


1  12 

2.1 

80 

1.5 

5° 

1.1 

2  91 

5.6 

4,921 

94.4 

5,212    100.0 

11? 

2.1 

80 

1.5 

59 

1.1 

?91 

5.6 

4,921 

94.4 

5,212    100.0 

PARFNT     [NSTinTION:    NORTHWEST     MO    ST    COLLECT 

NORTHWEST    "0    ST    COLLEGE  100  2.1 

•  TOTAL    UNOfPGRACUATF  100  '.1 


10"> 

2.2 

4,  567 

97.  8 

4,670    100.0 

103 

2.2 

4,567 

97.8 

4,670    100.0 

PAPCNT     INSTITUTION:    NOTRE    PAM<=    COLLEGE 

NOTRE    OAMr     CCLLCGC 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


3.1 

3.1 


125 
125 


96.9 
96.  Q 


129    100.0 
129    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    PARK    COLLEGE 

PARK    C'l|  LFGE 
•TCTAL    UNOERGRACUATE 


82       12.7 
8?       12.7 


1.1 
1.  1 


558 
558 


86.2 
96.2 


647    100.0 
647    100. 0 


PAPENT     INSTITUTION:    POCKHURST    COLLEGE 

ROCKHHRST    COI  L^GC 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


36 
36 


3.4 
3.4 


42 
42 


'  ,01? 

1,012 


96.0 
96.0 


1  ,054    100.0 
1  ,054    1  00.0 


PARENT    INSTITLTION:    SMNT     LOUIS     INST    OF    MUSIC 

SAINT    LOUIS     INST    OF    muS  |C  10       15.2 

•  TOTAL    UNOFPGRACUATF  10       15.2 


10 
10 


15.2 
1  5.2 


84. B 

84.8 


66    100.0 
66    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     SAINT     LnUIS  U     CFNTRAL  OFF 

SAINT    LTLIS    U    MAIN    CAMPUS  4             .1  262  6.? 

SNT    L'l    U    PK    C    AERON    TFCHN  24  3.4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  4             .1  786  5.8 


l"1 

.4 

1  R 

15 

2.1 

in 

32 

.  6 

28. 

1 

3  ,951 

92. 0 

4,252 

100.0 

9 

665 

93.1 

714 

100.0 

0 

4,616 

93  .0 

4,966 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    "ARY    S    SEMINARY 

SAINT    MARY     S     SEMINARY 
•TOTAL    UHPFPGRAPUATE 


1.1 

1  .1 


1  .1 
1.1 


98. 
98. 


89    100.0 
89    100.0 


PAPENT     INSTITUTION:    <;SINT     "ARYS    C    C    FALLON 

SAINT     MARYS    C    0    FALLON  2  1.1 

•  TOTAL    UNDFRC'DU  ATE  2  1.1 


2 

1 . 1 

1  80 

98.9 

182    100.0 

2 

I.' 

180 

98.9 

182    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    PAULS    CDLLFGE 
SAINT    PALI  S    COLLEGF 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.9 
1.9 


3 

1." 

157 

98  .1 

160    100.0 

3 

1.9 

157 

98.  1 

160    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    SNT    LOUIS    COLLEGE    OF    PHAR 

SNT    IOUIS    COLLFGF    OF     PHAR  13  2.4 

•  TOTAL    i'\prRGRADUATE  13  ;>.<, 


13 
13 


530 
530 


97.6 
97.6 


543    100.0 
543    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SNT    LOUIS    DIST    JC    CEN    OFF 

FLDRISSAM     VALLEY    CC                                92          1.4                193  7.0 

FnscsTPAPK    C.MTY   COI  Lcr,E                     45     ,1.9          1,015  43.0 

mcp»me(-    (TMMUNITY    COLLEGE                   18             .5                  70  '.0 

•  TOTAL     UNDEPC-RAPIJATF                                          1SS            1.8            1  ,  2^8  14.9 


17 

.6 

3° 

1.4 

340 

12.4 

?  ,399 

R7.6 

2,739    100.0 

0 

.4 

2? 

.9 

1,091 

46.  2 

1  ,?69 

53.8 

?,360    100.0 

2 

.  1 

15 

.4 

105 

3.0 

3,384 

97.0 

3,489    100.0 

28 

.3 

7«i 

.  9 

1,536 

17.9 

7,052 

82.1 

8,588    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOOTHFAST     MO    ST    COLI  EGE 

SOUTHEAST    MO    ST    COLIEC.e  !  04  1.7  5  .1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  104  1.7  5  .1 


117 

117 


1  .9 
1  .9 


6,086       98.1 
6,086       98.1 


6,203    100.0 
6,203    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  SOUTHWEST  RAPTIST  COLLEGE 

SOUTHWEST  PAPTJST  cnLLFGF         6      .5        21     1.7 
•TOTAL  UNDEPGRADUATF  6      .5        21     1.7 


1  .0 
1.0 


1  ,?06       96.5 
1,206       96.5 


1,250    100.0 
1  ,2  50    100.0 


57 


STitr  of  Missouri 


P  I^NT  Al 

r     Spanish 

SUPNAmf 

X 

MINOR!  TV 

1  7 

.^              in 

.1 

OA 

17 

.2                 1(1 

.  1 

06 

1  .4 

6,776       98.6 

6,877    100.0 

166    100. (1 

166    100.0 

1  .4 

6,947       on. 6 

7,078    100.0 

HTM    PACIAL     AND    ETHNIC     FNROllMFNT     DATA     FROM      INST  I T  UT 1  ONS    OF     HIGHFP     cOUCATIO»',    FA(|      197D 
PART    11    UNDFRGPAPUATF     INSTITUTIONS     (Full -T IMF    STUDFNTS1 

AM^R  ICAN  *  NFGRO  T 

INDIAN 

PAPfNT     INST  I  TLTiriN:    SOUTHWFST  MP    ST  rnilFGF 

SOUTHWFST    MO    ST    COIIFGE  14  .7                  55            .R 
MUST    -r    ST    r    UP    PFS    CFK 

•  TOTAL    UNOEPGRADUATF  14  .7                  55             .R 

PARENT     INS  T  I  Tl  II  ON  :    STATC    FAIP    CMTY    CCLLFGF 

STATE    FAIR     CMTY    COLLEGE  7  1.3  11  2.3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  7  1.3  13  2.3 

PAPFNT     INSTITLTION:    STFPHFNS    CCLLFGF 

STFPHFNS    OOILFGF  31  1  .  * 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3 1  1.5 

PAPFNT     INSTITUTION:     TARK  10    COLLFGF 

TARKI  0   f  riLEGF  104       10.4  1  .7  4  .  7  10"         20.3  477       ->0.7  536    100.0 

•  TOTAL    UtlOFRGRAOIIATE  104       10.4  1  .2  4  .7  100  20.3  427       70.7  536    100.0 


.0 

1              .2 

26 

4.7 

S33 

05.  3 

550    1  00.0 

.0 

1            .2 

26 

4.7 

533 

95.3 

550    1  00.0 

.7 

4! 

2.0 

7,061 

9R.0 

2,102    100.0 

.2 

41 

'.0 

2,061 

OR  .0 

7,102    100.0 

104 

10.4                     1 

104 

10.4                         1 

R    CCI  LET.F 

34 

5.3 

'4 

5.  3 

PAPFNT    INSTITLTION:    THREE    PIVERS 

THRCF    RIVERS    JR    COLLFGF  34  5.3  ->4  5.1  607       04.7  641     100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  ~"t  5.1  ->4  5.1  607       04.7  641     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TRENTON    JUNIOR    COILFC.F 

TRFNTOK    JUNIOR    COLLEGF  4  1.4  4  1.4  2R1       OR. 6  2R5    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  4  1.4  4  1.4  781       OR. 6  7RS    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    U    OF    MISSOURI    CFN 
U    MISSOURI     AT    COLUMBIA  23 

U    OF     MISSTURI     AT    ROLLA  9 

II    OF    MISSOURI     KANSAS    CITY  16 

U    OF     MISSOURI    SAINT    LOUIS  10 

•  TOTAL    UNOFRGRAOIIATF  5R 

PAREN.T     INSTITUTION:    WASHINGTON    UNIVERSITY 

WASHINGTON    UNIVERSITY  157  4.1  40  1.0  13  .3  710  5.5  3,641        94.5  3.R51     100.0 


'FFICF 

.1 

356 

2.3 

26 

.2 

57 

1.1 

I! 

.4 

745 

5.7 

24 

.2 

770 

6.2 

4 

2.1 

771 

4.o 

15,007 

05.1 

15.7R0 

1  00.0 

.  R 

HI 

7.5 

4.77R 

07.5 

4.7R9 

100.0 

1.5 

349 

R.2 

3,92  8 

91.8 

4,277 

100.0 

1 .1 

463 

7.7 

5,526 

97.3 

S.ORO 

100.0 

l.n 

1,606 

5.6 

?»,  739 

94.4 

30,435 

100.0 

157 

4.1 

40 

1  .0 

13 

.  3 

210 

5.  5 

1,641 

157 

4.1 

40 

1.0 

11 

.1 

210 

5.5 

3,641 

COLLFGF 

1            .1 

11 

1.6 

1             .1 

11 

1  .6 

2 

.3 

14 

7.1 

661 

97  .0 

675    100.0 

2 

.3 

14 

2.  1 

661 

97.0 

675    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  157  4.1  40         1.0  17  .3  210  5.5  1,641       04.5  7.R51     100.0 

PARENT     INSTITLTION:    WFRSTFR    COILFGF 

WFRSTFR    CCLLFGF  54  7.2  54  l,->  604       02.  8  "'45    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  54  7.2  54  7.?  594       9?.R  74R    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WFNTWORTH    MILITARY    ACAO 

WcNTWORTH    MILITARY    ACAO  1  2.2  1  2.2  6  4.5  128       95.5  134    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3  7.2  3  2.7  ft  4.5  ]?«       05.5  134    100. C 

PARFNT     INSTITLTION:    WESTMINST^ 

WESTMINSTER    CLLEGF 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    WILLIAM    JFWFLL    COLLFGF 

WILLIA"    JFWFLL    COLLEGE  10  1.2  7  .?  3  .4  15  l.o  7Q1       08.1  R06    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  10  1.7  7  .2  '  .4  15  1.0  7Q!       98.1  R06    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    WILLIAM    WOOOS    COLLFGF 

WILLIAM    WOOOS    COLLEGE  11  1.3  1  .4  2.7  16  1.0  R14       98.1  R50    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATF  11  1.3  3  .4  7  .■>  1ft  1.0  514       08.1  850    100.0 

STATE    OF    MrNTANA 

PARENT     INSTITLTION:    CARROLL    CCLLCGE 

CARROLL    COILFC.e  6  .6  5  .5  6  .6  17  1.R  027       08.2  044    100.0 

•TOTAL    UNOERGRAOIIATE  6  .6  5  .5  6  .6  17  l.P  027       9R.2  044    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    GREAT    FALIS 

COLLEGE    CF    GRFAT    FALLS  1ft  2.3  15  2.1  8  1.1  9  |. 

•TOTAL    UNOEPGRADUATF  16  7.1  15  7.1  8  1.1  9  1. 

PARFNT     INSTITLTION:    DAWSCN    COLLEGE 

OAWSON    COLLEGE  19  6.3  1  .3  20  6.7  7R0       93.3  300    100. 0 

•  TOTAL    IINOFPCRAPUATF  19  6.3  1  .7  70  6.7  2R0       93.3  300    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     FASTEPN    MONTANA    COLLEGE 

EASTFRN    KOMANA    COLLEGF  112  3.3  2  .1 

•TOTAL    UNOEPGRADUATF  112  3.3  7  .1 

PARENT     INSTITLTION:    FLATHEAD    VLY    CMTY    COLLFGF 

FLATHFAP    VLY    CMTY    COLLFGF  9  1.6  2  .3  2  .3  13  7.7  564       97.7  577    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  9  1.6  2  . ?  2.3  13  7.3  564       97.7  577    100.0 


6.8 

661 

93.2 

709     100.0 

6.R 

661 

93.2 

709    100.0 

.  3 

173 

3.7 

7  ,745 

96.3 

3,368    100.0 

.3 

123 

3.  7 

3,245 

96.3 

',368    100.0 

HEW    RACIAL     ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    from     in  st  j  TUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    PALI     1<>70 
PART    1:    UNOFRGRAOUATF     INSTITUTIONS     (FHLL-TIMF    STUDENTS) 


STATE  OF  MONTANA 


AMCRIC  an 
INBIAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:    MILES    COMMuNMY    COILFGF 

MILES    COMMUNITY    COLLcGC  jo  3.4 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  10         3.4 


2.0 
2.0 


16 
16 


277 

277 


94.5 
94.5 


293    100.0 
2  93    100.  0 


PARENT     INSTITLTION:    NORTHFR K    MONTANA    COLLEGE 

NORTHERN    MONTANA    COLLEGE  6«  5.4 

•TCTAL    UNPFRGEAPUATE  68  5.4 


.3 
.3 


.1 
.  1 


It  18''       93.8 
1  tlRT       93.8 


1,2  65    100.0 
1  ,265    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    ROCKY    MOUNTAIN    COLLcGF 

ROCKY     MOUNTAIN    COLLEGE  9  1.6  10  3.4 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  9  1.6  19  1.4 


51  0 
518 


°4. 0 
94.0 


551     100.0 
551     100.0 


PARENT    INSTITLTION:    WESTERN    MONTANA    COLLEGE 

WESTERN    MONTANA    COLLEGE  7  .7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  7  .7 


5 

.5 

1 

.  1 

20 

2.0 

33 

5 

.5 

1 

.  I 

20 

2.0 

33 

"344 
944 


96.6 
96.6 


977    100.0 
977    100.0 


STATE    OF    NFpp4SK 


PARENT     INSTITUTION:     RELLEVUE    COLIEGF 

BFLLCVUE    COLLEGE  3  1.2  18  7.2 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3  1.2  18  7.2 


2.8 
2.  8 


29 
29 


11.6 
)1.6 


221 
221 


2  50    100.0 
2  50    100.0 


PARENT    INSTITUTION:     CENTRAL    NEBRASKA    TECH    COL 

CENTRAL    NEBRASKA    TECH    COL  2  .3 

•  TOTAL    UNPERGRACUATE  2  .3 


10 

1.3 

759 

98.7 

769    100.0 

'0 

1.3 

759 

98.7 

769    100.0 

PARENT     IMSTITLTION:    CHADRON    STATE    COLLEGE 

CHADRON    STATE    COLLEGE  9  .5  13 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  9  .5  13 


18 
IP 


63 
63 


3.3 

3.  3 


1,854       96.7 
',854       96.7 


1,917    100.0 
1,917    100.0 


PARENT    INSTITUTION:     EOLLFCE    OF    SAINT    MARY 

COLLEGE    OF     SAINT    MARY  11  2.9 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  11  2.9 


1.0 

15 

3.  9 

3  70 

96.1 

385    100. 0 

1.0 

15 

3.9 

3  70 

96.1 

385    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CONCORDIA     TCHRS    COILFGE 

CONCORDIA    TCHRS    COLLEGE  1.1  11 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  1  .1  11 


13 

13 


1,519 

1  ,519 


99  .2 
99.2 


1,537  100.0 
1  ,532  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CR E I GHTON    UN  IV ERS ITY 

CR5IGHT0N    UNIVERSITY  3  .1  72 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .1  72 


1.1 

32 

1.3 

135 

1.1 

32 

1.3 

135 

2,3  89 
2,389 


94.7 
94.7 


2,524    100.0 
2,524    tOO.O 


PARENT     INSTITLTION:    DANA    COLLEGE 

OANA    COL  I  ECE  2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2 


1.1 

1  .1 


12 

1  .5 

789 

98.5 

801     100.0 

12 

1  .5 

789 

98.5 

801     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     POANE    COI  I  EGE 

PnANE    COLLFGE  I  .1  38  5.4 

•  TOTAL    UNDFRCRACUATE  1  .1  38  5.4 


1.0 

1.0 


.9 

52 

7.  4 

650 

92.6 

70?    100.0 

.9 

52 

7.4 

650 

92.6 

702    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    FAIRBURY    JUNIOR    COLLECE 

FAIRRUPY    JUNIOR    COILFGE  1  .2  17  3.8 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .?  ]7  3.R 


1.4 
1.4 


25 

75 


419 

4'9 


94.4 
94.4 


444    100.0 
444    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HASTINGS    COLLFGE 

HASTINGS    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDFPCO  ACUATE 


10 
10 


1.2 

1.2 


18 

2.  2 

812 

97.8 

830    100.0 

18 

2.2 

812 

97.8 

8  30    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KEARNEY    STATE    COLIEGF 

KEARNEY    STATE    COLLEGE  1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


.1 
.1 


1  1 
11 


5,759       99.6 
5,759       99.6 


5,780    100.0 
5,780    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MCCOOK    COLLEGE 

MCCOOK    COLLEGE  1  .3  13  3.7 

•  TOTAL    UNPERGRACUATE  1  .3  13  3.7 


16 

4.  6 

334 

95.4 

350    100.0 

16 

4.6 

334 

95.4 

350    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    MIDLAND    LUTHERAN    COLLFGE 

MIDLAND    LUTEFRAN    COLLEGE  1  .1  21  2.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  21  2 .6 


23 

2  .9 

781 

97.1 

804    100.0 

23 

2.  0 

781 

97.1 

804    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NEBR    WESLEYAN    UNIVFRSITY 

NEBR    WESLEYAN    UNIVCRS1TY  4  .3  31  2.7 

•TOTAL    UN^FPCRADUATE  4  .3  31  ?. 7 


.2 
.  2 


.3 
.3 


3.5 

1,116 

96.5 

1  ,156    1  00.  0 

3.5 

1,116 

96.5 

1,156    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NFBRASKA    WFST<=RN    COLLEGE 

NEBRASKA    WESTERN    COLLEGE  1  .1 

•  TOTAL    IINPFRGRADIIATE  I  .1 


1.0 
1.0 


9.0 

651 

91.0 

715    100.0 

9.  0 

651 

91  .0 

715    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NORTH    PLATTE    COLLEGE 

NORTH    PLATTE    COLLFGE 
•  TOTAL    UNCFCGRADUATE 


2.1 
2.1 


.3 
.  3 


2.7 

2.7 


17 
17 


5.1 

5.1 


315 
315 


332    100.0 
332    100.0 


STATE  OF  NEBRASKA 


HrH    RAC.AL    ANn    FTHN.C    FNROILMENT    TATA    FROM     INST  ITtIT  IONS    OF    HIGHER    FOUC»T!!M       FALL     ,970 
"APT     II    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FOIL-TIHE    STUOENTSI 


amfrican       r       N<=r;°n  %     opifntai 

I  NO  I  AN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:     NORTHEASTERN    NFRR    COLLEGE 

NORTHFASTFPN    NEB"    CULFGF  3  .6 

•  TOTAL    UNPEPGPADUATF  3  6  6  l"?  .  ■>  U  2 ' ?  *Q*       <,7>8  5  OS    100.0 

'■'  I  .?  1  .?  u  ?.2  <,,-       ,,,„ 


?  49*       97.8  SOS    100.0 


_NORTHFASTFPN    NER°_CnLLFGF                     3             .6  ft  1>?                                  -? 

•  6  A  \ ,  " 

RARENT     INSTITUTION:     PERU    STATF    COLLEGE 

PERU    STATE    COLIFGF  31  3    ?                     E 

•TOTAL    I1NPERGRACUATF  ,,  3"                     ,             "'                                                            3*            3.7                     9?9       96.3                       96s    l  00. 0 


■5  36  *.7  929       96.3 


1.2  2  .4 

1  .?  '  .4 


10 

2.8 

10 

2.8 

.2 

12"? 

2.3 

20 

.4 

37 

.2 

163 

1.1 

12 

.1 

36 

.? 

311 

1.5 

32 

.1 

73 

965    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PLATTE    JUNIOR    COILFGF 

PLATTE    JUNICR    COLLEGE 
•TOTAL     UNPFRGRAOHATF  '  ''  '  ■*  •  *  527       99. 4  S30    100.0 


527      99.4  530    100.0 


10 

2.8 

343 

97.? 

353 

100.  0 

10 

2.8 

343 

97.? 

353 

tno.o 

195 

3.  5 

5 

301 

96.5 

5 

,4  96 

100.0 

236 

1.6 

14 

944 

95  .4 

15 

,150 

loo. n 

451 

2.1 

20 

93] 

97.9 

21 

,382 

100.0 

l  .1 
l.i 

24 
24 

3.0 
3.0 

77? 
772 

97.0 
97.0 

796    100.0 
796    100.0 

.2 
.2 

22 

22 

.9 
.9 

2,559 
2,559 

99.1 
99.1 

2.581    100. 0 
2,581    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    NEBRASKA    CEN    OFFICE 
II    NFRRASKA    C    MED    AT    OMAHA 
U    NEBRASKA     C     Mfn     AT     OMAHA 
U    OF    NEBRASKA    AT    OMAHA  10 

U    OF    NFPRASKA    MAIN    CAMPUS  25 

•  TOTAL     UNPCPGRADUATE  35 

PARENT     INSTITUTION:     UNKN    COLLEGF 

UNION    COLLEGE  10  1     3  5  6 

•  TOTAL    UNOEPCRArUATE  ]n  x*  -,  \  "£ 

PARENT     INSTITUTION:    WAYNE    STATF    COLLEGE 

HAYN"7     STATF    COLLEGF  7  .3  o  .3  6 

•  TOTAL    UNTFRCRACUATE  7  .  3  5  .  '  6 

PAPFNT     INSTITLTION:    YORK    COLLEGE 

YORK    CCLLEGE  I  .3  13  4.4  1  .3  I 

•  TOTAL    HNr  =  RC.RAOUATE  1  .3  13  4.4  1  .3  1 


STATE    OF    NFVATA 

PARENT    INSTITLTION:    SIFRRA  NEVADA    COLLEGF 

SIERRA    NEVACA    COLLEGE  40  100.0  40    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  40  100.0  40    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    U    OF    NEVADA    SYSTFM    OFFICE 

ELKO    COMMUNITY    COLLEGF  25       13.7  1             .*                     6          3.^                     2          1.1                     34          18.7                     148  81.3  18?    100.0 

U    OF    NC"APA    AT    LAS    VEGAS  63          1.6  120         3.1                  44          1.1                   75          1.9                  302            7.R               3,570  92.2  3,872    100.0 

U    OF    NFVAOA    AT    RFNO  51             .9  47             .P                     3             .1                   18            .3                  119            2.1                5,644  97.9  5,763    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  139          1.4  168          1.7                  53             .s                  9S          1.0                  4S5            4.6               9,362  95.4  9,817    100.0 


16 

5.4 

?80 

94.6 

296    100. 0 

16 

S.  4 

?80 

94.6 

?96    100.0 

HFW    RACIAL    AN9    ETHNIC    FNOniLW^NT    OATA    con"    INSTITUTIONS    OF    H1GHFP     FOUCATION,     FALL     1970 
PART     1:     UNPFRGRAOUATF     INST  ITUTION'S    (FULL-TIME     STUOENITSI 


STATE    ,|F    f.py     HAMPSHIRE 

AMERICAN 

I \ni an 

PAPFNT     INSTITLTIPN:     AL»A    WHITF    CTLLcr.r 
Al  «A    WHITT    rni  ET.F 

«TCTAL     IINrfPCRArUATC 


T       OP  I^NTAt 


SPANI SH 
SUPMAf F 


1.1 
1.  1 


1.1 

1  .1 


2.2 
7.7 


10    100.0 
90    100.0 


PARENT     INSTITLTIPN:    BELKNAP    CrLLc0E 
RELKNAP    CPLIEOF 

•  TOTAL    UNnERp.RAOUATE 

PARFNT     INSTITUTION:     CANAAN    COIIECe 
CANAAN    CPl  LCCC 

•  TPTAL    H'jnFCCRAruATF 

PARFNT     INSTJHTION:    COLRY    JR    CTLLEGF    WOMFN 
COL*Y    JP    CCLLFC*    WC«CN 

•  TOTAL    UNOFRGRAPUATe 


2.2 

7.7 


1  .4 
1.4 


14 

2.0 

476 

<»7.1 

4  90    100.0 

1* 

2." 

476 

97.1 

400    100.0 

2.  7 
2.7 


07.1 
07.1 


74    100.0 
74    100.0 


5 

.R 

604 

00. 2 

6  00    100.0 

5 

.  9 

604 

00.2 

609    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:     OAPTvnilTH    COLLEGE 

OARTuqiith    rPLLFOE  24  .  7  208 

•  TPTAL    UNPFPGR  ACU  ATE  24  .7  2C 


261 
261 


2,005       02.0 
2,905       97.0 


1,256    100.0 
3,256    100. 0 


PARFNT     INSTITLTIPN:    epanCONIA    COLLEGE 

FPANC.oNIA    COLLFGE  1  .4 

•  TOTAL    UNnrPGRA^IJATP  1  .4 


1.  1 

1  .1 


'.1 
2.1 


7  74       96.1 
7T4       96.1 


285     100.0 
285    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     ERANKHN    PIEPCC    COLLEGE 

ERANKLIN    PIERCF    COIIEGF  11  1.3 

•TOTAL     UNOFRCRAnU»TC  11  1.1 


14 
14 


990 
990 


1  ,004    100.0 
1,004    100.0 


PARENT     INSTITLTIPN:    Mn'JNT    SAINT    VARY    COLLFGF 

PRINT    SAlrT    *ARY    C0L1  FGC 
•  TT'SL     UNPFPGPA1UATF 


755 
255 


257    100.0 
257    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     NATHANIFL     HAWTHPPNF    C 

NATHANIEL    HAWTHOPNC    C  31  3.8 

•  TOTAL    UNrrpCR  AHJUF  31  3.  R 


1.  1 
1.1 


40 

40 


779 

95.1 

819    100.0 

7  79 

95.1 

819    100.0 

PARFNT     INSTITLTIPN:    Hr- 4    ENC, 
NFW    FNC.    AERONAUTICAL     INST 
•  TOTAL    UNrFP''.RAnUATc 


;«0*AUT!CAL     INST 
6  1.6 

6  1  .6 


10 
10 


2.7 

2.7 


365 
365 


375    100.0 
375    100.0 


PARENT     I^TITUT  ION:     N'FW    FNGLAN'C    COLLEGE 

•  r  V    cNGLAN'0    COI  LEGE  1  .1 

•  TCTAL    UNPFPGC  ACHATE  J  .1 


12 
12 


1.2 
1.  7 


2.5 

1,011 

97.5 

1  ,037    100.0 

7.5 

1,011 

97.5 

1,037    100.0 

PARENT     INSTITUTION       NH    COLLcC.F    ACCT    COMMFPCE 

NH    roLLFGF     ACCT     CPMWEDCF  4  .4  30  7.0 

•TOTAL    UNPFPGRAPUATE  4  .4  30  2.o 


.1 

.1 


38 
38 


1,005       96.4 
1,005       96.4 


1 ,043    100.0 
1  ,043    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     NH    TECHNICAL     INST    CONCOPO 

MM    TECHNICAL     INST    CPNCoon  1  .2 

•  TOTAL    UN'PFPCPAOU  ATF  1  .7 


413 
4f> 


414    100.0 
414    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:    NH    VOC    TECH    C    MANCHFSTFR 

NH    V"C    TECH    r    M4nCHF<:TFd 
•TOTAL     UNC'PGPAOUATC 


245    100.0 
245    1  00.0 


245    100.0 
245    100.0 


PAPFNT     INSlITlTinN:     NH    VOC    TFCH    C     NASHUA 

NH    VOC    TFCH    C    NASHUA 
•TPTAL     UNOFRGRACUATF 


81     100.0 
01     100.0 


81     100.0 
81     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NH    VOC    T<=CH    C    PPOTSWPUTH 

NH    V"C    TFCH    C    PCPTSUP1JTH 
•  TOTAL    UNPFPGRAOUATE 


1»1     100.0 
181     100.0 


181     100.0 
181     100.0 


PAPFNT    INSTITLTIPN:    NPTRF    OAWE    CCLLFOc 

NOTRE     TAHT    COLLEGE 
•TPTAL    urrFRGPACUATF 


358 
358 


90.7 
90.7 


3  59    100.0 
359    100.0 


PARENT      INST  1TUTI0N:     PIVIER     C01LFGF 

PI VIFR    CCl I EGE 
•  TOTAL     UNPFRC-PAOUATP 


.  2 
.2 


457 
452 


90.R 

99.  a 


453    100.0 
453    100.0 


PARENT     INSTITLTIPN:    SAINT     ANSFL»S    CCl  I  FOE 

SAINT    A'  SFL"S    COLLFGF 
•  TOTAL    UNPF'  CMOU  ATE 


1.3RT       09.4 
1  ,387       00.4 


1,395    100.0 
1,305    100.0 


PAPFNT  INSTITUTION:     U    Or    NH    SYSTEM    PEEICE 

U    NH  PLYXI'LIH    ST    COLLEGE 

U    PE  NFH     HAMPSHIRE 

U    PF  NH    "FENF    ST    C.PLLrC,E 

•  TPTAL  'INrFFC.PADUA  TF 


.3 

.7 


.  4 

!  0 

.5 

7,01  7 

0O.5 

2,077    100.0 

.6 

12? 

1  .*- 

7.40IS 

98.4 

7,619    100.0 

.1 

7 

.4 

1  ,078 

90.6 

1.0A5    100.0 

.5 

140 

1  .' 

1 1 ,401 

98.  a 

11,631     100.0 

PAPFNT    INSTI 11TI0N :    WHITE    PINFS    CCLlcGF 

WHITE    PINFS    COLLFGF 
•TOTAL     UVPFEGPAPUATE 


1  1.1 

1  1.1 


1  .  1 
1.  1 


08.  9 
98.9 


92    100.0 
92    100.0 


V*U    PACIAL    ANO    ETHNIC     fNBntLMFNT    OA  TA    FPOV    I  NST  I  Tin  I  PNS     OF    HIGHER    FCKJCATIOM,     FALL     1970 
PAPT     ':     UNTPGP  ADUATF     INSTITUTIONS    (rini-TIMF     STIIOFNTS) 


STATE     OF     Mf  V      .11  «<,"=  Y 


IM'H  N 


%       SPAM  SH 

SUP- A«E 


pacfmt     INSTITUTION:    aiphonsiis   condor 
ALPMONSUS    mil  FGP  2         1.3 

•  TOTAL    IINOFPGPADUATF  7  1  . 3 


.7 
.  7 


2.  7 
7.7 


'46       97.1 

'.46       97.1 


ISO    100.0 
ISO    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     ASSU"PTION    C    FOP     SISTERS 

ASSUMPTION    f    FOP    SISTERS 
♦  TOTAL    UNOf  ROOAOIiAT17 


71     '00.0 

7R  mo.o 


?R    100.0 

?r  no.o 


PArrta    institution:    atljntic   cmty  college 

ATLANTIC    r  "iv  cnLLFGF  121 

♦  TOTAL     IINOFPCPAOUATF  !?1 


1? 
1? 


117 

10.6 

1  .161 

89.4 

1  17 

10. IS 

1,IM 

pn  .4 

1  ,2  98    100.0 
1,2911    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     Rfro.FN    COMMUNITY    COLLEGE 

RFRO.FN    CCt"»UNTTY    COLLEGE 
•  TOTAL    'INPf  Pr-RAOUATr 


.  2 
.7 


1  ,117       99.?. 
1,117       99.2 


1,127    100.0 
1  ,127    100.0 


PAPFNT   INSTITUTION:   PFTH  "COPASH  GOVOHA 

RFTH  XFTCASH  GOVOHA 
•  TOTAL  l'MOrPCRAOUAT'= 


.7 
.  7 


99.^ 
99.1 


?91     100.0 
291    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     PL 00"E I  EL 0    C OL L F OF 

«LOl>"EIELO    CCI  LFG^ 
♦  TOTAL    IINOFPCP  AOUATc 


1  OR 
1  OR 


1  19 

10.  7 

9RR 

A9.1 

1 ,1 07    100.0 

1  19 

10.7 

9RR 

19. 1 

1,107    190.0 

PARENT     INSTITUTION:    PROOKOALF    CMTY    COLLFGC 

RROOKnALF    CTY    COUFGF  17  ,R  140  6.6 

•  TOTAL     UNOFPGPAOUATF  17  .a  149  6.6 


12 

1? 


176 
176 


R.l 

R.  1 


1,914       91.7 
1,914       91.7 


7,  I  10    100.0 
2,110    100.0 


PAPFNT     I^TITUTION:     BURLINGTON    rnjNTY    COLLFGc 

BURLINGTON    COUNTY    COILFOF  86  7.0 

♦TOTAL     UNr^PCo  ATUATF  P6  7.0 


20 
20 


1  IS 

9.  4 

'  ,1  09 

90.6 

I  ,224    100.0 

1 IS 

9.4 

1  ,109 

90.6 

1,224    100. e 

PAPFNT     INSTITUTION:    CALOwcll    CO|.LFO.C 

CALDWEIl     rOILtrGc    WfVPN 
♦  TOTAL    UNDrPGRAOIIATF 


19 
1° 


l  .•> 
3.3 


547        94.1 
547        94.1 


5T6     100.0 
5  76    1  00.0 


PAPFNT    INSTITLTION:    n»r'N    COtlATY    ooli  fgf 

TAIOFN    COUNTY    COLIFOF  752       ?0.0 

♦  TOTAL    IINOEEGR  AOUATE  757       70.0 


95* 


2,  R13 

74.  7 

1,768    100.0 

2  ,  R  1  1 

74.7 

i,76R    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     COLLEGE    °F    SNT     FL17AP,FTH 

COLI   FGF     OF      SNT     ELI'ArtETH 
♦  TOTAL     UMOFRCRAOUAT^ 


5.5 

5.  5 


7.  4 
2. A 


R.O 
R.O 


624       92.0 
624       97.0 


67R    I  00.0 
67R    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    County    C'1llE0,':    OF     xoppis 
COUNTY    COLIFOF    fF    morris  10  .s 

♦  TOTAL     UNOFFGPAOUATF  10  .5 


7.  7 


!  .4 
1.4 


l.PRR       95.4 
1  ,9RR        9<;.  4 


7.0R4    100.0 
7,084    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CH  m  n  f  R  (.  A  !■  o    COUNTY    COLI  FGF 

C'lMRFRl  AM      COUNTY    C'llLrGF  104        II. 1 

♦  TOTAL     UNOFpr  1  ATI!  ATF  1  G4         11.3 


7.7 

179 

14.0 

790 

86.0 

919    100.0 

7.7 

1  79 

14.0 

799 

86  .0 

919    100.0 

PAPF""T     INST1TITION:    0"N    FU'SCO    COLLEGE 

CON    Pnsc  C    CFLI  FGF 
♦TOTAL     UNOFPGRAOUATC 


1? 

10.6 

101 

89.4 

111    100.0 

1? 

10.  6 

101 

89.4 

1  I  1    100.0 

OJBFM     INSTITUTION:     rRFW    UNIVERSITY 

OREW    UNIVERSITY 
♦TOTAL     UNPFPGP  ACUATt 


12 
32 


7.6 

7.6 


1.  9 

1  ,1  61 

96.1 

1,208    100.0 

3.9 

1,161 

96.1 

1,708    100. C 

PARENT     INSTITLTION:    ENGIFwOOO)    CLIFFS    COLLEGE 

ENGLcWO0C    01  IFFS    COLLFGF  11  ?.'! 

♦TOTAL     UNOERGPAOUATF  1)  7.6 


413       95.2 
418       95.2 


419    100.0 
419    100.0 


PARENT      INSTtTtJT  I^N:      ESSFY     COUNTY     COILEGF 

CSSFX    COUNTY    roLirC  19  .6  I.RSR       61. 8  17 

♦  TOTAL     IJN"Ff  CO  l-OUATF  \n  .*.  1,R'8        Sl.R  17 


7.0 
7.0 


It  964 
1  ,964 


1.4R9        41.1 
1.4R9        41.1 


1,453     100. 0 
1,451     100.0 


PARF'.T      INSTITLTION:     EA|R|FIOH     DOKSN    U     CEN     CFC 

FAR|  GH    OCKSN    "AOISO'I    CAM 

FAPLC.H     OCKSN     TFANFO*     CA» 

FA»LSH     OCKSN     II     EOW     'J^S     C 

FARLGH     OCKSN     U     MA|M     C«"  1  .1 

♦  TOTAL    IWFCGRAOUATF  1 


.  7 

.1 

2.1 


.  7 

I  .9 


.  ? 

1  ,701 

99. R 

1,705     100. 0 

.  Q 

1,S0' 

99.7 

1,516    100.0 

4.0 

160 

96.0 

17-;    100.0 

!  .1 

1   ,760 

98.9 

1,779    100.0 

.9 

7,178 

9°.  1 

7,195    1  00.0 

PARENT     INSTITLTION:    F  =  l|fHN    COLLEGE 

Fcl  IC  IAN    COlLrGc 
♦TCTAL     UNOCPGOA^UATE 


7.0 
7.0 


14' 
141 


96.6 
96.6 


151    100.0 
151     100.0 


PAPFNT      INSTITUTION:     GEORGIAN     COURT     COLLFGE 

GF'IUGIAN    cnLPT    COl  I  EGF  17  7.6 

•  TOTAI      Ufl^FUGOAnijATF  17  7.6 


4.7 

619 

95.8 

646    100.0 

4.  2 

619 

95.8 

646    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    r.iASSPCPO    state    colicc,f 

GIASSTOPP     STATE     roiLcGF  5  .1  101  7.0 

•  TOTAL     U'OFPC.RAOIIATF  s  .1  301  7.0 


1.96S       91.7 
1,965        91.7 


4,171     100.0 
4,121     100.0 


STATE    OF    NEW    JftS^Y 


l  ?* 

12.  6 

377 

37.5 

997    100.0 

1?5 

1  2.6 

87? 

87.5 

997    100.0 

22 

1  .0 

361 

'6.4 

1  ,  83  6 

83.6 

7,197    100.0 

7? 

1.0 

1M 

16.4 

1.836 

83.6 

2,197    100.0 

3.  0 

7,465 

97.0 

2,542    100.0 

3.0 

',46') 

97.0 

2,542    100.0 

HEW    RACIAL    AND    FTHNIC    ENROLLMENT    DATA    «n»    INSTITUTION";    OF    HIOHF°     FDUOSTir>N,     FALL     1970 
PART    11    UNCERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FULl-TIMF     STUDENTS) 

AWFRICAN          *          NEGRO  T       ORIENTAL          *        SPANISH            t          MINORITY            T                OTHFR 

INnMN  SURNAME 

PARFNT     INSTITUTION:     GLOIICFSTFR    COUNTY    COLLEGE 

GLHUfFSTFR    COUNTY    COLLr<"c  121       ]?.l 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  121        t7.1 

PARENr     INSTITUTION:     jeosFY    CITY    STATE    COLLEGE 

JERSEY    CITY    STATE    COILEGE  '38          8.3                  U             .3                195          4.8                  544          13.3                7, 537       86.7                  4,081     100. 0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  118          8.3                  \\             .3                1Q5          4.8                  544          1  3 .  3                3,537       Rft.7                  4,081     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     LUTHFR    COLLEGE 

LUTHER    COLLEGE  6         6.0                     1           '.0                                                               7            7.0                       oi       91.0                       100    100.0 

•  TOTAL    UNOERGRsnUTF  6          6.0                     I           1.0                                                               7             7.0                        93       93.0                        100    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MERCEE    CO    CMTY    COLLFGE 

MFRCFR    CO    CMTY    COLLEGE  333       15.7                     6             .3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  m       15.2                     6             . * 

PARFNT     INSTITUTION:     MIDDLESEX    COUNTY    COLLEGE 

MIDDLESEX    COUNTY    CCTLLEG?                        2             .1  51          2.0                     5             .2 

♦TOTAL    UNDEPGR  AOIJATF                                         2.1  51          2.0                     5             .2 

PARENT     INSTITUTION:    MONTCLAIR     STATE    COLLEGE 

M0NTCLA1R    STATE    COLLEGE  320          5.8 

•TOTAL    UNPFPGRADUATE  320          5.8 

PARENT     INSTITUTION:    NEWARK    COLLEGF    OF    FNC,R 

NEWARK    CCLLFGE    OF    FNGR  6^          2.2                  46          1.5                  "          2.8                  200            6.5                7,871       93.5                  3,071     100.0 

•TOTAL    UNDER  GR  ADUATE  67          2.2                  46          1.5                  P 7          7.P                  700             6.5                7,571        93.5                  3,071     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NEWARK    STATE    CCLLEGE 

NEWARK    STATE    COLLEGE                                   4             .1  244          5.5                  14             .3                  2?             .5 

•  TOTAL    UNOEPGRACUATE                                         4             .1  244          5.5                  14            .3                  27             .5 

PARENT     INSTITUTION:    NTHFSTN    COL    BI8LE     INST 

NTHFSTN    COL    BIBLE     INST  5          2.4                     6          2.4                     7          3.3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  5          2.4                     5          2.4                     ""          3.1 

PARENT     INSTITUTION:    OCEAN    COUNTY    COLLFGE 

OCEAN    COUNTY    COLLFGE                                   7             .8  34          3.8                     5             .6                     7             .»                     53             5. 9                     845       94.1                        89R    100.0 

•  TOTAL    UNOEPCRACUATE                                         7             .8  34          '.8                     5            .ft                     7             .8                     53             5."                     84*       94.1                         398    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PATERSON    STATE    COLLEGE 

PATEPSOM    STATE    COLLEGE  229          4.2 

•TOTAL    UNrEPGR AOUATE  229          4.7 

PARENT     INSTITUTION:    PRINCETON    UNIVERSITY 

PRINCETON    UNIVERSITY                                   6             .7  220         6.1                   37          1.0                  16             .4                  27o            7.7               3,340       o?.l                  3,619    100.0 


6.6 

5,157 

93  .4 

5,518    100.0 

6.6 

5,15? 

93.4 

5,518    100.0 

784 

6.4 

4,134 

93.6 

4,418    100.0 

284 

6.4 

4,134 

93.6 

4,418     100.0 

o.l 

193 

91  .9 

210    100.0 

».l 

1°3 

91.9 

210    100.0 

13 

.2 

242 

4.4 

5,764 

95.6 

5,506 

100.0 

13 

.  2 

74? 

4.4 

5,764 

95.6 

5,506 

100.0 

.0 

16 

.  4 

?7Q 

7.7 

3,340 

92.3 

.0 

16 

.4 

270 

7.7 

3,340 

92.3 

.1                      118 

3.2 

3,518 

96.8 

3,636    100.0 

.1                      118 

3.2 

3  ,513 

96.3 

3,636    100.0 

•  TCTAL    UNOEPCRACUATE                                         ft            .7  720          6.1                   37          1.0                  16             .4                  270            7.7                3,340       92.3                  3,619    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    RIOER    COLLFGc 

RIDER    COLLECE                                                       5.1  94          2.(-                  14            .4                     ' 

•TOTAL    UNDERGRADUATE                                         5             .1  04          2.6                  14             .4                     ' 

PARENT     INSTITUTION:     RUTGERS    THE    ST    u    CFN    OFF 

PUTGERS    L    CAMOEN    CAMPUS                           3             .2  166       10.2                     5             .3                  26          1.5                  loo          12.3                1,421        87.7                  1,670    100.0 

RUTGERS    U    NEW    BRUNSWICK                        13             .1  6«0          7.2                  Rl             .o                  75            .8                  849            0.0               8,596       91.0                  9,445    100.0 

RUTGERS    U    NFWARK    CAMPUS                           3            .1  263       11.8                  2'          1.0                  67          2.1                  340          15.?                1,801        84.8                  7,731    100.0 

•  TOTAL    UNDEPGRADUATF                                      19             .J           1,109          8.7  108            .8               15?.          1.1             1,388          10.4            11,903       8°.  6                l'>,?06    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    PETERS    COLLEGE 

SAINT    PETEPS    COLLEGF                                 14             .6  116          4.7                     1             .1                  68          7.3                  201              8.1                2,271       91 .o                  2,472    100.0 

•TOTAL    UNDEPGRAOUATF                                      14             .6  116         4.7                     3             .1                   68          2.8                  20!             8.1                ?,271       91.9                  2,472    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SALESIAN    COLLEGE 

SALFS1AN    COLLEGE  16       «.  0                     16          3O.0                        28       61.0                           41     100.0 

•  TOTAU    UNDERGRADUATE  16       70. 0                     16          ''9.0                        75       61.0                           41     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    SrTCN    HALL    UMVFRSITY 

SFTON    HALL    U    PATERSON  7.6                                                            ?             .6                        4             1.7                     330       98.8                        334    100.0 

SETON    HAUL     UNIVERSITY                                4             .1  715          5.7                   14             .'                  62          1.3                   235            6.°               3,336       93.)                   4,121     100.0 

•  TOTAL    UNOF  RGRADUATF                                         4            .1  217         4.o                  14             .3                  54          1.2                  780             6.6               4,166       93.5                  4,466    100.0 

PARENT    INSTITLTICN:    S0«EOSET    COUNTY    O.PLLFCE 

SOMERSFT    COUNTY    COLLEGE  11           4.R                                                                  3              .5 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  31          4.8                                                            3             .6 

PAPENT     INSTITUTION:     STFVFNS    INST    TECHNOLOGY 

STEVFNS    It  ST    TECHNC1CGY  15          1.1                   73          7.0                  16          1.1                      69            4.7                1,341       96.8                  1,400    100.0 

•  TOTAL    UNDER  GP  ACHATE  16          1.1                   73          7.0                  16          1.1                     60            4.7                1,341       95.8                  1,400    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     TOM8P0CK    COLLEGE 

TOMBROCK    COLLEGE  6?       14.9                                                         H           ?.6                     71          17.6                     343       3?. 6                        416    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  ft?       14.9                                                          11           7.6                     73          17.6                     343       37.5                        416    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    TRFNThn    STATE    cnLLEC,F 

TRENTON    STATE    COLLEGE  700          4.1                   1?             .7                  76             .5                  7 1 fl            4.0               4,610       05. 1                   4,857    100.0 

•  TOTaL     UNDERGRADUATE  200         4.1                   1?             .7                  26            .5                  710            4.0               4.6IO       06.1                   4,857    100.0 
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608 

94.7 

64?    100.0 

5.3 

608 

94.7 

642    100.0 
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HFW    PACIAL    ANP    F  THfl  [  C    FNROUMFNT    nATA    TOO"     INSTITUTIONS    PF    HIGHFP     EnuCATION,    FAll      1970 
PART     1:    UNOfRGPAPUATE     IN^T  I  TUT!  PNS    (FUII-TIMF    SUIOFNTS) 

AMFR  ICAN  1  NFGPO 

I  NO  I  A  N 

PARFNT      INSTITUTION:     UN  KIN    CO     TFfHNICAl       INST 

UNION    TP    TFCHNICAl     INST  '0 

♦TPTAL    UNPrnr.PAnuATF  10 

papfnt    INSTITLTlONi    UNirN    CCLLFGE 

UNION    CCLIEGF  77  5.7  S  .4  IP  1.1  'no  7.4  1,250       »2  .6  1,350    100.0 

1  ,150    100.0 


PP IFNTAl 

J, 

SPAM  I  Sll 
SURNAME 

* 

minori tv 

'  n 

7.  A 

40 

10 

7.4 

40 

0.5 

1R0 

°0.5 

420    100.0 

9.5 

180 

90.  s 

420    100.0 

!.  1 

'no 

7.4 

1  ,'50 

°7.6 

1.3 

100 

7.4 

1  ,250 

92.6 

70.6 

?7 

79.4 

34    100.0 

70.6 

?7 

7<).« 

14    100.0 

HP IFNTAL 

T 

SPANISH 
SUPNAMF 

% 

MINORITY 

T 

OTHFP 

t 

TPTAL                  X 

28 

7.  1 

52 

13.5 

331 

R6.5 

185    100.0 

?" 

7.3 

s? 

13.5 

133 

56.  5 

188    100.0 

♦  TPTAI      (INPFPC.OAPUATF  77  S.7 

PAPFNT     INSTITLTION:     VILLA    WAISH    rPlLcGF 

VILLA    WALSH    COLLFGD  5       14.7  7  5.9 

♦  TOTAL    UNPFPCPaniATr  S        14.7  7  S.9 

PARFNT     INSTITUTION:    WFSTM|NST5R    CLAIR    COLLEGE 

MFSTMINSTFR    riAIP    COLLFGF  12         3.4  4         1.1  4         1.1  ?0  S.7  m       04.-,  ,51     100. 0 

♦  TOTAL    UMrcpr.i/AOUATF  1?  J. 4  4  I.]  4  |,]  ?0  * .  7  111       94.3  1S1     100.0 

STATF    OF    NFM    MEXICO 

AMCRICAM  %  NEGRO  % 

INOIAN 

PARFNT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    ARTFSIA 

COLLEGF    CF    ARTFSIA  24  6.2 

♦TOTAL    UNPEPGRAOUATE  24  6.2 

PAPFNT     INSTITLTION:    GOLLFGr    OF    SANTA    Ff 

COLLFGF    OF    SANTA    Ft  10  1.1  12  1.3 

♦  TOTAL    UNOEPGPADDATF  10  1.1  12  1.3 

PARFNT     INST  ITL'T  ICN:     fjstFRN    NM    CFNTPAL    PCF 

EASTFPN    KM     Li    R0SWC1I     Gam  77  7.7  19  ]  ,o  4  .4  710       20.  8 

♦  TOTAL     l|NnFpc,PAOU«Tr  27  2.7  19  1.9  4  .4  210       20.  8 

PARFNT    INSTITLTION:    fastfrn   am  11    cfntral    fff 
FASTFRN    MM    I)    CLPVIS    CAM 
EASTFRN     A*     U     MAIN     CAMPUS 

♦  TOTAL    LINT  FPGPAnuATF 

PARENT     INSTITLTION:    NFW    MFXICT    HIGHLANDS    U 

NFM    MEXICO    HIGHLANPS    II  8S  4.1  52  2.7  6  .1  ',0R1       S8.1  1,224  67.  f,  731        37.4  1,955    100.0 

♦  TOTAL    IINPEPGRAOUATF  85  4.'  82  2.7  6  .1  1.0P1       85. 1  1,224  67.6  711        17.4  1,955    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    NrW    MFXICP    JUNIPR    COLLEGE 

NEW    MFXICC    JUNICR    CPLLEGC  7'       10.4  IS  5.0  107         'S.4  SR7       54.6  694    100.0 

♦  TOTAL    UNPFRGRA1UMF  72       10.4  3*  "5.0  107  IS. 4  5R7       R4.6  694    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    NFW    MEXICO    MRITAPY     INST 

NFW    MEXICO    MILITARY    INST  2.8  6  2.3  1  .4  21  7.9  10  11.3  '36       55.7  266    100.0 


286 

78.0 

7R6 

31.3 

679 

6S.7 

915    1  00.0 

7S6 

75.0 

7R6 

31.3 

6'° 

6A.7 

915    100.0 

S.  7 

7S0 

74.3 

1,010    100.0 

S.7 

750 

74.1 

1  ,010    1  00.0 

s 

15.7 

7.3 

65 

7.0 

31 

2.1 

70 

7.1 

11 

1 

9.1 

5 

24.' 

28 

75.8 

11    100.0 

171 

11.2 

542 

16.4 

7,751 

83  .6 

3,300    100.0 

'74 

11.2 

sso 

16.5 

7,  7R1 

81.5 

1,111    100.0 

71 

7.9 

30 

11.3 

'36 

21 

7.9 

'0 

11.3 

736 

1.9 

.5 

7.4 

1.5 


1 .0 

7' 

1  I  .0 

14 

16.1 

ITS 

81.  7 

209    100.0 

I" 

10.2 

21 

11.' 

1  66 

88  .8 

1ST    100. 0 

7.4 

13 

31  .0 

15 

15.  7 

27 

64.3 

42    100.0 

1.  1 

9R1 

16.0 

1  ,719 

'O.l 

4,921 

79.9 

6,160    100.0 

!.? 

O 

3.  6 

73 

9.  2 

777 

90.8 

250    100.0 

1  .1 

1  ,047 

IS.' 

1,317 

10.  5 

S.S16 

80.5 

6,84  8    100.  0 

♦TPTAL    UNDFFGRAOUATF  2             .8                     6          2.3                     1             .4                  21           7.9                     10          11.'                     736       8R.7                        766    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NM     INST    OF  MINING     TFCHN 

NM    INST    CF     MINING    TECHN  5             .8                   11          1.8                     1             .'                  4'          7.0                     60            °.  "                     SSS       00.?                       615    100.0 

♦  TPTAL    UM^FPGRAPUATF  S             .8                   11           1.8                     1             .7                  41          7.0                     60            9.H                     SSS       90.7                       61S    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    NM    STATF    u  CFNTRAL    OFFICc 

NM    STATF    11    ALAM0G3POO  1          1.4 

NM    STATF    U    CARLSRAf  1             .5 
NM    STATr    n    GRANTS    PRANCH 

NM    STATF    |i     MAIN     CAMPUS  79           1.3 

NM     STATF     u     SAN     JUAN  11           4.4 

♦  TOTAL     UNOEPGP  ADUATF  94           1.4 

PARFNT     INSTJTI.TION:    UNIVFRSITY  OF    ALRIICUEPOUE 

UNIVFKSITY    OF     HRUOIJFRQUF  '6          7.6                  78          7.  R                     R            .3               '66 

♦TPTAL     UNPEPCPAnilATF  26          2.6                    28           2.8                       0              .0                 766 

RAPENT     INSTITUTION:    UNIVFPSITY  OE    NEW    MEXICO 

UN!VCRS1TY    CF    Nch    MFXICO  '51          2.3                140          1.3                  5S             .S          1,A?P 

UNIVFRSITY    OF    NM    GALLUP  10       '0.4                                                                                                   9 

♦  TTTAL     UNPFPGR  AOIIATE  '61          2.4                140          1.3                  88            .S           !,"?° 

PARFNT     INSTITUTION:    WFSTERN    NM  UNIVERSITY 

WESTERN    NM    UNIVERSITY  26          2.5                  '0          2.P                     1             .'                '74       38.5                  411         41.1                      670       58.9                  1.0S3    100.0 


128 

'2.8 

6  71 

67.7 

1,001     100. 0 

1'P 

37.0 

671 

67.7 

1  ,001     100.0 

16.6 

7,768 

20.6 

8.72  5 

79.4 

10,903    100.0 

18.4 

19 

13.8 

10' 

51  .7 

49    100.0 

16.  6 

2,2°7 

7  0.7 

0,755 

79.1 

1 !  ,042    100.0 

♦TTT4L     UNPt°rPAruaTE  '6  2.S  10  2.8  1  .1  174        1 8 . S  413  41.1  420       58.9  1.0S1    100.0 
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HEg    RACIAL    AND    FTHNIC    enrolment     DATA    from     INST  ITUT  ION";    OF    HIGHFR    FDUCATION, 
PART    1:    UNDERGRADUATE    I  NST  1  Tur  I  ONS     (FUIL-T1-F    STUDENT";) 


A»FOIC AN 
INDIAN 


T       ORIENTAL 

X       SPANISH 
SURNAME 

r 

M  IN0R1TY 

t 

OTHFR 

t 

TPTAl               X 

7.  1                  42 

4.0                    8« 

10.? 

1  <iq 

??.R 

675 

77.7 

874    100.0 

T.i                  4? 

4.  1                  »0 

10.? 

1  QQ 

?'.  R 

675 

77.? 

874    100.0 

70S 

6.  1 

3,221 

93.9 

3,429    100.0 

208 

6.1 

3,  7?1 

93.9 

3,479    100.0 

1  .R 

1  ,905 

98.? 

1,839    100.0 

I.  8 

1  ,  305 

9R.? 

1 ,839    100.0 

10 

?.R 

350 

97.2 

360    100.0 

10 

?.  R 

350 

97.? 

360   ino.o 

PApent    INSTITUTION:    acaoeky    OF    AERONAUTICS 

academy    nr     SERnNAllTICS  4  .5 

•TOTAL     UNnrFGRAiuATF  4  .S 

PARENT      INSTITUTION:     ADELOHI    UNIVERSITY 

AO^LPHI     l*'IvrRSITY  !4  .4  144  4.2  27 

•  TCTAL     UNPEPCPArilATE  14  .4  144  4.7  7? 

PARENT  INSTITLTION:  AlFRFp  u  CENTRAL  OFFICE 

ALFRFn  u   main   campus  ■>  .1  21        1.3  4 

•  TOTAL    undergraduate  7  .1  ?3         1.3  4 

PARENT     institution:    RART    fPL.1  EGE 

BARD    CCILEGF  ?R  4.0  3  .4  11  1 .  6  4?  6.0  656       94.0  698    100.0 

•  TDTAL    UNPFPGRAruATF  2R  4.0  3  .4  1  1  1  .6  4?  6.0  656       94.0  698    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    PCNNFTT    COLLEGE 

PFNNCTT    COLLEGE  7  I. 

•  TOTAL    UNOEPC.RAOUATE  7  1. 

PARFNT     INSTITUTION:     np  [  jo  CL  I  F  F    f  OLL  EGE 

BRIARCLIEF    COLLEGE  11  ?.2  3  .6  3  .6  17  3.4  476       96.6  493    100.0 

•  TOTAL    UNDEPCR  ACU^TE  11  7.  7  3  .6  •>  .6  17  3.4  476       96.6  493    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CANISIUS    F 01  LEGE 

CANISH'S    COLLEGE  S  .2  79  3.0  1  R  .3  93  3.5  2,556       96.5  ?,649    100.0 

•  TOTAL    "N'Derc.raduATE  S  .?  "">  3.0  1  R  .3  a3  3.5  7,556       96.5  7,649    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     CAZENOVIA    COLLEGE 

CAZFNnviA    CCILEGE  7  1.5  1  .2  8  1.7  470       98.3  478    100.0 

•  TOTAL     UNrTPGRAniATE  7  1.5  1  .?  R  1.7  470       9R.3  478    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    CF=N    YF  SH    TCM    Tm[m1m    LII8V7 

CCN    YFSH    TOM    TMIMIM    LJRV7  6  7.3  7  7.7  13  4.9  251       95.1  264    100.0 

•TOTAL    UNPFPGRAOUATE  6  7.3  7  2.7  13  4.9  251       95.1  7  64    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CITY    U    OF    NY    IFF 

CU"Y    LFHMAM    COLLEGE  10  .!  584  8.?  141  ?.0  459  6.5  1,194  16. R  5,909       83.?  7,103    100.0 

•TOTAL    UNDER GRAOUATF  10  .1  5R4  R. 2  141  7.0  459  6.5  1,194  16.8  5,909       83.7  7,103    100.0 

PARENT  INSTITLTION:    CITY  IJ    OF     NY     SYSTEM    nFF 

CUNY  8FPNARC    PARUC"    C  < 

CUNY  RPPOKIYN    COLLEGE  6< 

CUNY  CITY     COI  LEGE  ?t 

CUNY  HUt  TFR    GCI  LEGE  1  « 

CU'IY  JOHN    JAY    C    C.R1M    JUST 

CUNY  OI|EEfs    COLLEGE  2 

CUNY  RICHMOND    COLLEGE  / 

CUNY  YORK    COLLEGE 

•TOTAL  UNDFPCRADUATE  13< 

PARENT     INSTITUTION:    CLARKSON    CnLLFf,F    nc    TECHN 

CLARKS"1,,    COLIEGE    nc    tefhn  2  .1  5  .2  6  .3  1  14  .6  7,385       9o. 4  7,399    100.0 

•TOTAL    UMOEPCRACUATE  7.1  5  .7  6  .3  1  14  .6  7,385       99.4  7,399    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLGATE     UNIVERSITY 

CCLOATF    UNIVERSITY  6R  3.1  17 

•  TOTAL    UNOFPGRADUATe  ftq  1.1  it 

PARENT     INSTITUTION:     COLLFGE    OF     INSUPANCF 

COLLEGE    OF     INSURANCE  17         7.0  1  .4  6  7. 5  74  9. R  ??0       90.7  ?44    100.0 

•  TOTAL    UNt>FPfP*niATF  17  7.0  1  .4  6  7.5  '4  9.R  770       90.2  244    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    COLLEGE    rf     mt     SNT    VINCcNT 

COLLEGE    OF    MT    SNT    VINCENT  27 

•TOTAL     UNnFPGR  AOIIATF  ?T 

PARENT     INSTITUTION:     COLLFCE    op    NEW    POCHFLLF 

COlLrGc    OF     NEW    ROCHELtr  1  1  1.7  ]  .1  ->n  7.4 

•  TOTAL    UMDFPC0  ACUATF  31  3.7  1  .'  20  7.4 

PARENT     INSTITITIHN:    C"ILCGC    OF     SAINT    ROSE 

COLLEGE    rr    SAINT    RrSF  16  1.9 

•TOTAL    UNDFPGRAOUATE  16  ] .0 

PARENT     INSTITUTION:     Ccilijmpia  U    CENTPAL  OFF 

COIUMRIA    II    BARNARD    C                                      4  .?  R5  4.4  T  4.0 

COLUMBIA     U     COLLEGE     PHAP  74  e. 0  '3  7.7 

•TOTAL     UNDERGRADUATE                                                 4  .?  109  4.9  IfjO  4.5 

PARENT     INSTITUTION:     fOLUNBI*    U    CENTRAL    OFF    NE 

COLUMBIA     [l    pain    DIVISION  30  .R  '11 

•  TOTAL    UNOEPGP  AOUATE  30  .8  ?U 

PARENT     INSTITLTION:    CONCORDIA    COLLEGIATE     INST 

CONCORDIA    C.CLIFGIATF     !*'ST  1  .7  \\  7.4  ]s  •>.;>  4  .9  31  6.7  435       93.3  466    100.0 

•  TOTAL    UNDFPGR  AOUATE  1  .7  \\  2 .4  15  3.7  4  .9  31  6.7  435       93.3  466    100.0 
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9.6 

117 

7. 

,9 

145 

3.5 

661 

16.? 

3,430 

83.8 

4,091 

100.0 

.4 

1,474 

10.0 

191 

1, 

,  3 

48Q 

3.  3 

? 

,220 

15.  1 

12,527 

84.9 

14,747 

100.0 

.  ? 

••,029 

15.5 

777 

5, 

,9 

776 

5.5 

3 

,560 

77.1 

9,556 

77.9 

13,1 16 

100.0 

.2 

990 

12.5 

770 

3, 

,4 

51  1 

6.  4 

I 

,785 

72.5 

6,1  56 

77.5 

7,9  41 

100.0 

19? 

16.0 

7 

,6 

I0E 

8.7 

304 

25.3 

899 

74.7 

1  ,203 

100.  C 

.7 

886 

6.5 

187 

1. 

,4 

186 

1.4 

1 

,780 

9.4 

12.29? 

90.6 

13,572 

100.0 

.2 

173 

7.T 

21 

1, 

,3 

4? 

?.6 

190 

11.8 

1,414 

88.2 

1  ,6  04 

100.0 

293 

14.8 

43 

?, 

,1 

47 

7.3 

3R8 

1".3 

1,6?4 

80.7 

7.01? 

100.0 

.2 

6,381 

11.0 

1,615 

2. 

,  8 

?,?51 

3.° 

1  0 

.18P 

1  7.  8 

47,3"R 

82.2 

53,786 

100.0 

2 

7,096 

95.8 

2,189    100.0 

? 

7,096 

95.8 

7,189    10". 0 

7.8 

54 

5.9 

854 

94.1 

908    100.0 

?.  8 

54 

5." 

354 

94.1 

908    100.0 

6.  2 

782 

93.3 

834    100.0 

6.2 

782 

93.8 

834    100.0 

1             .1 

17 

2.0 

814 

98  .0 

831    100.0 

1             .  1 

l"» 

2.0 

B14 

98.0 

831    100.0 

1.8 

?01 

10.4 

1  ,  73  6 

89.6 

1  ,937    100.0 

s.  7 

64 

71  .4 

235 

78.6 

?99    100.0 

?.3 

2  65 

11.9 

1,971 

88.1 

2,?36    100.0 

5.5 

1?5 

'/? 

143 

3.7 

509 

13.? 

3,361 

36.8 

3,870    100.0 

5.  E 

175 

3.7 

14' 

3  .7 

509 

13.2 

3,  361 

86.8 

3,870    100.0 

65 


HFW    UACIAL     AM')    rTHNir     ENROLMENT    TATA     FPOM     INSTITUTIONS    OF     HIGHER     FOIIC  AT  |OM  ,     FALt      1970 
PART     1:     UNnFRGRACHJAT  F     INSTITUTIONS     (FUIL-TIMF     STIIOFNTSI 


STATE    nF    NEW     YFRK 


men  |r  !\N 
INOI AN 


PAPFNT    INSTI  Tl  TI  ON  :    COOPEC    UMTN 

COOPER     UNION 
♦  TOTAL     UNOFOCATUATF 


*        OPIFNTAI 


1.  7 

1.7 


T       SPANISH 

% 

"  |MOR  [TV 

r 

OTHFR 

T 

TOTAL               t 

SURNAME 

7.0                  1 5 

1  .6 

10? 

1  I  .0 

823 

R9.0 

925    1  00.0 

7.  0                     IS 

1.6 

1  0? 

ii. n 

823 

89.0 

925    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    fORNFll  U    CFNTRAI  OFFICF 

CORNELL     L    MAIN    CAMPUS                           ?0  2  7.0  TO1  7  .  1 

ro"NFLl    U   mfoitai    collfc.e  1?  i.i 

♦  TOTAL    UNO  FRCP AOUATE                                   20?  ?.0  119  3. 1 


1.3 
1.  1 

1.  7 


■  171        91.0 

141         94.7 

,512      91.1 


9,861     100.0 

3  60    1  00.0 

10,?21     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CTHOL    r     t«MAr    CONCEPTION 

CTHOI     C     lKfAC    CENCFPTTPN 
"TOTAL     UNOFPCOAOIIAT1: 


1.  1 
1  .1 


141 
141 


97.4 
97.4 


ISO    100.0 
ISO    100.0 


PARFNT     INST1TLTI0N:    now|N|CAN    C     re    PLAUVFLT 

OOMINICAN    C    nr    RLAIIVFIT 
♦  TOTAL    UMiFRGFAOUATF 


?.? 
?.? 


IS 
IS 


141        95.8 
14'        95.8 


356    100.0 
1S6    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    OOWLING    COLLEGE 

OOWLING    CCLLFGF 
♦TOTAL    UNOEPOPAOUATC 


PARENT     INSTITLTION:    OYOUVILL' 

oyouvui  f  rn  lfoc 

♦  TOTAL     UNPFPr.OADU  ATF 


2 

.2 

? 

.2 

college 

1 1 

1.0 

11 

1.0 

19 
19 


1.7 
1.7 


IP 


1  .7 
1  .7 


.6 
.6 


8.4 

907 

91  .6 

1 ,089    100.0 

P. 4 

997 

91.6 

1,089    100. 0 

1,096       96.7 
1 ,096       96.7 


1  ,113    100.0 
1,131    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:      F|SENHOWER     COLLEGE 

EISENHOV'FP    CELIEOE  1  .?  IP  2. 9 

♦  TOTAL     UNOFf.c.RAOUATF  1  .?  1R  ?.9 


?1 
21 


605 
60S 


96.6 
96.6 


6?6    100.0 
626    100.0 


PARENT     INSTITt  TIO.N:    ELIZARFTH    SCTCN    COLIEpr- 

ELIZABETH    SFTON    COLLFGF 
♦TOTAL    UNDFRGPACUATF 


1 .1 

1? 

3.2 

164 

96.8 

176    100.0 

1.1 

1? 

1.? 

164 

96.  A 

176    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     FL11RA    COLLEGE 

TL"!  "A    CCl  I  EGE  1 

♦TOTAL    UNOFPGR AOUATF  1 


26 

26 


.  ? 
.? 


.2 
.2 


?.4 

1  ,141 

9-».6 

1,374    100.0 

?.4 

1,341 

97.6 

1,174    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    FINCF    COI I  EGF 

FINCH    COLL  EGE 
♦  TOTAI      UNOFPCPAOIIATF 


1  * 
13 


1.6 
3.6 


1.7 
1.7 


?.? 

27 

7.S 

13? 

92.5 

359    100.0 

?.? 

?7 

7.5 

132 

9'. 5 

359    1 00. 0 

PARENT    INSTITUTION:    EOROHAR    UNIVERSITY 

FOROHAN    UN  IVEBS  ITY 
•TOTAL     UNPero.paOUATE 


6.9 
6.9 


316 

■^.5 

751 

17.1 

4,979 

56.9 

>;,7io  100.0 

316 

6.  S 

751 

11.1 

4  ,979 

86.9 

5,730    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     FRIEN'CS    WOPLT    COLLEGE 

FRIFNOS    WOPLn    COLLEGE 
•TOTAL    UNOEFGR ACUATF 


13.2 

1  7.? 


13.? 

46 

R6.R 

53    100.0 

1  3.? 

46 

56. R 

51    1  00.0 

parfnt    institution:  000.0  fo'jnsfl   collfrc 
good  counsfl  college 

•  total    unpfpgrapiiatf 


?.? 
2.? 


16 
16 


3*3       9«.7 
353       95.7 


369    100.0 
169    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     HAMILTON    COLLFGF 

HAMLTCN    r  CI  LFC.t 
♦TOTAL     UNOFPGR AOUATc 


7.5 
3.  ° 


R74 
574 


913    100.0 
913    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    HARRIMAN    CCLLCGF 

HAPR  IM  AN     COLl  EC,F 
♦  TOTAI       UNOFf,r,OAOUATE 


2.1 
2.1 


2.1 

154 

97.9 

15»    100.0 

?.  1 

1  R4 

97.9 

IBS    100.0 

PA°FNT     INSTITUTION:    H«»t«ICK    COLLFGF 

HAPTWICK    CrilFG":  1  .1 

•  TOTAL    UNOEFGPAruAT^  1  .1 


2.0 

?.0 


2.4 

2.4 


1.5RI        95.5 
1  .SRI        95.5 


1  ,655    100.0 
1,655    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     HILREO 

HII  «rQT     COLLEGc 
•  TOTAL     UNPFFGRAOUATE 


2.1 
2.1 


?.l 

428 

97.9 

437    100.0 

2.  1 

4?  8 

97.9 

417    100.0 

PAFFNr      INSTITUTION:     HOPAPT     ANG    WM     S«|TH     COLl 

HOBART     ANO      .»     S"|TH     COLL  I  .1 

•  TOTAI      UN^FF  CR  ATUATF  1  .1 


2.6 

2.  6 


1»  1.1 

IP  1.1 


1,516       95.6 
1,516       OS.  6 


1,585     100.0 
1,585    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     HOFSTPA     l'N|  Vr9  SI  TV 

HOFSTRA    III    IVC0SITY  11  .  5  ?70 

•  TOTAL     UNOFPCPAOIIATF  7 1  .5  710 


740 

5.7 

6,070 

94.7 

6,410    100.0 

340 

5.7 

6,070 

94.7 

6,410    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     H"LY     HIMTY    oRTHOnOX     SF" 

HOLY     TRINITY     ORTHODOX     SCM 
♦  TOTAL    UNrEPCPATUATF 


7  7    1  00.  0 
77    100.0 


17    100.0 
37    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     HOUGHTON    COLLFGF 

hought"f    rniEGS 

HOURHTCN    College    HlirEair 
♦  TOTAL     ur  F-ror.PAnuATE 


11  .9 

o      12.2 

20  1.6 


1  .4 

1,168 

9A.6 

1,184    100.0 

2.  2 

65 

87.  8 

74    100.0 

'.0 

1,?33 

95.0 

1,258    100.0 

66 


STATE    OF    fFh    VCK 


2.  1 

■*.  751 

97.9 

3,831     '00.0 

?.l 

3,751 

97.9 

3,831    100. 0 

HFW    RACIAL     AND    FTHMC    ENROLLMENT    OAT  A    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFO     F0UCAT1ON,    FALL     1070 
PART    1:    UNOFRGRAPUATF     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUOFVTS) 

AMERICAN  X  NFT.RO  t       ORIENTAL  »       SPANISH  T  MINORITY  t  OTHER  *  TOTAL  % 

INOIAN  SURNAME 

PARFNT     IN5TI  TLTION:    10NA    COLLFGF 

IONA    F0|  LFCC  43  1.7  '  .1  44  1.8  R9  1.6  2,416       9ft. 4  2,505    100.0 

•  TOTAL     UNOFPGRAOUAT':  43  1.7  2  .1  44  1.8  8°  3.6  7.416       96.4  2.505    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     !  THAC  A    COL  L  EGE 

ITHACA    COLLFGF  1  64  1.7  ?  .1 

•  TOTAL    UNOFRCRAniJATE  1  64  1.7  7  .1 

PARENT     INSTI1LTI0N:    JEWISH    THEOl     SFM    AMERICA 

JEWISH    ThFCL    SFM    AMERICA  1  .3  1  .■>  308       99.7  309    100.0 

•  TOTAL    UN"ERGRAOin  tc  1  .3  I  .3  308       99.7  309    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KEUKA    COLLEGE 

kfuka    rniiEGF  1  .1  45         5.4  6  .7 

•  TOTAL     UNOFP  GRADUATE  1  .1  45  5.4  6  .7 

PABCNT     INSTITLTION:    KINGS    roLI<=r.F 

«INGS    COLLECT  11  1.4  3  .4 

•TOTAL    UNrcRGRAOUATc  It  1.4  3  .4 

PARENT     INSTITUTION:    KIRKLANO    CHLLFGE 

K1RKLANP    COLLEGE  22  5.0  3  .7 

•TOTAL    UNrERCRACUATE  22  5.0  3  .7 

PARENT     INSTITUTION:    LA     SALETTE    SEMINARY 
LA    SSLcTTr    SEMINARY 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF 

PARENT     INSTITUTION:     LACYCLIFF    COLLEGE 

LAOYCLIFF    CCLLEGF  3.7  1  .2 

•TOTAL    UNCFRGRAOUATF  3  .7  I  .2 

PARENT    INSTITUTION:     LE    MCYN>=    CCLLEGF 

LF    HPYNF    COLLFGF  1  .1  28  1.7  1  .1  10  .6  40  2.5  1,582       97.5  1,672    100.0 


10 

1.  2 

62 

7.  5 

770 

97.5 

832    100.0 

10 

1.2 

62 

7.5 

770 

92.5 

832    100.0 

14 

1.8 

762 

98.2 

776    100.0 

14 

1.° 

767 

9».2 

776    100.0 

6.  6 

413 

93.4 

442    100.0 

6.6 

413 

93.4 

442    100.0 

1 

7.  8 

1 

2.8 

35 

97.2 

36    100.0 

1 

2.  « 

1 

2.8 

■•5 

97.2 

36    100.0 

12.  2 

5° 

1  3.1 

393 

86.9 

452    100.0 

17.2 

59 

13.  1 

393 

86.9 

457    100.0 

.  1 

28 

1.7                     1 

.1                   10 

.1 

28 

1.7                     1 

.1                  10 

25 

7.5 

6 

1  .  8 

6 

1.8 

3T 

11.1 

'96 

88.9 

333    100.0 

433 

9.7 

47 

1  .1 

126 

7.8 

6*7 

14.  3 

3,809 

85.7 

4,446    100. 0 

200 

3.7 

8 

.1 

179 

7.4 

338 

6.  ? 

5,085 

93.8 

5,473    100.0 

19 

1.5 

7 

.  6 

7 

.6 

62 

5.1 

1  ,165 

94.9 

1,227    100.0 

677 

5.9 

68 

.6 

268 

2.3 

1,074 

9.4 

1 0,355 

90.6 

11 ,429    100.0 

71 

6.6 

14Q 

13.° 

924 

86.1 

1  ,073    100.0 

71 

6.6 

149 

13.  a 

924 

86.1 

1 ,073    1 00. 0 

1  .0 

27 

14.0 

166 

86.0 

193    100.0 

1.0 

27 

14.0 

166 

86.0 

193     100.0 

•TCTAL    UNOFRCPACUATE  1  .1  28  1.7  1  .1  10  .6  40  2.5  1,582       97.5  1,677    100.0 

PAPENT  INSTITUTION:     LONG     IS  U    CENTRAL  OFFICF 

LONG  I S    L    RRCCKLYN    C    PHAB 

LONG  IS    U    BROOKLYN    CCNTFR                  31             .7 

LONG  IS    II    C    W    POST    CFNTER                      1 

LONG  IS    U    SOUTHAMPTON    CTR                   29  2.4 

•TOTAL  UNOFRGRAOUATE                                      61             .5 

PARENT    INSTITLTION:    MANHATTAN    SCHCCL    CF    MUSIC 

MANHATTAN    SCHOOL    OF    MUSIC  1  .2  47  7.9  U  7.1  14  2.6  68  12.8  463       87.2  531     100.0 

•  TOTAL    UNOERC.OACUATF  1  .2  47  7.9  11  7.1  14  2.6  68  12.8  463       87.?  531     100.0 

PAOcNT     INSTITUTION:    M  ANHAT  TA  NVR  LF    COLLEGE 

MANHATTANVILLE    COLLFGF  77  7.2 

•  TOTAL    UNCERGRAOUATE  77  7.2 

PARENT    INSTITUTION:    MANNFS    COLLFC1    OF    MUSIC 

MANNFS    COLLFGF    OF    MUSIC  16  8.3 

•TOTAL    UKOERGRAOUATE  16  8.3 

PARENT     INSTITUTION:    mar  IA    COLLFGF    OF    ALBANY 

MARIA    COLLEGE    OF    ALBANY  2  .6  2  .6  355       00.4  357    100.0 

•TOTAL    UNOFRGRAnuATF  2  .6  2  .6  355       99.4  357    100.0 

PARENl     INSUTLTION:    MARIA    RFf.IKA    COLLEGE 

MARIA    RFGINA    COLLECT  1  .4  4  1.6 

•  TCTAL    U>OFPG°ACUATF  1  .4  4  1.6 

PARENT     INSTITUTION:    MARYMPUNT    COLLEGE 

MAPYMOUNT    CCLLFGE  37  3.B  6  .6  40  4.1  83  8.5  891        01.5  974    100.0 

•  TOTAL    'JMOEPGRAOUATF  37  3.8  6  .6  40  4.1  S3  8.5  89!       91.5  974    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MATEO    CF!     CCLLEGF 

MATFR     rF  I     r.nilFGF  6  7.1  1  1.2 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATF  6  7.1  1  1.7 

PARENT     INSTITUTION:    MCQAULF    COLLcC,r 

"F0A1LLC    COLLEGE  8  3.0  1  .4 

•TOTAL    UNrERGRAPUATT  8         3.0  1  .4 

PARENT     INSTITLTION:    MCRCY    COLLEGE 

MERCY    COLL  EGE  50  4.  7 

•TOTAL    UNOERGRAOUATE  50  4.7 

PABt'ir     INSTITUTION:    MESIVTHA    TIFCRfTH    JFR    A«IR 

MESIVTHA     TIFFRFTH    JCR    AMR  105    100.0  105    100.0 

•  TOTAL    UNOEPGRAOUATE  105    100.0  105    100.  C 

PARENT    INSTITLTION:    MIRRFP    YCS"IVA    CCN     INST 

MIPoci,    YFSMVA    CFN     INST  740    100.0  240     100.0 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATE  240    100.0  240    100.0 


7.0 

10 

3.9 

246 

96.1 

7  56    1  00.0 

2.0 

10 

3.9 

746 

96.1 

256    100.0 

7 

8.' 

78 

91.8 

85    100.0 

7 

8.2 

TS 

91  .8 

35    100.0 

3.4 

25T 

96.6 

246    100.0 

3.4 

257 

96.6 

266    100.0 

164 

13.8 

219 

18.4 

973 

81.6 

1, 192    100. 0 

164 

13.8 

219 

18.4 

973 

81  .6 

1 ,192    100.0 

HEW    RAIlAl      rtMll    ETHNIC     FNPUllMFNT     DATA     FROM     INS  T  IT  IJT  |ONS     OF     HIGHER     FOUCATI3N,     FULL      !  9  70 
PHUT     1:    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    IFULL-TIME    STUDENTS  I 


STATF     OF     NEW    YODK 


AMF"  ICAN  *         NFGRO 

I  NO  I  AN 

PARFNT     INSTITUTION!     "OLLOY    CATH    C    CENTRAL    OFF 

MOLLOY    fATH    C    MAIN    CAMPUS  11 

♦  tdtai     uNnr  pr,EAnuATc  11 


1.6 
1.6 


noiFNTAi 

X        SP  AM  1  SH 
S'IPNAMF 

X 

MINORI TY 

I 

nTHFR 

* 

TOTAt                 I 

1 

.4                1  n 

1.  3 

26 

3.3 

764 

96.7 

7«0    100.0 

3 

.4               in 

1.3 

76 

l.l 

764 

<)6.  7 

TOO    100.0 

PARENT     INSTI  TLTION:     MOUNT     SAI\T     MARY     OOILECF 

MOUNT    SAINT    MARY    COLLEGE  ?0  ••.? 

♦  TOTAL    UNDERGRADUATE  ?0  3.? 


70 

3.7 

556 

96.8 

616    100.0 

?0 

3.? 

596 

06." 

616    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    NAZAPFTH    C    OF    ROCHESTER 

NAZARETH    C     TF    ROCHESTER  IS  1.3 

•  TOTU    UNDERGRADUATE  IS  1.3 


I        .  1 

16 

1  .4 

1  ,151 

OR  .6 

1  ,167    100.0 

1         . 1 

16 

1.4 

1,151 

98.6 

1  ,167    100.  0 

PARENT     INSTITUTION:     NIAGARA    U    CFNTRAL     OFFICE 

NIAGARA    U    MAIN    CAMPUS  7  .3 

*TOTAL    IINOFCGO  Anu  ATE  7  .1 


2.1 

?.  1 


1  3 
11 


1.0 
3.0 


7,100       97.0 
7,100       97.0 


7,3  71    100.0 
7,371     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NOTRF    OAME    C    OF    STATFN    IS 

NOTRE    nAMF     f     OF    STATEN    IS 
•  TOTAL    UNDERGRADE!'" 


1 

3.1 

31 

96.9 

32    100.0 

1 

1.  1 

31 

96.9 

32    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NY     INST  TECHN    CFN  OFFICE 

NY    INST    TFCHN    MAIN    CAMPUS  4  .2  28 

NY    INST    TECHN    NY    CTY    CAM  39 

♦TOTAL    UNDFPCPAOUATF  4  .1  67 


10 

1.2 

61 

2.5 

125 

4.9 

7,437 

95.1 

32 

7.5 

11 

7.  5 

102 

R.l 

1  ,1  60 

91  .9 

6? 

1.6 

Q4 

2.5 

277 

5.  9 

3,597 

94.1 

7.562  100.0 
1,267  100.0 
3,824    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NYAC*    MISSIONAPY    COLLEGE 

NYAC    MISSIONARY  COLLEGE  24 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  24 


34 

6.6 

482 

93.4 

516    1  00.0 

34 

6.6 

402 

91  .4 

5  16    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OIJR    LAOY    HOPE    MISSION    Sc  M 

OUR    LAOY    HOPF    MISSION    SEM 
•  TOTAL    UNOFRGRAOIIATF 


6.0 
6.9 


93.1 
93.1 


7?    100.0 
77    '  00.0 


PARENT  INSTITLTION:    PACE    COLLFGF  CFNTRAL    OFF 

PACF  C    WFSTCHFSTFR    CAMPUS  4  .4 

PACE  C-LLECF    MAIN    CAMPUS  20  .7 

•TOTAL  UNOERGRADUA T  74  .6 


17 

1.5 

15 

1.3 

17 

205 

6.9 

60 

2.0 

1  05 

777 

5.4 

75 

1.8 

1  17 

48  4.3 

1°0  13.1 

41R  10.7 


1,070  95.7 
7,580  86. 9 
3,650       89.3 


1,118  1  00.0 
7,970  100.0 
4,088    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    PACKFR    CCLLFCIATE     INST 

PACKER    CCLLFOIATF     I NST 
•TOTAL    UHnEPGPArilATc 


5.0 
5.0 


5.0 

57 

95.0 

60    100.0 

5.0 

57 

95.0 

60    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PARSONS    SCHOCL    OF     OESIGN 

PARSONS    SCHOOL    OF    OESIGN  I  .2  27  4.3 

•  TOTAL     UNDEPGRAOUAT<=  1  .2  27  4.3 


6.  8 

6.P 


13.7 

544 

86.3 

6  30    100.0 

11.7 

544 

86.3 

630    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PASSIONIST    MONASTIC     SFM 

PASSIONIST     MONASTIC    SrM 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


51     100.0 
51     100.0 


51    100.0 
51     100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    PAUL     SMITHS    C    ARTS    SC! 

PAUL    SMITHS    C    A°TS    SC I 
•TOTAL    UNOERCRAOUATC 


2.0 
2.0 


2.5 

'.  5 


',080       97.5 
1 ,080       97.5 


1,108    100.0 
1  ,108    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     POIYTFCHNIC     INST    PPOOKLYN 

POLYTCCUMC     INST    MROOKLYN  2  .1 

•TOTAL    UNrFRGPADUATE  2  .1 


2.5 
2.5 


1.6 
1.6 


3.  3 

116 

7.4 

1  .696 

97.6 

1,832    10O.0 

3.  1 

136 

7.4 

',696 

97.6 

1,832    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    PP  ATT     INSTITUTF 

PRATT     INSTITUTF  37 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  32 


1.1                205 

7.1 

1  30 

4.  * 

1.1                205 

7.1 

130 

4.5 

1.8 

419 

14.6 

2,451 

85.4 

1.8 

41  O 

14.6 

7,451 

85.4 

7,870    100.0 
2,R""0    100. P 


PARFNT     INSTITUTION:    HAB    AC    MPS    RAB    C«AI* 

RAB    AC    MFS    RAP    CHAIM    BRLN 
•TOTAL    UNDEPORAnuATF 


314    100.0 
314    100.0 


314    100.0 
314    '00.0 


PARENT    INSTITLTION:    RAR    C    CH    SAN    SCFER    NY 

RAS    C     CH    SAN    SOFFU     NY 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


180    100.0 
180    100.0 


180    100.0 
1»0    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     RAB    C    OF    KAMFNITZ    YESHIVA 

PAR     C     OF     KAMFNITZ     YFSHIVA 
•TOTAL     UNDERORADUATF 


'55    100.0 
255    100.0 


255    100.0 
7  55    1  00.0 


PARFNT     INSTITLTION:     PAR    SFM    NFTZACH     ISP     RAM 

RAR    SFM    NFTZACH     ISP     "AM 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


1*0    100.0 
150    100.0 


150    100. C 
150    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     RARRIMCAl    C    OF    QUFCNS 

PAR8IN1CAI     C    OF     D'JF^NS  2  6.7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  6.7 


93.3 
91.3 


30    100.0 
10    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    °  A  =  R  I  M  C  A  I     SEU    OF     »»ft|ri 

RARPINICAl      SFM     DF     AMP?  ICA 
•  TOTAL     UNnrf GRADUATE 


67    100.0 
6T    100.0 


67    100. D 
67    100.0 


68 


AMERICAN 
!  Nil  AN 

t 

NEGRO 

X      OR  I^NTAl 

T        SPANISH 
SURNAME 

X 

MIN0R1 TY 

I 

NST  ITUTFS 
2 
2 

.1 
.1 

400 
400 

18.3                 60 
IB.}                  60 

2.7                  70 

'.  7                  70 

'.2 
3.2 

532 
532 

24.  4 
24.4 

6 

IP 

2.7 

640 

97.3 

658    100.0 

6 

IB 

2.7 

640 

97.3 

6Sfl    100.0 

HFw    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    P«I»    FROM     |  N  ST  |  T  uT  I  ONS    OF    HIGHER     FOUCATION,     FALL     1970 
PART     IS    UNOFRGRADUATF     INSTITUTIONS    (FULl-TIMF     STIinENTS) 

STATE    PF    NFW    YORK 

PARENT     INSTITUTION:     RC4 

RC4     INSTITUTES  2  .1  400       18.3  60  2.7  70  '. 2  532  24.4  1.650       75.6  2.182    100.0 

*T0T4L    UNPFpr.RACUATF  2  .1  400       1 B.  3  60         '.7  70  3.2  532  24.4  1,650       75.6  2,182    100.0 

P4RFNT     INSTITUTION:    RRNSSEUAER    POLY    CFN    OFF 

RENSSFL4EP     PCI Y    MAIN    C4»  43  1.3  26  .7  24  .6  18  2.6  3,637       97.4  3,735    100.0 

•  T0T4L    UNPFRGRAOUATF  48  1.3  26  .7  24  .6  9B  2.6  3,637       97.4  3,735    100.0 

PARENT     INSTITUTICN:     ROBERTS    WFSLFY4N    COILFGF 

POBcRTS    WFSLEY1N    COLLEGE  1  .2  12  1.8  1  .2  4 

•  TOTAL    UN0FRCR4CU4TF  1  .2  12  1.8  I  .2  4 

PARENT     INSTITUTION:    ROCHFSTER     INST    TECHNOLOGY 

ROCHESTER     INST    TECHNOLOGY  82  2.5  38  1.2  72  2.'  16 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATF  B2  2.5  38  1.2  7?  2.2  16 

PARENT     INSTITUTION:    ROSARY    HItL    CCLLEGF 

ROSARY    HILL    COlLcGr  30         2.6  2  .2  5 

•  TOTAL    UNPFR  GRADUATE  30         2.6  7  .?  5 

PARFNT     INSTITUTION:    RUSSELL    SAGE  C    CFN    OFF 

RUSSELL     SAGE    C    MAIN    CAM  1              .1 
RUSSFLL     SAGE    jr     OF     4LB4NY 

•  TOTAL    UNPER  GRADUATE  1             .1 

PARENT     INSTITLTION:     S»INT    BONAVENTURF    U 

SAINT    PONAVENTURF    II  1  .1  14  .7  2.1  3  .2  20  1.0  1,959       99.0  1,979    100.0 

•  TOTAL    UNPERCRAOUATF  1  .1  14  .7  2  .1  3  .2  20  1.0  1,959       99.0  1,979    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:    SAINT    FRANCIS    CCILEGF 

SAINT    FRANCIS    COLLEGE  12?  6.2  15  .8  53  2.7  190  9.7  1,768       90.3  1,958    100.0 

•TOTAL    UNrFRCRAOUATE  12'  6.2  15  .8  53  2.7  190  9.7  1,768       90.3  1,958    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    JOHN    FISHFR    COLLFGF 

SAINT    JCHN    FISHFR    COLLEGE  34  2.5  1  .1  35  2.6  1,304       97.4  1,339    100.0 


208 

6.3 

3,096 

93.7 

3,304    100.0 

208 

6.  3 

3,096 

93.7 

3,3  04    100.0 

3.3 

1  ,097 

96.7 

1  ,134    100.0 

3.3 

1,097 

96.7 

1,134    100. C 

26 

1.9 

1  1 

1  .9 

37 

1.9 

.2 

37 

2.7 

1,331 

97.3 

1,368    100.0 

1.5 

20 

3.4 

562 

96.6 

582    100.0 

.6 

57 

2.9 

1,893 

97.1 

1,950    100.0 

35 

2.6 

1,304 

97.4 

35 

2.6 

1,304 

97.4 

57 

<;.  2 

11 

122 

1  .8 

45 

179 

2.3 

56 

32 

2.9 

103 

9.5 

986 

90.5 

1,089    100.0 

10f> 

1.6 

278 

4.  1 

6,433 

95.9 

6,711     100.0 

140 

1  .8 

■»B! 

4.9 

7,419 

95.1 

7, BOO    100.0 

11 

3.  1 

15 

4.  2 

344 

95.  8 

359    100.0 

1  1 

3.  1 

15 

4.2 

344 

95.8 

359    100.0 

74 

9.8 

679 

90.2 

753    100.0 

74 

°.  B 

670 

90.2 

753    100.0 

•  TOTAL    MNPEPGRAOUATF  '4  2.5  1  .1  35  2.6  1,304       97.4  1,339    100.0 

PARFNT    INSTITUTION:    SAINT     ICHN    VlANNi=Y    SFM 

SAINT    JCHN    VIANNFY    SFM  34    '00.0  34    100.0 

•  TOTAL    UN^ERGRACUATF  34    100.0  34    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT  JOHNS    UNIVERSITY 

SAINT    JWS    II    BROOKLYN  3  .3 

SAINT    JOHNS    IJMVF°S!TY  3 

•TOTAU    IINPFPC-R  ATUATE  6  .1 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    LAWRENCE    IJNIVFRS1TY 

SAINT    LAHP^NCE    UNIVERSITY  3  .1  29  1.4  1  33  1.5  2,098       98.5  2,131     100.0 

•TOTAL    UNPEEGRAOUATF  3  .1  ?9  1.4  1  33  '.5  2,098       98. 5  2,131    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    THOMAS    AOUINAS    C 

SAINT    THOMAS    AOUINAS    C  4  1.1 

•  TOTAL    UNCFPGRAruATC  t,  ],] 

PARENT     INSTITUTION:    SARAH    LAWFNC^    COILFGF 

SARAH    LAWPFNCF    COLLFGF  1  .1  60  8.0 

•  TOTAL     UN'OFRORAOIIATF  1  .1  60  0.0 

PARENT     INSTITUTION:    S  I  FNA    COLI  FGF 

SICNA    COLI  EGF  25  1.6  2  .1  13  .8  40  2.6  1,499       97.4  1,539    100.0 

•  TOTAL    UNPERCRArUAT*  25  1.6  2  .1  1  3  .B  40  '.6  1,499       97.4  1,539    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    SMOMPRF  CTLLEGF 

SKIPMORF    c    SO    OF    MIRSINC.  I  1.7  1  1.7 

SKIOMORr    COLLEGE  1             .1  21  1.2  17  l.o 

•  TOTAL    UNpcRGRArUATC  1.1  22  1.2  18  1.0 

PARENT     INSTITUTION:    SNT    JCS    COLLEGE    R-pp    WOMEN 

SNT     JOS     COLL  EG?     FOP     WOMEN  16  2."  3  .5 

•  TOTAL    UNOFPC.RAOUATF  16  2.9  3  .5 

PAPCNT     INSTITUTION:     SNT    VLAOmc    OOTH    TIIFOl     SFM 

SNT    VLAPMP    TPTH    THFOl     Sc»  17    100.0  17    100.0 

•  TOTAL    UNTFfGPAOUSTF  17    100.0  17    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STATE    U    NEW    YORK 

AOIRONOACK    CMTY    COILFGF  1  .1                      5  .6  1             .1                   24  2.8                     3t  3.6  824  96.4  855  100.0 

AUBURN    COMMUNITY    COLkFO.F                                                             1 «,  .9  )(,  .9  1,799  99.1  1,815  100.0 

BCRO    OF    MANHATTAN    CC  5  .2               981  33.?  113          3.0                517  1.7.5             1,616  54.6  1,343  45.4  2,959  100.0 

BRONX    COMMUNITY    COLLFGF  11  .2          1,236  27.7  144          >.?                652  14.6             2, 041  45.7  2,426  54.3  4,469  100.0 

BROOMC    TCfH    C"TY    COLLEGE                                                             10  .5  5           -.2  1  16  .7  2.1P1  99.3  ?,197  100.0 

CLINTON    CO    OMTY    COLLFGF  1  .3                     4  1.1  5  1.3                     10  2.6  369  97.4  379  100.0 


? 

3.1 

58 

96.7 

60    100.0 

? 

4? 

?.4 

1  ,7?fl 

9T.6 

I  ,770    100.0 

? 

44 

?.4 

1  ,786 

97.6 

1  ,A30    100.0 

1  .3 

?6 

4.7 

530 

95.3 

556    100.0 

I.  3 

?6 

4.7 

530 

95.3 

556    100.0 

YS     OFF 

.1 

5 

.6 

16 

.9 

.2 

931 

33.? 

.2          1 

,236 

?7.7 

10 

.5 

.3 

4 

1  .1 

9 

1.3 

6 

1  .9 

.8 

41 

?.o 

64 

3.1 

.  2 

118 

3.4 

208 

10.5 

2.2 

20 

l.o 

M  0 

20 

1.5 

CMTY    COILFCF    FINGFP     LAKCS  9  1.3  Q  1.3  681        98.7  690    100.0 

C01UMBIf    GRFENE    fr  6  1.9  6  1.9  31?       9B.1  318    100.0 


CORNING    COMMUNITY    COLLEGE  16             .8                  41  ?. 0  ?  .1  '  .1  61  3.0  1,99?  97.0  2,053    100.0 

DUTCHESS    FMTY    COLLcGF  1                                   64  3.1  4  .2  3B  1.9  10'  5.2  1,935  94. fl  2,042    100.0 

ERIE     COMMUNITY     COIIFOF  i,              .?                 U8  1.4  B  .'  13  .4  145  4.2  3,332  95. B  3,477    100.0 

FASHION     INST    TECHNOLOGY  208  10.5  4B  2.4  94  4.'  350  17.6  1,635  82.4  1,985    100.0 

FiJL  T"N    Montgomery    CC  24          2.2                  20  l.o  IS  1.4  6  .6  65  6.1  1,004  93.9  1,069    1  On.  0 

GfNFSFF    ro«'"IN|TY    COLI  EGF  7            .5                  20  1.5  1  .1  1  .1  2o  2.2  1,277  97.8  1,306    100.0 

HERKIMER    CC    CMTY    COLLFGF  2.3  2  .3  608  99. 7  610    100.0 

HOSTOS    COMMUNITY   COLLFGF  2*q  40.0  249  40.0  495  79.9  125  20.1  623    100.0 


24 

2.  8 

3t 

3.6 

16 

.  9 

517 

1  7.  5 

1  ,61  6 

54.6 

652 

1  4.6 

2,043 

45.7 

1 

16 

.7 

5 

1.3 

10 

2.6 

q 

1  .3 

6 

1  .9 

•> 

.1 

61 

3.0 

3* 

1.  9 

10' 

5.2 

13 

.4 

145 

4.2 

94 

4.  7 

350 

17.6 

6 

.6 

65 

6.1 

1 

.1 

2Q 

2.2 

2 

.  3 

? 

.3 

249 

40.0 

495 

79.9 

824 

96.4 

1 

,  799 

99.1 

1 

.343 

45.4 

2 

,426 

54.3 

2 

.181 

99.3 

369 

97.4 

681 

98.7 

312 

98.1 

1 

,992 

97.0 

1 

.93  5 

94.  R 

3 

,332 

95.8 

1 

,635 

82.4 

1 

,004 

93.9 

1 

,  277 

97.8 

608 

90.7 

1  25 

20.1 

HFW    RACIAL     AMI    FTIINIC     ENROLLMENT    DATA     FROM     INSTITUTIONS     OF     HIGHER     EOUC.ATION,     FALl      1970 
PART     1:    UNOFRGPAOUATF     INSTITUTIONS    (  r  III  I  -  T  I  ME     STIJOFNTSI 


STATF   or   nfv    YORK 


PARFNT     INST  ITIITIliN:     STATF     II 

HunsriM  viy   r  mty    CPl  i  Fr.r 
jamcstowm  r  »  ty  cm. t  rr.c 
JFFFFRSIIN   CMTY   COI  I  Fr,c 
KINGSBORCUGH    CMTY    COLLFGF 
MOHAWK     VIY    CMTY    COLLEGE 
MCNROE     COMMUNITY    COILCOF 
N    COUNTRY    CMTY    COLI  FCF 
NASSAU    COMMUNITY    CHU  FGF 
Nl  w    YORK     CTY    CMTY    fnLICGF 
NIAGARA    CD    CMTY    mil  FGF 
CNONOAOA    CMTY    COLLFGc 
nPAwr.r   rr  cmty   cii  t.'- 

OUFFNSP.OPPIIGH    CP"MUNITY    C 
RPCKLAND    CMTY    COLLEGE 
SCHRMECTAPY    CPMNTY    CC. 
STATFN    IS    CMTY    CCLIFGE 
SUFFOLK    COMMUNITY    COLLEGE 
SUNNY     CPLLEGF    AT     FPP=^nN!A 
SUNNY    COLI  FCF    AT    PCTSPAM 
SUNY    AC.ol     TFCH    C    Al  FPFP 
SUNY    AGPL    T"=C.H    C    CANTON 
SUNY    ACPI      TFCH    c    rr"lc^l 
SUNY      ACPI      TFCF     C     DELHI 
SUNY     ACM       TCCM     C     FAPUNC.PL 
SUNY     AC,P|      TCCH     C     MCJPISVl 
SUNY    r    CERAMICS     ALEREn    u 
SUNY     C     HUMAN     FCOLOCY     CR"'L 
SUNY    C    PF     fCK    AT    CPNL    U 
SUNY    COILro.R     AT     RpnCKPPRT 
SUNY    CnLlFC,c    AT     RUrFAin 
SUNY    CTILFCF     AT    CORTLAND 
SUNY    CntlFC.F     AT    C.FNFSFP 
SUNY    COLI sop     AT     NFW    PAITZ 
SUNY    COILS  GF    AT    ONFUNTA 
SUNY    CC1LIFGF    AT    OSWEGO 
SUNY    CPlirCF     AT     "URCHASE 
SUNY    CPl  I  EGE     OF     FORF  STRY 
SUNY    CCLLFCF    OLD    WFSTRHRY 
SUNY    CPILFCF    RLATTSP'IRGH 
SUNY     PDVPSTAT1:    MFDI      CTR 
SUNY    HFALTH     SCI     CTR     PFIP 
SUNY    HLTH    SCI    C  TP     STNY    PK 
SUNY     INPUS     LAPP'    REL    CRNI 
SUNY    «AR  I  TI«e    COLLFCF 
SUNY     ST    U     PcLO    MAIN    CAM 
SUNY    ST    L    STPNY    RK    MAIN 
SUNY     STATF     II    AT     ALPANY 
SUNY     STAT*    u     AT     RIN'CHAMTN 
SLNY    UPSTATE     MFPICAL    CTP 
SUNY    UPSTATF    '<mm    CTP 
T"mpkinS    CORTLAND    CC 
Ul  STFO    CP    CMTY    COLI  CGC 
WESTCHESTER    CTY    COLLFGF 
•TOTAL     UNDCPf.R  AOUATE 


AMFR  I  CAN 
INDIAN 

NEW    YORK 

I 


SPANISH 

SURNAME 


1 
65 
10 


11 

.  S 

3 

.1 

4 

.1 

S 

.1 

? 

.  1 

1  1 

.3 

4 

.  1 

!  1 

.6 

2 

.1 

1.1 


1  .2 

.3 


76 

1. 

,8 

20 

1  , 

,5 

7 

,2 

6"6 

IS, 

.8 

31 

1, 

,9 

1  rr 

4. 

.  1 

ft 

.9 

207 

?, 

,7 

ft75 

3|, 

.7 

3? 

1. 

.8 

47 

2, 

,  7 

4? 

2 

.1 

5PP 

9, 

.4 

137 

5 

.4 

33 

3, 

,1 

491 

11. 

.2 

246 

5. 

.0 

4ft 

1. 

.  ? 

'ft 

.7 

43 

1. 

,3 

6 

,3 

40 

2 

.! 

17 

.  P 

500 

o 

.5 

73 

,9 

145 

2. 

,4 

ft45 

0, 

,6 

53 

1. 

,  3 

63 

1  , 

,6 

1  61 

3, 

,  1 

1  40 

3, 

,1 

2  10 

3, 

,  5 

1  Rft 

5  1. 

,  7 

9 

10.3 

16 

3.5 

3 

.4 

78' 

6.4 

210 

3.0 

51« 

6.4 

162 

3.3 

16 

ft.' 

16 

ft. 3 

1 

.  ? 

1  7 

.2 

169 

3.' 

1, 

.2 

4 

.  7 

91 

I  .5 

8 

.  3 

61 

1.4 

13 

.  7 

1  « 

.  5 

1 

.   7 

10 

l  .0 

I  7 

.  7 

1 

7 

.  1 

51 

1.  3 

5 

.1 

.3 

.1 

1.9 


13 

.  7 

97 

2.7 

4.06R 

97  .8 

4,161 

100.0 

1 

.  1 

30 

2.  3 

1  ,7P6 

97.7 

1  ,316 

100.0 

7 

.  7 

991 

99.8 

9  93 

100.0 

160 

'.ft 

97' 

70.9 

7.4P6 

79.1 

4,408 

100.0 

7 

.  3 

47 

2.3 

7,03ft 

97.7 

2.083 

100.0 

20 

.4 

7!  5 

4.6 

4,  474 

95.4 

4,ft39 

100.0 

ft 

.  Q 

35 

6.6 

509 

94  .5 

634 

100.0 

30 

.4 

246 

3.7 

7,41  6 

96.8 

7,660 

100.0 

cqr) 

1  1.7 

7  ,449 

46.7 

?,8'1 

63.7 

5,788 

100.0 

12 

.7 

47 

2.  6 

1  ,757 

97.4 

1  ,804 

100.0 

2ft 

1  .7 

52 

3.R 

7,087 

96.2 

2,169 

100. 0 

14 

.  7 

60 

2.n 

1  ,974 

9T.1 

7,034 

100.0 

9P 

1  .6 

POP 

'7.9 

5,454 

87.1 

6,762 

100.0 

?4 

.  9 

172 

6.7 

2,383 

03.3 

2,555 

100.0 

2 

.2 

35 

3.3 

1,018 

<>6.  7 

1  ,063 

100.0 

1  09 

4.7 

747 

17.1 

3,671 

82.9 

4,378 

100.0 

3ft* 

7.  6 

ft '0 

1  7.  o 

4,734 

87.1 

4,862 

100.0 

7 

.2 

73 

1.9 

7.6R9 

98.1 

3,76? 

100.0 

1 

.  1 

46 

1  .7 

3,663 

oq  .n 

3  ,709 

100.0 

6 

.  1 

59 

l.R 

3,795 

98.  2 

',764 

1  00.0 

17 

.Q 

1,816 

9Q.1 

1,832 

100.0 

?' 

1.2 

66 

3.  6 

1  ,80R 

96.5 

1  ,87* 

1  00.0 

1  R 

.Q 

46 

2.7 

7,031 

97.8 

2,076 

100.0 

ftO 

1.  1 

6P5 

11  .1 

4,678 

RR.O 

5,763 

100.0 

1 

54 

7.4 

2,  168 

97.6 

7,722 

100. 0 

4 

.  P 

510 

90.2 

5'4 

100.0 

2 

.2 

69 

5.  7 

977 

94.3 

1  ,036 

100.0 

(; 

.2 

I  10 

4.4 

7,371 

95.6 

2,481 

100.  0 

12 

.2 

160 

2.  P 

6  ,7s? 

97.2 

5  ,920 

100.0 

2? 

.3 

60' 

10. 1 

6,069 

89.9 

6,762 

1  00.0 

75 

.  7 

|7f. 

4.4 

7,847 

°5.6 

4,023 

100.0 

77 

.9 

106 

2.  7 

3,874 

97.7 

3  ,980 

100.0 

'n 

.6 

737 

4.9 

4,647 

96.1 

4,  884 

100.0 

36 

•  ° 

706 

4.6 

4,7  81 

96.4 

4,487 

100.0 

1" 

.7 

776 

3  -i 

6,  77ft 

96.  1 

6,012 

100.0 

6 

2.7 

191 

P3.4 

3R 

16.6 

229 

100.0 

3 

.2 

16 

1.  1 

1.377 

98.9 

1  ,393 

100.0 

1  5 

P. 7 

77 

44  .R 

95 

66.7 

1  72 

100.0 

27 

.6 

96 

?.  4 

7,854 

97.6 

3,9  49 

100.0 

7 

1  .0 

1" 

9.  5 

181 

90.5 

7  00 

100.0 

i 

.  5 

7P 

4.  6 

5°7 

95.5 

625 

100.0 

9 

10.3 

78 

89.7 

87 

1  00.0 

1 

.  7 

17 

7.7 

445 

"6.3 

462 

100.0 

5 

.7 

10 

1.4 

685 

98.6 

695 

100.0 

P7 

.7 

°22 

7.S 

1 1 , 778 

97.5 

17,760 

100.0 

P7 

1.2 

450 

6.4 

6,670 

17.6 

',020 

100.0 

9ft 

1  .' 

67| 

7.R 

7,473 

92.' 

8,064 

100.0 

R7 

1  .fl 

7'0 

6.6 

4,676 

94.6 

4,896 

100.0 

17 

6.6 

2  39 

03.4 

2  56 

1  00.0 

17 

6.6 

239 

97.4 

266 

100.0 

7 

.  5 

Q 

1  .  6 

60? 

90.5 

611 

100.0 

1° 

1.  6 

6P 

5.  7 

1  ,777 

94.8 

1  ,305 

100.0 

46 

1  .9 

146 

5.1 

7,326 

94.1 

7,47? 

100.0 

040 

2.  1 

1 7, 644 

9.  1 

174,713 

90.9 

197,767 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SYRACUSE    UNIVFRS1TY 

SYRACUSE    PNIVRS1TY                                   6?             .6  ?16 

UTICA    CPLI   CCE                                                    16          1.0  74 

•TOTAL     UNP^FGRAnuATC                                             6R               .ft  790 


.  5 
.  4 

.5 


3.  9 

8,617 

9ft.  1 

8,9ft7    100.0 

ft.  6 

'  ,470 

97.5 

1,629    100.0 

4.  3 

1 0, 04  7 

95.7 

10,496    100. 0 

PARFl\T     INS  T  ITUT  lnN:     THE    JIIILLIARP    SCHOOL 

THF     Jllll  LI  APO    SCHOOL 
•  TOTAL    UNnEPC.R  ATUATF 


6.0 

6.0 


10 

!  0 


1  .' 

'.  7 


14 
14 


10.  1 
10.1 


574 
624 


89.9 
ao.9 


683    100.0 
687    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     TROCAIRE     CCLLEGF 

TOPCAIPF    C-LLFC.s  1 

•  TPTAL    IIMPrPGRAOUATc  I 


12 
12 


4.2 
4.2 


13 

'  3 


?71 
271 


95.4 
95.4 


?84    100.0 
?R4    1  00.  C 


PARENT     I*is  1|  TLTI  ON  :    U    OF    ROCHSSTFR  MAIN    CAM 

U    OF     POCHrSTFP     FAST"AN     SC  10 

U    CE     ROCHESTER     "AIN     CA«  146 

II     OF     ROCHCSTCR     NURSING     SC  1 

•  TOTAL    UNOFPGRAOUATE  156 


2.3 

4.0 


1 

.7 

14 

3.? 

429 

96.8 

443 

'00.0 

16 

.4 

166 

4.6 

3,464 

06. 4 

3,620 

100.0 

4 

3.  4 

6 

4.2 

113 

95.8 

1  18 

'00.0 

?0 

.6 

186 

4.4 

3,996 

96. ft 

4,181 

100.0 

PARENT      INSTITUTION:     UNION    COLI  EGE     SYSTFM    PFC 

ALPANY    COLLEGE    RHAR"eCY 
•TOTAL     UNOFPGRAOUATC 


.2 
.? 


.7 
.  7 


449 
44  9 


452    100.0 
457    100.0 


PARENT     [AS1ITLMON:    IIN1CN    COLLEGE    SYSTEM    OFF 

UNION    con  CG<:  1  .1  6s  3.7  1? 

•  TOTAL     HNPFEGR  AOUATE  1  .1  ftS  '.7  17 


"2 
82 


1,657 
1  ,667 


95.3 
95.7 


1.739    100.0 
1  ,"0    100.0 


PARENT     1' ST1TUT10N:     VASSAP    COILcGc 

VASSAR     CO|   I  CC.F  1 

•  IOTAL     HNOFPCRArillATS  1 


4.0 

4.0 


1.  s 
1.6 


I  o 
11 


1.  1 
1.1 


IIP 
I  IP 


1  ,641 
1  ,641 


1,769    1O0.0 
1  ,769    100.0 


PARFM     |AST|  T(_T|riN:    VILLA     MARIA    CCLLFCF     RELP 

VIILA    MAP1A    COLLEGE    «F|P  1'  3.2 

•TUTAL    USOERGRAPUATF  17  3.2 


13 
1? 


394 
394 


96.  8 
96.8 


4  07    100.0 
40'    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     VOORHSFS     TECHNICAL     INST 

VOORHEFS     TECHNICAL      INST 
•  TOTAL     IIMTEGRA-IUATF 


R.8 
P.P 


10 

10 


2.4 
2.4 


7.  3 
3.  3 


61 
61 


85. 
86. 


419    100.0 
419    100.0 


STATF    (It    NEW    YORK 


HTH    RACIAL     SNn    ETHNIC    FNROLLXENT    DATA    rRUW    INSTITUTIONS    C1F    HIGHF"    FOUCATlnN, 
PAPT    1:    UNrFRGRAOUATF     INSTITUTIONS    (FUIL-T1MF    STUDENTS) 


Amfr  [CAN 
I  NO] IN 


SPAM  SH 
SURNAMF 


PARFNT     INSTITUTION:    WACHAMS    HALL     SFM    COLLFGE 

WA0H4MS    HAIL     SFM    CnLLFCc 
•  TOTAL    UN"C("",9  ACU^TC 


123    100.0 
123    100.0 


123    100.0 
123    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     WAGNF"     CnLLcGc 

WAGNER    crilEGE 
•  TCTAL    UNOEPGBADUATC 


132 

132 


5.2 
5.2 


.6 
.6 


1.3 
I.  3 


lfll 
1»1 


7.2 
7.2 


2,350       92.8 
2,350       92. R 


2.531     100.0 
2,531     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WEBB     INST    OF    NAVAL     ABCH 

WEBB     INST    OF     NAVAL     ABCH 
•TOTAL    UNnFBGBAOUAT? 


01     100.0 
PI     100.0 


Rl     100.0 
Rl     100.0 


PABENT    INSTITUTION:    WcLLS    CCLLFC1 

WELLS    CCLLEGE 
•  TOTAL    UNOFBGRAOUATF 


1  1 
1! 


1.7 
1.7 


19 

3.0 

»u 

97.0 

633  100.0 

19 

•>.o 

614 

"57.0 

633  100.0 

PABENT     INSTITUTION:    YESH    RETH    SHE^BM    PAR     INST 

YFSH    BFTH    SI-EARW    BAB     INST 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


155    100.0 
155    100.0 


155    100.0 
155    100.0 


HEW    RACIAL     ANn    FTHN1C    ENROLLMENT    PATA    FROM     INS  T I  TUT  I PNS    OF    HIGHEO    FOUCATION,     FALl     1970 
PAPT     1:     UNOTPGR  AOUATF     INSTITUTIONS    IFU1L-T1MF     STUOFNTS) 


STATF    nF    NPPTH    CAPOIINA 


AMERICAN  9.  NFC 

I  NPIAN 

PARENT      INSTITUTION!     APPALACHIAN     ST    UN  I  VF  P  S  I  T  Y 

APPALACHIAN    ST    UNIVERSITY  7  .1 

•TPTAL    UMPFRCHAnUATF  7  .1 


OPIENTAI 

T 

SPANISH 
SURNAME 

% 

MINORITY 

1  1 

.  7 

49 

1  1 

.7 

49 

1.0 
1.0 


5,007       90. 0 
5,097       99.0 


5,146    100.0 
■5,146    100.0 


PARFNT     INST1UTI0N:    ASHFVL    RUNCCPE    TFCH     INST 

ASHFVl     PIIN'COmrf    TFCH     INST  51  S.  0 

•  TPTAL    UNOFPC°ACUATr  SI  5.0 


5.0 

9  70 

95.0 

1  .071 

1  00.0 

5.0 

070 

95  .0 

1  ,0>1 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     ATLANTIC    CHRISTIAN    C 

AH   ANTIC     C  HRIST  I  AM     C 
•  TPTAL     UNPf POPAOUATE 


1.1 

1  .577 

98.7 

1  ,555    100.0 

1.7 

'  ,  577 

Ofl. 7 

1  ,558    1  00.0 

PAPFNT    INSTITUTION:    PAPprp.    SCPTIA    CCLLFGF 

RARRFR    SCPTIA    COLL  FG>"  5  ?0 

•TPTAL    UNPFRCR AOU ATF  520 


570 
5?0 


99.8 
09. P 


.2 
.2 


571     100.0 
571     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     RCAUFORT    CO    TFCH    INST 

PFAIIFPPT    CZ    TECH    INST  107       75.7 

♦  TOTAL    IINPFRCPAOUATF  107       25.7 


107 

25.7 

316 

74.7 

427,    100.0 

107 

7S.7 

115 

74.7 

473    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    RELMPNT     ABBEY    CCLLFGF 

DEL  MONT    APPEY   COLLEGE 
•  TOTAL    UNPEPCADUATF 


1.2 
1.2 


1 1 

1  .7 

10 

2.0 

670 

97.1 

649    100.0 

1 1 

1.7 

lo 

2.0 

630 

97.1 

649    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RFNNETT    COLLEGE 

RENNFTT    CCLLEGF 
•  TOTAL    UNPFPCPACUATF 


566       09.O 
566       90.0 


566 
566 


oo.O 
QO.O 


1  .0 
1.0 


572    100.0 
577    100.0 


PARFNT     INSTITLTIPN:    PI APFN    TFCH    INSTITHTF 

PLADEN    TECF     1NST1TUTF  1  .P 

•  TCTAL    UNPEPGPArlJATF  I  .P 


47.4 
47.4 


57 

44.2 

72 

55.  P. 

129    100.0 

57 

44.2 

72 

55. P 

129    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PLUE    RIOGE    TECH    INSTITUTE 

RLUF    RIOGF     TFCH    INSTITUTE 
•TOTAL    UNPFRGPArUATF 


3.o 
3.9 


96.1 
96.1 


76    100.0 
76     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    P7EVAR0    COLLEGF 

BPFVARC    CPLLECE 
•  TOTAL    UNOFPGPAPIIATF 


10 
10 


I  .  7 
1.7 


10 
10 


1  .7 

1  .7 


5R5 
SRS 


595     100.0 
595    100.0 


PARFNT    INSTITUTION:    CALPWFLL    TECHNICAL     INST 

CALOWELL     TECHNICAL     INST 
•TPTAL    UNPFPCOAOU AT F 


32 


7.Q 

7.0 


32 

7.0 

3  74 

92.1 

406    100.0 

32 

7.0 

774 

92.1 

4  06    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CAMPBELL    cniLcC,F 

CAMPBELL    CCLLEGE  7  .1 

•  TOTAL    UNPERGRADUATE  2  .1 


1* 
16 


.  5 

.5 


7,070 
7,070 


2,097    100.0 
2,097    100.0 


PAPFNT     IN^TI TLTION:    CAPE    FEAR    TECHNICAL     INST 

CAPC    FEAP     TECHNICAL     INST  1  .2  137      25.3 

•  TPTAL    UNPEPGoAC0ATE  1  .7  117       75.7 


7 

.4 

140 

25. P 

402 

74.2 

542    100.0 

7 

.  4 

140 

75.  8 

407 

74.2 

547    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CARTFpct    TECHNICAL     INST 

CAPTERFT    TECHNICAL     INST  21       10.2 

•  TOTAL    1JNPFPGPAPUATF  71        10.2 


10.7 
10.7 


1"4 

1  «4 


205    100.0 
2  05    100.0 


PAPFNT     INSTITLTIPN:     CATAWBA    CCILFGF 

CATAW3A    CPLLFGE 
•TOTAL    UNOFPGRAPUATF 


24 
24 


2.2 
7.2 


1,057 
1,057 


97.  8 
07. fl 


1  ,076    100.0 
1,076    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  CATAWBA  VALLFY  TCCH  INST 

CATAWBA  VAILFY  T=CH  INST  1.1        «2    7.4 

•  TOTAL  UNPEPGSAPUATF  1      .1        57    7.4 


.1 
.1 


7.6 

ft" 

97.4 

706    100.0 

7.6 

657 

92.4 

706    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     CCN    CAROLINA    TECH    INST 

CFN    CAROLINA    TCCH    INST  A3       1°.4 

•  TOTAL    UMPfPGPACUATE  87,       19.4 


1  °.  4 

145 

80.6 

428    100. 0 

19.4 

345 

80.6 

428    100.  0 

PARFNT     INSTITUTION:    CFN    PIErMPNT    C*TY    COLLEGF 

CFN     PIFCONT     CTY     COLLEGE  3  .1  449        14.4 

•TPTAL    UNPEPGRACUATF  3  .1  449       14.4 


457 

14.5 

7,671 

85.5 

1,175    100.0 

452 

14.5 

7,673 

85.5 

7,125    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CHPWAN    COLLcGF 

CHOWAN   C  CLI  EGF  2  .1  41  2.8 

•  TOTAL    UNPEPGRAOIIATE  2  .1  41  2.8 


57 
57 


1  ,407 
1,407 


96.4 
06.4 


1  ,450     100.0 
1  ,459    1  00.0 


PARENT     INSTITLTIPN:    COASTAL    CAROLINA    CMTY     C 

CPASTAL     CAROLINA    C.MTY    C  7  .7  71       16.0 

•  TPTAL    UNrEPC.RAPIIATE  7  .7  71       16.0 


76 
76 


16.4 
'  6.6 


381 
381 


4«7    1  00.0 
457    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     COLLEGE     PF     THC     ALBEMAPLC 

CCLLFGF    Cf      THE     ALRFMaoiE  )04       16.1 

•  TPTAl     UNPF(ir.7Ar'lA"T=  104       16.1 


104 
104 


16.1 
16.1 


87  .9 
83.9 


646    100.0 
646    100.0 


72 


HEW    RACIAL    AN"    EIHUir    ENROLLMENT    DATA    FROM     INST  I  TUT!  ONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    1:    UNPERGRAOMAT  F     INSTITUTIONS    (FULL-TIME    STUPFNTS) 


STAT*    nc    NPRTH    CAROL INA 


AMERICAN         r  N! 

I  NO  I  AN 

PARFNT     INSTITUTION:    CRAVFN    CO    TECHNICAL     INST 
CRAV=N    CC    TECHNICAL     INST 

*TOTAL    UNOFRGRAOU  ATE 


65 
6S 


27.0 
2^.0 


SPANISH 
SUPNAME 


65 

27.0 

176 

73.0 

241  100.0 

65 

?T.O 

176 

73.0 

241  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    OAVIPSON    CO    C«TV    COLLFGF 

oavidscn  cc  cmty  college  S3   6.2 

•TOTAL    UNPFRGRAOIIATF  53  6.2 


56 

6.5 

904 

93.5 

"60  100.0 

56 

6.5 

804 

93.5 

860  100.0 

PARFNT     INSTI TLTIPN:    DAVIDSON    CCLLFGF 

rAVTISPN    COLLFGF 
•  TOTAL    IINOEFGRACUATF 


1  .1 
1.1 


11 

1.1 

993 

98.9 

1  ,004  100.0 

11 

1 .' 

993 

96.9 

1,004  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PUXE    UNIVFRSITY 

DUKF    UNIVFRSITY  3  .2  117  2.5  17 

•  TOTAL    MNrEPGRAOIIATF  8  .2  117  2.5  17 


13 

.3 

155 

3.1 

4,604 

96.7 

4,759  100.0 

13 

.3 

155 

3.1 

4,604 

96.7 

4,759  100.0 

PARENT    INSTITLT10N:    OURHAf    TECHNICAL     INST 

CURHAM    TECHNICAL     INST  1  .2  343       55.2 

•  TOTAL    UNOERGRACUATF  1  .?  343       55.2 


3  44 

55.4 

277 

44.6 

621  100.0 

■■44 

55.4 

277 

44.6 

621  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    FAST    CAROLINA    UCFN    OFF 

E    CAROLINA    U    CA"P    LEJUNF 

F    CAROLINA     U    CHERRY    POINT 

E    CAROLINA    U     MAIN    CAMPUS  Ol  1.0 

F    CAROLINA    L    SFYMR     jTHNSN 
•  TTTAL    UNDERGRADUATE  91  1.0 


20  100.0 

16  100.0 

8,703  96.9 

13  100.0 

3,752  97.0 


20  100.0 

16  100.0 

8,978  100.0 

13  100.0 

9,027  100.0 


PARENT     INS1ITLTI0N:    EOGECOMRF    CO    TECH    INST 

FOG^COMBF    CO    TFCH    INST  61       *8.1 

•TOTAL    UNPFBGRAOUATE-  61       58.1 


61 
61 


58.1 
58.1 


41  .9 
41.9 


105    100.0 
105    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ELUA8FTH    CITY    STATE    U 

ELIZABETH    CITY    STATE    ')  ^°9       96.7 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  999       96.7 


999 
999 


14 
34 


3.3 
3.3 


1  ,033    100.0 
1,033    100.0 


PARENT     INSTITLT1PN:    ELON    COLIFGF 

FLON    CCLLFCE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


13 
13 


13 
13 


1,567       99.2 
1,567       99.2 


1,580    100.0 
1  ,580    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EAYFTTEVILLE    TECH     INST 

FAYETTFVHLC     TECH    INST  9  1.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  9  '.0 


168       19.0  1! 

168       19.0  11 


1.2 
1.2 


188 

21.2 

698 

78.8 

886  100.0 

188 

21.2 

698 

78.8 

886  100. 0 

PARENT     INSTI TLTION:    F4YFTTEVL    ST    UNIVERSITY 

FAYETTFVL    ST    UNIVERSITY  1,300       98.5 

•  TOTAL    UNpcsc.RAOUATF  1,300       98.5 


1  ,300 

98.5 

20 

1.5 

1 ,320  100.0 

1,300 

98.5 

20 

1.5 

1,320  100.0 

PARENT    INSTITUTION:     FORSYTH    TFCHNICAL     INST 

FORSYTH    TECHNICAL     INST  1  .1  157       21.4 

•  TCTAL    UNDFRGRADUATE  I  .1  157       21.4 


158 

21.  5 

577 

T8.5 

735  100.0 

158 

21.5 

577 

78.5 

735  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CARONFR     fcERR    COLLEGE 

GARONER    WF°6    COLLEGF  1  .1 

•  TOTAL    UNPEPGRAOUATE  1  .1 


2.7 
2.7 


43 
43 


2.9 
2.9 


1,457       97.1 
1,457       97.1 


1,500    100.0 
1  ,500    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     G^STP»I    COLLFGF 

GASTON  CCLtEGE 
•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF 


275       13.4 
27S       13.4 


275 

1  3.4 

I  ,780 

86.6 

2,055  100.0 

275 

13.4 

1,780 

86.6 

2,0  55  100.  0 

PARENT     [NSHUTtON:    GREENSBORO    CCLLCGF 

GREENSRPRP    C1LLFGF 
•TOTAL    UNPFRGRAOU ATC 


1.6 
1.6 


1.1 
1.  1 


15 
15 


550       97.3 
550       97.3 


SftS    100.0 
565    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    GUILFORD    COLLEGF 

GUILFPRD    COLLEGE 
•TPTAL     UNDERGRADUATE 


3.3 

3.3 


3.  7 
3.  7 


1  ,139       9f,. 3 
1,139       96.3 


1  ,1  83    '00.0 
1,183    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    CUIIEpon    TFCHNlrAI      INST 

CUILEORr    TECHNICAL     INST  102       16.9 

•TPTAL    UNPFRGRACUATE  102       16.9 


102 

16.9 

502 

83.1 

604  1  00.0 

102 

16.9 

502 

83.1 

6  04  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     HAYWOOD    TECHNICAL     INST 

HAYWOPP    TECHNICAL     INST 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


2.7 
2.7 


2.7 
2.7 


?20 
220 


226    100.0 
226    100.0 


PARFNT     INSTMLTION:    HIGH    POINT    CCLLFGE 

HIGH    POINT    COIIEGF  1  .1 

•TOTAL    UNnFPGRADUATE  1  .1 


.2 
.2 


.8 
.8 


1,052       99.2 
1,05'       99.2 


1  ,060    1  00.0 
1,060    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ISOTHERMAL    C.MTYCOLLFGE 

ISOTHEPMAL     CMTY    CDLIEGE  55       12.9  1  .2 

•TPTAL    UNPFPGRAPUATE  65       12.9  1  .2 


56 

13.1 

372 

86  .9 

429  100.0 

56 

13.1 

372 

84.9 

428  100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    JAMES    SPRUNT     INSTITUTE 

JA»CS    SPRUNT     INSTITUTE  90       36.4 

•  TOTAL    UNPFPGRADUATE  90       36.4 


90 

36.4 

157 

63.6 

247  100.0 

°0 

36.4 

15' 

63.6 

247  100.0 

73 


HFH    RACIAL    ANO    ETHNIC    enirpllMFNT    pAT4    FpnM     INSTITUTIONS    nF    HIGHER    EDUCATION,    Fan     1970 
PART    II     UNDERGRADUATE    INSTITUTIONS     (Fill  l-T  IMF    STUOENTS) 


STATE     RF    NORTH    CAROIINA 


AMFR |r AN 
I N"I AN 


IS        SPANISH 
SUPMAMF 


flTHFR  * 


PARENT  INSTITUTION:  johnsn  c  smith  university 

JOHNSN    r     SUITH    UNIVERSITY  1,06'.       99.8 

•  TOTAL    UNOFPGRAOIIATF  1,064       99.8 


I  ,0ft4 
I, Oft* 


99.8 
99.  8 


2  .2 

7  .2 


l.Oftft    100. 0 
1  ,066    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     K  FPNEPSV  II  I  F     WFSLFYAN     C 

KERNCRSVHLE    4FSLEYAN    C 
•  TOTAL    UNOFPCRADUATE 


2.1 

?.l 


47       97.9 
4  7       97.9 


48    '  00.0 
4P    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     > 

KINGS    rnu  FCF 
•  TOTAL     UNOEPC.RADUATr 


I  NGS    COLLEGE 


«] 

41 


9.2 
0.2 


.5 

.  s 


401        90.3 
401        90.3 


444     100.0 
444     100.0 


PARCNT     INSTITUTION:    KITTRELI.    COLLEGE 

Kl  TTRELl     COll  FC.f 
•  TOTAL    UNDER CR AOUATF 


371      99. s 


371 

99.  5 

7 

.5 

373    100.0 

371 

99.5 

7 

.5 

173    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     lcFS    «CRAE    COLLEGE 

Lrt:S    MCf  AF    COLl  EGE 
•  TOTAL    llfPFPC.R/'OUATF 


Ift 
16 


2.4 
2.4 


19 

2.9 

640 

07.1 

659    100.0 

19 

2." 

640 

97.1 

659    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LcNO|R    CO    CMTY    COLLEGF 

IFNOIR    CO    CMTY    COLLEGE  1  .1  '06       19.7 

•TOTAL    IINOFPGPArUATE  1  .1  206       19.7 


207 

19.8 

838 

80.2 

1  ,045    100.0 

207 

1  9.P 

838 

80.2 

1,045    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    LENOIR    RHYNF    COILFC.F 

LENOIR    RHYNF    COLLFGF 
•  TOTAL     IJMnrpr.R  AOUATF 


1,'76       99.5 
lt'76       09.5 


1,783    100.0 
1  ,283    100.0 


PARENT     INST|TUT|HN:     IIVINGSTONF    COLl  EGF 

LIVINOSTnuF    COLLEGE  TC      OP.7 

•  TOTAL    UNDFPORACUATF  707       98.7 


707 

98.  7 

9 

I  .3 

716    100.0 

707 

98.7 

9 

1  .3 

716    100.0 

PARFNT     1'KlTTTUTION:    L 1 1)  I  S"  LM>  G    COLLECT 

LOIJISBUPC    COLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


13 
13 


1.7 

1  .7 


1.8 
1.8 


759        98.? 
750        9Q.7 


773    100.0 
773    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     WARS    HILL    COLLEGE 

MARS    HII  L    COLLEGF 
•  TOTAL    UNDFPGRACUATF 


12 
1? 


1.3S7       99.1 
1,357       99.1 


1  ,369    100.0 
1,369    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:    "APTIN    TECHNICAL     INST 

"ARTIN    TFON1CAI     INST  127       54.7 

•TOTAL    UNOFFGRADUATE  127       54.7 


54.7 

105 

45.3 

232    100.0 

54.7 

105 

45.3 

232    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     MfRFCITH    COLLEGF 

MEREDITH    COLl  EGC 
•  TOTAL    IINOFPGO  AOUATE 


13 

13 


1.2 
1.2 


lft 
16 


1.5 

1  .5 


1,076       98.5 
1,076       98.5 


1,002    100.0 
1,002    100.0 


PARENT     IMSTITUTION: 
METHODIST     COLLEGE 
•  TOTAL    UNO  FP  GRADUATE 


THCMST    COLLFC.E 

1              .1 

15 

l.o 

2 

1             .1 

15 

1.1 

2 

18 

2.' 

770 

97.7 

788    100.0 

18 

2.3 

770 

07.7 

788    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MITCHFLL    COLLEGE 

MITCHFLI     COLLECT  1  .2  13  2.6 

•  TOTAL    H'jnCRGRAruATE  l  .7  13  2.6 


15 

3.0 

4  79 

97.0 

494    100.0 

15 

3.0 

479 

97.0 

494    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     Mr-KTRFJT     ANDERSON    COLLEGF 

MONTPEAT     ANCE'SON    COILFCF  20  *.  9 

•  TOTAL    UNOEPGRACUATE  20  5.9 


319       93.5 
31  o       03.5 


341     100.0 
341     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    MOUNT    01 Ivc     JR    COLLFGF 

MOUNT    nLlvc     JP    COLIFGE  5  1.5  17  5.7 

•  TOTAL    u*iOFPGRACUATF  s  1 .  c  17  5.7 


73 

7.0 

305 

93.0 

328    100.0 

23 

7.0 

305 

93.0 

328    100.0 

PARENT      IMSTI  Tl  HON:     NC      AGPL     TECH     STATF     IJ 

NC    AGRL    TECF    STATE    II  1 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  I 


1,11?        99.  F. 
•>,3?8       90.5 


3,340         99.6 
3,340  00. ft 


14 
14 


.4 

.4 


3,354    100.0 
3,354    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     NC     CENTRAL    UN!VE"SITY 

NC    CCNTFAL     UNIVCRSITY  2,788       07. 4 

•TOTAL     UNOFR  C»  ACUATF  7,788        9  7.4 


2,788 
7,788 


2.6 

2.6 


2,863    1  00.0 
2.P63    100.0 


PARFNT     IMSTITLTION:    NC     SCHOOl     CF     THE    ARTS 

NC    SCHOOL     CF    THE     ARTS 
•  TOTAL     UNE  For.P  AOUATF 


11.1 
11.1 


12.1 

'61 

87.9 

297    100.0 

12.  1 

261 

87.9 

2  97    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     NC    WESLEYAN    COLl  EGF 

NC    WF<LfYAN    COLLFGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


25 
25 


4.2 
4.2 


575 

575 


95.7 
95.7 


ft  01    I  00.0 
601     100.0 


PAPFNT      INSTITUTION:     PAMLICO    TECHNICAL     INST 

PA-LICO    TFCHNICAL     INST  12       24.0 

•  TOTAL    UNI  I  PGP  AOUATF  1?       24.0 


12 
12 


'4.0 

24.0 


7ft. 0 
7ft.  0 


50    100.0 
50    100.0 


H*w    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    r>A  TA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     19T0 
PART    1:     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIME     STUOFNTSI 


STATE    OF    NOPTH    CAROLINA 


AMFR  If  AN 
I  NO li  N 


SPAM  SH 

SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:    PcACf    COLLFGE 

PFAC*    CPILFG* 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    Pembroke    STATE    UNIVFRSITY 

PEMBROKE    STATE    UNIVERSITY  214       11.1 

•  TCTAL    UNPEPGRAOUATE  214       U.l 


PARENT     INSTITUTION:     PFEIFFER    COLLEGE 

PFEIFCFP    COLLEGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.1 

1.1 


.4 
.4 


487 
487 


99.6 

99.6 


489    1 00. n 
4  89    100.0 


301 

15.* 

1,62"? 

84.4 

1,926    100. 0 

301 

1  5.6 

1  .62"; 

84.4 

1,926    100.0 

2 

.2 

12 

1.5 

810 

98.5 

822    100.0 

? 

.2 

1? 

I  .5 

810 

98.5 

822    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    PITT    TECHNICAL     INSTITl'TF 

PITT    TECHNICAL     INSTITUTE  176       28. 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  176       28. 


176 

28.3 

446 

71.7 

622    100.0 

176 

28.3 

446 

71.7 

622    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CUEENS    COLLEGE 

QUEENS    COt  LEGE 
•  TOTAL    UNOERGRACUATE 


.  9 
.9 


636 
636 


99.1 
99.1 


642    100.0 
642    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    RICHMOND    TECHNICAL     INST 

RICHMOND    TECHNICAL     INST  8  1.9  111       26.7 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  8  1.9  \\\        26.7 


120 

28.8 

296 

71.2 

416    100.0 

120 

28.  8 

29  6 

71.2 

416    100.0 

PARFfiT     INSTITUTION:     ROCKINGHAM    CMTY    COLLEGE 

ROCKINGHAM    CMTY    C0llcGE  1  .2  73       11.7 

•  TOTAL    UNPFPGRACUATF  1  .2  73       11.7 


74 

11.9 

550 

88.1 

624    100.0 

74 

11.9 

5*0 

88.1 

624    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    ROWAN    TECHNICAL     INSTITUTE 

ROWAN    TECHNICAL      INSTITUTE  86       19.9 

•TOTAL    UNPFRGRAOUATF  86       19.9 


86 

19.9 

347 

30.1 

433    100.0 

86 

19.9 

347 

80.1 

433    100.0 

PARENT     INST1TUTI0N:    SACREP    HEART    COLLEGE 

SACREP    HFART    COLLEGE 
•TOTAL    UNDFPCRAOUATE 


1? 
12 


3.6 
3.6 


1.2 
1.2 


16 
16 


322 
322 


95.3 
95.3 


338    100.0 
338    100.0 


PARFNT     INST1TITIUN:     SAINT    AUGUSTINES    COLLEGE 

SAINT    AllGUSTINFS    COLLECT  1,057       99.9 

•TCTAL    UNDERGRADUATE  1,057       99.9 


1,057 
1  ,057 


1,058    100.0 
1,058    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    MARYS    JR    COLLFGE 

SAINT    MARYS    JR     CCLLEGE 
•  TOTAL    UNPERGRATUATF 


317 
■>!  7 


318  100. 0 
318  1  00.0 


PARFNT  INSTITLTION:  SALEM  CCLLEGE 

SALEM  COLLEGE 
•  TOTAL  UNPEPGRAOUATE 


.2 
.  2 


.6 
.6 


504 
504 


99.4 
99.4 


507    100.0 
507    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SANDHILLS    CMTY    COLLEGE 

SANDHILLS    CMTY    COLLEGE  10  .8  '10 

•TOTAL    UNPEPGRAOUATE  10  .8  110 


.1 
.1 


2 

123 

9.8 

1,137 

90.2 

1  ,260    100.0 

2 

123 

9.8 

1,137 

90.2 

1,260    100.  C 

PARENT  INSTITLTION:  SHAW  UNIVERSITY 

SHAW  UNIVTRSITY 
•  TCTAL  UNOERGRACUATE 


1,074 
1,074 


96.5 
96.5 


1,074 

96.5 

39 

3.5 

1  ,113    100.0 

1  ,074 

96.5 

39 

3.5 

1,113    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SNT    ANDRFWS    PPESB    CDLIFGE 

SNT    ANOPEWS    PRESS    COLLEGE  43  5.2 

•TOTAL    UNPFPGRAOUATF  43  5.2 


43 

5.2 

791 

94.8 

834    100.0 

43 

5.2 

791 

94.8 

834    100.0 

PARENT    INSTITLTION:     SPUTHF ASTFRN    CMTY    COLLFGE 

SOUTHFASTFRN    CMTY    COLLEGE  62  7.1  159       18.1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  62  7.1  159       18.1 


221 

25.1 

658 

74.9 

8  79    1  00.0 

271 

75.1 

658 

74  ,9 

8  79    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWESTERN     TECH    INST 

SOUTHWFSTrPN    TECH    INST  7  3.0 

•TOTAL    UNPEPGRAOUATE  7  3.0 


12.9 
12.9 


15.9 

196 

84.1 

233    100.0 

15.9 

196 

84.1 

233    100.0 

PARFNT    INSTITLTION:     SOUTHWCOC    COLLFGE 

SOIITHWOOP    COLLFGE  2 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATE  7 


1.3 
1.3 


13 

4.3 

288 

95.7 

301    100.0 

13 

4.3 

788 

95.7 

301    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SURRY    COMMUNITY    COLLFGE 

SURRY    COMMUNITY    COLLFGE  20  4.0 

•  TOTAL    IINOfRGRAOUATF  20         4.0 


■>o 

4.  0 

486 

96.0 

506    100.0 

20 

4.0 

486 

96.0 

506    100.0 

PARFNT    INSTITUTION:     TECH    INST    CF     ALAMANCE 

TECH    INST    OF    ALAMANCE  127       20.3 

•  TOTAL    UNPERC.RAPUATE  127       20.3 


127 

20.3 

500 

79.7 

677    100.0 

177 

'0.3 

500 

79.7 

677    100.0 

PARENT  INSTITUTION:     U    OF    NC    SYSTEM    OFFICE 

NC    ST    U    RALEIGH     MAIN    CAM 

U    OF  NC    AT    ASHEVILLF 

U    OF  NC     AT    CHAPEL    HILL 

U    OF  NC     AT    GPFENSBORO 

U    OF  NC     AT    WILMINGTON 

•TOTAL  UNPEPGRAOUATE 


16 

.2 

141 

1.5 

15 

.  ? 

1 

.1 

12 

1.3 

3 

.3 

14 

.1 

240 

2.1 

18 

.2 

69 

1  .4 

146 

3.1 

9 

.7 

46 

3.2 

7 

.1 

00 

.4 

5  85 

2.0 

47 

.2 

.  2 

1  95 

2.0 

Q 

.51  5 

98.0 

9 

,710 

100.0 

.1 

17 

1.8 

936 

98.2 

953 

1  00.  0 

.  1 

283 

2.4 

11 

,405 

97.6 

1  1 

688 

100  .0 

1.5 

297 

6.2 

4 

473 

93.8 

4 

,770 

100.0 

.3 

52 

3.6 

1 

389 

96.4 

1 

441 

100.0 

.4 

844 

3.0 

27 

,718 

97.0 

2» 

,562 

100.0 

HFW    RACIAL    ANP    FTHNIC    ^NROILMFNT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FDUCATIIN,     FALL     1970 
PART     1:     UNOFRGPAPUATF     INSTITUTIONS    (FUIL-TIMF    STUDENTS) 


STAFF    OF    NCPTH    CARPI INA 


AMERICAN         T 
I  MM  AN 

PARFNT     INSTITUTION!     WAKF     FORFST    UN1VCRSITY 

WAKF     FOPFST     UNIVFRSITY  2  .1 

•  TOTAL     UNPFRGRAPIIATf  2  .1 


2.1 
2.3 


SPANISH 
SHPMAMF 


57 
57 


2.4 
2.4 


2,331       97.6 

2,m    <»t.6 


2.190    100. 0 
7,190    1  00.  0 


PARFNT     INSTITUTION:    WARREN    WILSON    CCLLFC.r 

WARREN    WILSCN    COLLFGF  78  7.7 

•TCTAL    UNOFRGRADUATF  78  7.7 


1 .4 

11 

0.0 

111 

91.0 

366    100.0 

'.  4 

11 

9.  0 

111 

91.0 

166    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    WAYNF    COMMUN  I  T  Y    C  OLIFC.F 

WAYNF    COMMUNITY    COLLFGF  242       21.7  2 

•  TOTAL     IINPEPGRAPUATF  247       21.7  2 


744 

21  .9 

871 

7R.1 

1  ,115    100.0 

244 

71.9 

871 

78.1 

1,115    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:    WFSTERN    PIFOfONT    CC 

WESTFPN    P1FPM0NT    CC  5  .6 

•  TOTAL    UNDEPGRACUATF  s  .(, 


8.2 
8.2 


75 

75 


74  7      90.9 
747       90.9 


872    100.0 
822    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    WILKES    COMMUNITY    COILEGF 

WILKES    CCMWUNITY    COLLFGF  31  5.2 

•  TOTAL     IJMOCRC.RAPUATC  31  5.2 


31 

5.2 

570 

94.8 

601    100.0 

11 

5.2 

570 

94.8 

601     100.0 

PARENT    INSTITLTION:    WILSON    CO    TFCHMCAL     INST 

WILSON    CO    TECHNICAL     INST  1  .2  112       26.9 

•TOTAL     UNOERGPAOUATF  1  .2  112       26.9 


111 
111 


27.2 
?7.2 


101 
101 


416    100.0 
416    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    W1NCATE    COLLEGE 

WINGATF    COLLFGF  1  .1  15 

•TOTAL    UNPFPGP AOUATF  1.1  15 


.2 
.2 


1.4 
1.4 


1,605      98.6 
1,605       98.6 


1  ,628    100.0 
1,628    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    WINSTCH    SAIFM    STATE    U 

WINSTON    SALFM    STATF    U 
•  TOTAL    UNPEPCRAO.UATF 


1,140       98.7 
1,140       98.7 


1  ,1  40 

98.7 

1* 

1.3 

1,155    100.0 

1,140 

9R.7 

15 

1.3 

1 ,155    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WSTN    CAROLINA    UNIVFRSITY 

WSTN    CAPCLINA    UNIVFRSITY  1  .1 

•  TOTAL    IINPERGRACUATF  3  .1 


43 
41 


1.0 
1.0 


I.  1 
1.1 


4,393       98.9 
4,393       98.9 


4,443    100.0 
4,443    1  00.  0 


PAPFNT     INSTITLTION:    WW    HOLOING    TFCH    INST 

WW    HOLOING    TFCH     INST  1  .1  103       14.6 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1  .1  103       14.6 


104 

14.7 

607 

85.3 

706    100.0 

104 

14.7 

602 

85.3 

706    100.0 

MFW    RACIAL    AND    FTHf'IC    Ft»nLlMtNT    DATA    FRO"    INST1TI/TIPNS    OF    HIGHER    EDUCATION, 
PART     1:     HNnrRSRADIIATF     INSTITUTIONS     <F(JIL-T1«E    STUDFNTS) 


FALL     1970 


STATF    OF    NORTE     DAKOTA 


AMFR  |CAN 
INDIAN 


SPANISH 

SUPWAMF 


PAPFM     INSTITUTION:     ASSUMPTION    COLLEGE 

ASSUMPTION    CULI  EGF 
•  TOTAL    UNDER  CRACU\TF 


112    100.0 
11?    100.0 


1  12    100.0 
112    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PIS"ARCK    JUNIOR    COl LEGE 

8IS-ARCK    JUMCR    COILFGF  5  .5 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  5  .5 


1  ,037 
1  ,017 


99.5 


1,042    100.0 
1  ,042    100.0 


PARENT     INSTJTLTION:    DICKINSON    STATE    COLLEGE 

DICKINSON    STATE    COLLEGE  9  .6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  9  .6 


.2 
.2 


15 
15 


1,587 
1,587 


99.  1 
99.1 


1,6  0?    100.0 
1,602    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    JA^STOWN    COLLEGE 

JA»ESTCV.f>    CCLLEGE 
•  TOTAL    UVOFPGRAOUATF 


21 
23 


29 
29 


573 
571 


95.2 
95.2 


602    100.0 
602    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    LAKE    PcGIOK    JR    COLLcGF 

LAKF    REGION    JR    COLLEGE  ?5  4.1  1 

•  TOTAL    UNOFPGRAnUATE  25  4.1  1 


26 

4.2 

5  86 

95.8       ' 

612    100.0 

26 

4.2 

586 

95.8 

612    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    < 

PARY    CCLLEGC 
•  T^TAL    HNOFRGRAOUATF 


ARV    COLLEGE 


PARFNT     INSTITUTION:    *AYVILLr    STATF    COLLFGF 

"AYVULF    STATE    COLLFGF                              8            .9  8 

•TOTAL    UNDf  PC°4rU  ATE                                         R             .9  R 

PARENT     INSTITUTION:    MINOT    STATE    COLLFGF 

VINOT    STATF    CCLLEGE                                   17             .6  10 

•  TOTM     UNPEPGRAOUATE                                      17             .6  10 


PARENT    INSTITUTION:    NO    STATF    SCHCCL    SCIENCE 

NO    STATE    SCHOOL     SC1FNCF  1?  .6 

•  TOTAL    UNPERCiDUATE  15  .6 


PARENT     INSTITUTION:    MO    STATE  (I    CCNTRAL    OFMCF 

NO    STATE    L     ROTTINEAll    RR  1?          4.0 

NC    STATF    U    »AIN    CAMPUS  1?            .2                     3 

•TOTAL    U«PrRGRAOU AT F  24             .4                     3 


8.3 

388 

91.7 

423    100.0 

R.3 

388 

91.7 

423    1  00.0 

17 

'.0 

848 

98.0 

865    100.0 

17 

2.0 

848 

98.0 

865    100.0 

1 

34 

1.3 

7,667 

98.7 

2,701    100.0 

1 

34 

1.3 

7,667 

98.7 

2,701     100. 0 

26 

1.0 

2,597 

99.0 

2,623    100.0 

26 

1.0 

2,597 

99.0 

2,623    100.0 

1? 

4.0 

2  85 

96.0 

297    100.0 

22 

.4 

5,91  7 

99.6 

5,939    100.0 

34 

.5 

6,202 

99.5 

6,236    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     U    OF    NO  CENTRAL  OFFIOF 

U    OF    NO    EUEKOALF    PRANCH  7  5.1 

U    of    no    MAIN    CAMBiJS  175  1.9 

II    OF    NO    WILLISTCN    PRANCH  6  1.3 

•  TOTAL    UNOCPGRAOUAT"1  '3°  1.9 


1 

14 


14 
14 


8 

5.8 

130 

94.2 

138    100.0 

2 

164 

2.5 

6,445 

97.5 

6,609    100.0 

6 

1.3 

450 

98.7 

456    100.0 

2 

178 

2.5 

7,025 

97.5 

7,203    100.0 

PAPEKT     INSTITUTION:    VALLEY    CITY    STATE    COLLFGF 

VALLFYCITY    STATE    COLLFGE  6  .5  1  .1 

•  TOTAL    UNPEPGRADIIATE  6  .5  1.1 


.  5 
.5 


1,323 
1  ,323 


1  ,330    100.0 
1,330    100.0 


HEW    RACIAL     ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HKHF"    FOIJCAT10N,    Fill     |1'l) 
PART     II    UNOERGRAOIIATF     IN^T  t  T I  IT  ir.NS     (FIRI-TIMF    STUOENTS  I 


STATE    hf    OHir 


/\ucp  jr.  AN 
1N0I AN 


T       noTrNTAl 


SPAr"  ISH 
SU°f'AMF 


PARENT     tNST  I  Tl  TUN  : 

p  in   gran  or    colleof 
•TOTAL    UNOFPGRAOII  AT  F 


in  c.rancf   criLFr.F 


IS 
35 


686 
ARft 


91.1 
95.1 


7?1     100.0 
7?1     100.0 


PARFNT     INSTITUTION!    AN  T  IPC  H  COLL  FGE 

«NTi"rH  college  ft 

antiooh  collfgt  oc   ralt  c  t 

•  TOTAL    UNPFRCAruATF  7 


.  1 

1«? 

9.0 

1  3 

.3 

in 

1R.4 

3 

.3 

?40 

10.3 

1ft 

?!  6 

1  0.7 

1  ,808 

ftl 

'O.ft 

'10 

7R1 

1  ?.0 

?,osa 

?  ,02*    100.0 

311    100.0 

7,339    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    ART    ACAnEMY    Cc    CINCINNATI 

ART     ACAPFMY     OF    CINCINNATI  2  l.B 

•  TOTAL     I  inr  FT  GRADUATE  2  l.R 


'.  R 
1  .8 


3. ft 

107 

9ft. 4 

111     100.0 

3.  ft 

107 

9ft.  4 

111     100.0 

PARENT     INSTIUTION:     AShLANO    COLLcGF 

ASHLAND    rr'l  LEOF 
•  TOTAL    UNPERGRAOU  ATE 


50 
SO 


1.9 

1.9 


.1 
.   1 


7.1 

',110 

97.7 

7,170    1  00.0 

?  .1 

',110 

97.7 

7,170    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ATHFNAEU*    OF    OHIO 

ATHENAEUM     OE     OHIO 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


141     100.0 
141     100.0 


141     100.0 
141    100. 0 


PARENT     INSTIUTION:    RALOWIN    WALLACE    CCILECE 

RALTWIN    WALLACE    COLLEOF  147  l.R 

•  TCTAL    UNOEFGRAOII  AT  c  14?  l.R 


114 
i  S4 


',291   93.7 
?,?91   93.7 


7,449  1  00.0 
?,449  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PLISS    COLLFGF 

RLISS    COLI  FOE 
•  TOTAL     lINOrS  GRAOUATF 


1?.1 
1?.5 


1  ?.» 

101 

R7  .? 

345    100.0 

1   ?.» 

701 

37.  2 

341    tOO.  0 

PARENT    INSTIUTION:    PLUCETCN    COLLEGE 

PIUFFTON    COLLEGE 
•  TTTAL    UMIFFGRAOUATF 


30 

70 


3? 

4. ft 

ft71 

91.4 

703    100.0 

7? 

4. ft 

671 

91.4 

707    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RORROMEO    SEMJNAPY    OF    OHIO 

BrppnMFr    SF»INA7Y    OF    CHIP 
•  TOTAL     MNOFPGRAFll'ATF 


I  11 
111 


99.3 
99.  3 


152    100.0 
1  1?    1  00.0 


PARENT    INSTIUTION:    ROWLING    GPH  ST    II     CFN    OFF 

BOWLING   gpn    ST    II   eirflos  ?  .4 

ROWLING    GEN    ST    U    MAIN    OAM  1                                 260  ?. 1 

•TOTAL    l'NnF?(;RAni.lATc  1                                 2ft?  2.0 


1? 
1? 


2 

.4 

486 

99. ft 

438    100.0 

77ft 

?.? 

1 2,719 

97.? 

17,615    '00.0 

?7fl 

?.  1 

1  ?,  3?5 

97.9 

13,103    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     0     *T     SNT     JOS     ON    THE    OHIO 

C    »1     SNT     .ins    ON     TUT     OHIO  11  1.9 

•  TOTAL    ilNrEFGRAPUATE  11  1.9 


22 
22 


7R1 
7R1 


97.3 
97.7 


807    100.0 
P03    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CAPITAL    UNIVERSITY 

CAPITAL    UNIVERSITY  1  .) 

•  TOTAL     ll"ocpr.RAOUATr  ]  .1 


.  ? 

.7 


R3 
33 


1,131 
1,131 


94.9 
94.9 


I,ftl4    100.0 
1  ,614    100.0 


PARFNT     INSTIUTION:     CASE    WESTERN    RESERVE    u 

CASC    WFSTFRN    RFSERVF     I)  211  1.7 

•TOTAL    UNOFPGRAOU AT F  251  5.7 


1? 

1? 


4,  104 

4,  114 


93.2 
97.2 


4,405    100.0 
4,401    100.0 


papfnt    institution:   cfnarvtllf  college 

cfoarvii  i  f   collfgf 
•  total    unofpc.ra;iuate 


91  7 

99.3 

918    100.0 

91? 

99.3 

918    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CENTRAL    STATE    UMVFRSITY 

CFNTRAI      STATF    UNIVERSITY  2,166       91.6 

•  TOTAL    UNOEPGRAOUATE  7,  l  ft6       «1.6 


■>,  lftft 
7,lft6 


91.6 
91.6 


199 

199 


2,765    100.0 
2,365    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     CINCINNATI     RIRLE     SEMINARY 

CINCINNATI      PIRIE     SE-INARY  1  .3 

•  TOTAL     UNOrEf.o  AOUA  TF  1  .3 


381 
38' 


332    100.0 
18?    '00.0 


PARENT     INSTIUTION:    CLARK    CO    TECHNICAL     INST 

CI  ARK      CO     TECHNICAL       INST  60  9.9 

•  TnTAL    UNOrpO.RACUATr  60         9.9 


60 
60 


143 
14R 


90.1 
90.1 


ft08    100.0 
603    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    CL"=VFLANO     INST    OF    ART 

CIFVFLANC     INST    OF    ART  1  .7  11  3.1 

•TOTAL     UNOCPGRAOUATE  I  .3  11  7.1 


1.1 
1  .1 


1  9 
19 


334 
334 


94.6 
94.6 


353    100.0 
353    100.0 


PARENT     I'ISTI  TLTION:     CL'VEIANO     INST     OF     MUSIC 

ClcVELANC      (NST     OF     "IJSIC  10  6.9 

•  TOTAL     U'lOFPOR  »0UATC  10  6.9 


11 

7. ft 

134 

92.4 

145     100.0 

11 

7. ft 

1'4 

92.4 

145     100.0 

PARENT      INSTITUTION:     CLEVELANO    ST    UNIVERSITY 

Cl<=VELANo    ST    UNIVERSITY  10  .1  626  US 

•TOTAL     UUriFE  C.BAOUATE  10  .1  A?6  7.5 


1  1 
15 


690 
690 


n.i 


T.6?? 
7,  ft?? 


3,312    100.0 
8,312    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    COLIEGE    CF    STeupenvILLE 

COLLEGE    CE     STFU3FNVIILE  1°  1.8 

•  TOTAL     MN0EOCOA11IATE  19  l.R 


19 

1  .8 

1  ,060 

98.7 

1 ,079    100.0 

19 

1.8 

l.OftO 

98.? 

1  ,079    100.0 
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HfW    RACIAL     AND    FTHNIC     ENPOLLMENT    nATA    FROM     INS  T !  T  (IT!  ON  S    nF    HIGHFP    EOUCATION, 
PART    l:    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS     IFllll-TIMc    STUDENTS  I 


STATF    IF    CHIC 

AMEPICAN         *  NEGRO 

INDIAN 

PARFNT     INSTITUTION:    COLLEGE    OF    WOOSTER 

college  of  uopstfr  1  ? 

•  total   undffgpaouate  9* 

parfnt    institution:   colum»us  c   art   ano  ofsicn 
Columbus    <"    art   and   design  41 

•  total  unofrgracuatf  41 

parent    institution:  columpus   technical    inst 

COLUMBUS    TECHNICAL     INST  2  .2  127 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  2  .2  1  ?7 


PARENT     INSTITUTION:     CUYAHOGA    CC  CENTRAL    OFF 

CUYAHOGA    CC     METRO    CAM  11              .«  5 1 4 

CUYAHOGA    CC    WFSTchn    CAM  8.4  3? 

•TOTAL     UNDERGRADUATE  39             .'  546 


8.0 

8.0 


11.0 
U.O 


14.1 
1.6 


SPANISH 
SURNAME 


.3 

.  3 


1.0 

1  .0 


.1 
.1 


21 

.6 

?0 

1.0 

41 

.  7 

101 
101 


l'l 

131 


5.8 

5.  0 


1.63?       94.2 
!  ,6"       04.2 


1.021 
1  ,021 


86. 6 
8R.6 


3,078  84.2 
1,88?  96.6 
4,060       88.5 


1,733    100.0 
1,733    '00.0 


1. 1 

457 

88.9 

S14  100.0 

1 .1 

457 

88.9 

514  100.0 

1,152    100.0 
1  ,1  5?    100.0 


3,657  100.0 
1,949  100.0 
5,606    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    D  AV  I  S    JUNIOR    COLLEGE 

OAVI S    JUNIOR    COLLcGc 
•  TOTAL    UNOERGR  ATUATF 


42 
42 


'2.1 
22.1 


2.  1 

2.1 


25.3 
25.3 


14? 
142 


190    100.0 
190    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    DEFIANCE    C"LLCGF 

DEF1ANCF    COLLFGF  1 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1 


6.2 
6.? 


1 1 

1.1 

77 

7.4 

964 

92.6 

1,041  100.0 

11 

1. 1 

77 

7.4 

964 

92.6 

1  ,041  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     OEGECLIEF    COLLEGE 

FnGFCLIFF    CTLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


23 
23 


3.7 
3.7 


26 

4.  2 

599 

95.  R 

625  100.0 

26 

4.? 

599 

95.8 

625  100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    DENISON    UNIVERSITY 

CFNIS3N    UNIVFRS  ITY 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


3.0 
3.0 


68 
68 


3.2 

3.2 


?,056 
?,056 


2,124    100.0 
2,124    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     DYKE    COLLEGE 

OYKE    COLLEGE 
•  TOTAL    IINDERGRACUATF 


25 
25 


4.3 
4.3 


1      .  2 

?7 

4.  7 

552 

95.3 

579  100.0 

!      .2 

'7 

4.7 

55' 

95.3 

579  100.0 

PARFNT  INSTITLTION:  FINOLAY  COLLEGE 

FINDLAY  CCLLFGF 
•  TOTAL  UNCFRGRADUATE 


69 
69 


2 

71 

6.1 

1,098 

93.9 

1,169  100.0 

2 

71 

6.  1 

1,098 

93.9 

1,169  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     FRANKLIN    UNIVFRSITY 

FRANKLIN    I'NIVERSITY 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


7.1 
7.1 


91 

8.  1 

1.03  9 

91.9 

1  ,130  100.0 

91 

8.1 

1,039 

91.9 

1,130  100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    HEBREW    UNION    C    CEN    OFF 

HEBREW    UNION    C    MAI*:    CAM 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


25    100.0 
25    100.0 


?5    100.0 
25    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HEIOELBERG    COLLEGE 

HF1PELBERG    COLLEGE  10  .» 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  10  .B 


1,119 

93.5 

1  ,197  100.0 

1,119 

93.5 

1,197  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    HIRAM    COLLEGE 

HIRAM    COLl  FC-F 
•  TOTAL    U'rcPGRACUATE 


60 

5.? 

1,100 

94.8 

1,160  100.0 

60 

5.2 

1  ,100 

94.8 

1  ,160  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     JOHN    CARROLL    UNIVERSITY 

JOHN    CAPROLL    UNIVERSITY 
•  TOTAL    UNDFPGRAniATF 


1.7 
1.7 


10 
1  0 


?.  1 
?.l 


2,2  43 
2,243 


2.292  100.0 
2,29?  100.0 


PARFNT  INSTITLTION:    KFNT    STATE    II    CEN    OFFICE 

KFNT  ST    II    ORRVILLF    BRANCH 

KFNT  ST    U     STARK     CO    BRANCH  ?  .1 

KENT  ST    u    TPllMRULL     RRANCH 

KFNT  ST    L     TLSCAPAWS     CO    RR 

KFNT  ST    LF    LIVERPOOL    RR 

KENT  STATE    LI     ASHTABULA    RR 

KFNT  STATF     L    GFAUGA    CC    RR  1  .5 

KC_NT  STATE    u    MAIN    CAMPUS  18  .1 

KENT  STATE    L    SALEM    eRANCH  1  .2 

KFNT  STATF     L    NADSWORTH    BR 

•  TOTAL  IINOFRGRACUAT'-  22  .1 


1 

1.1 

5 

.3 

5 

1.0 

3 

.6 

6 

1.5 

1 

.2 

571 

3.7 

6 

1.4 

2 

.7 

60C 

3.C 

1 

1  .1 

9? 

98.9 

93 

100.0 

7 

.5 

1 

,500 

90. ■> 

1 

,507 

100.0 

5 

1.0 

498 

99.0 

5  0* 

100.0 

1 

.2 

5 

1.0 

507 

99.0 

512 

100.0 

6 

1.5 

390 

98.5 

396 

100.0 

1 

.? 

563 

99.8 

564 

100.0 

1 

.5 

197 

99.5 

1  98 

100.0 

?? 

.1 

637 

4.1 

14 

875 

95.9 

15 

.512 

100.  0 

1 

.  2 

P 

1." 

41? 

98.1 

4  20 

100.0 

1 

.4 

3 

1.  1 

276 

9R.9 

2  79 

1  00.0 

?5 

.1 

674 

3.4 

19 

,310 

96.6 

19 

,984 

100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KENT     STATF     U    CNF     OFFICE 

KENT    STATE    U    "AIN    CAMPUS  18  .1 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  18  .1 


3.7 

?6 

.2 

2? 

.1 

637 

3.7 

?6 

.2 

2? 

.1 

637 

14,875 
14,  875 


15,5  12    100.0 
15,512    100.0 


PARENT    INSTJTLTIOK:    kcnyou    COLLECE 

KENY0N    COLLEGE  2  .2  17  1.5 

•  TOTAL    UNDFRGRATUATF  2  .2  17  1.5 


32 

2.R 

1,124 

97.2 

1  ,156  100.0 

32 

2.B 

1  ,124 

97.2 

1,156  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    KFTTERING    C     MEDICAL     ARTS 

KETTEp|rjc    c    MEDICAL     ARTS 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.0 
1.0 


4.' 
4.  3 


200 
700 


?09    100.0 
2  09    100.0 
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MFW    PACIAl     AND    FTHNIC    FNPOLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    H1GHFR    FOUC'TIDN,    FALL     1970 
PART     1:    UNOFPGRAruAT F     INST  !  T I  IT  IONS    (FUIL-TIMF     STI1DFNTS1 


ST  ATF    OF    OF  10 


AMFR  ICAN 
INDIAN 


T       PR  I^NTAl 


SPAN  |  SH 
SUPNAMF 


PAPFNT     INSTITUTION:     IAKF    FR|F    rnilFCF 

LAKF    rp|F    OOLLFGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.7 

1.  7 


1.7 

517 

98.3 

526    100.0 

1.7 

517 

98.1 

526    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    LAKFLAN'P    OMTY    COLLEGE 

LAKELAND    CMTY    COLLEGE  27  2.6 

♦  TOTAL     UNPFCGPAilJATC  ?7  2.6 


27 

2.6 

1,018 

97.4 

?■> 

2.6 

It  Oil 

97.*, 

1,045    100.0 
1,045    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     LOPA|N    CO    CMTY    COLIFGF 

LORAIN    CC.    C»TY    COM  EG*  101  5.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  101  5.6 


.8 

134 

7.  4 

1,684 

92.6 

.8 

134 

7.4 

1,684 

92.6 

1  ,818    100.0 
1,818    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    MALONE    COLLEGE 

MALONE    OOLLFGF 
•  TOTAL     UNDFPGRADUATC 


16 
16 


2.4 
2.4 


16 

2.4 

648 

97.6 

664    100.0 

16 

2.  4 

648 

97.6 

664    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     MARIETTA    COILFGF 

MARIETTA    CCLlcCc  1  .1  14 

•TOTAL    UNDERCPACUATE  1  .1  14 


.2 

25 

1.3 

1  ,887 

98.7 

1,912    100.0 

.2 

25 

1.3 

1,887 

98.7 

1,912    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MARY    MANSF    CCLLFf.F 

MAPY    MM  SF    COLL  FGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


8.0 
8.0 


1.0 
1.0 


9.0 

352 

91.0 

387    100.0 

o.  0 

352 

91.0 

387    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    MIAM|    JACOBS    JC    BUSINESS 

MIAMI     JACOBS    JC     BUSINESS  20 

•  TOTAL    UNOFRGR  ACUATF  20 


.7 

25 

6.  1 

383 

93.9 

408    100.0 

.7 

25 

6.1 

3  83 

9' .9 

408    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MIAMI     UNIVERSITY  CEN    OFP 

MIAMI     U    HAMILTON    RANCH                                1  .2  10  1.0 

MIAMI     L    MIOOLFTCWN    BRANCH                     5  .6  5  .6 

MIAMI    UNIVERSITY    MAIN    CAM                     4  134  1.3 

•TOTAL    UNDEPGRAOUATF                                      10  .1  149  1.2 


PARENT     INSTITUTION:    MOUNT    UNION    COLLcGF 

MOUNT    UMCN    cm  EGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


3.1 
3.1 


12 
13 


.  I 
.1 


12  2.2 

10  1.2 

153  1.4 

1T5  l.s 


528  97.8 

820  98.8 

10,418  98.6 

1! ,766  98.5 


1  ,'°-" 
1,197 


96.5 
96.5 


540  100.0 

830  100.0 

'0,571  100.0 

ll,o*l  100.0 


1,2*1    100.  n 

1,241     100. C 


r 

£ 

E 

5 

c 

I 


PARENT     INSTITUTION:    MOUNT    VERNON    NA/AR^NF    C 

MOUNT    VFRNON    NAZARFNE    C  2 

•TOTAL    UNDEFCMCUATE  2 


PARFNT     INSTITUTION:    MUSKINGUM    ARFA    TCCH  INST 

MUSKINGUM     ARFA    TECH     INST  10 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  19 

PARENT    INSTITUTION:    MUSKINGUM    COLIFGF 

MUSKINGUM    COI  LEGC  >0 

•  TOTAL    UNDEPC-DAruATE  30 


3.7 
3.7 


2.2 
2.2 


405 
405 


99.5 
99.5 


*07    100.0 
*07    100.0 


'0 

7.  ° 

492 

96.1 

512    100.0 

20 

3.9 

*92 

96.1 

512    100.0 

2.P 

1,308 

97.2 

1,3*6    1 00.0 

2.8 

1  ,308 

97.2 

1,3*6    100.0 

r 


PARENT     INSTITUTION:    NOTRE    OAMF    COLLFGE 

NOTRE    DAME     COLLEGE 
•  TOTAL    UNDEPGRAOUATF 


1* 
1* 


3.5 
3.5 


.  7 
.2 


18 

*.5 

385 

95.5 

403    100.0 

18 

4.S 

385 

95.5 

4  03    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    OR^PLIN    CCLLEGF 

OBERI   IN    COILFGF  8  .3  152  6.1 

•TOTAL    UNOFFGR ADUATF  8  .3  152         6.1 


1.8 

1.  8 


.3 

.3 


214 
214 


2,275 
2,275 


91.4 
91  .4 


2,489    100.0 
2,489    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    OHIO    DOMINICAN    COILFGF 

OHIO    OCMIMCAN    COLIFGF 
•  TOTAL    UNrFPGRADUATE 


42 
42 


42 
42 


6.' 
6.3 


625 
625 


667    100.0 
667    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    OHIO    NORTHERN    UNIVERSITY 

OHIO    NOPTHFRM    UNIVERSITY  31  1.6 

•TOTAL    UNOEPGR ACUATF  31  1.6 


1.9 

1,844 

98.1 

1.882    100.0 

1.9 

1  ,846 

98.1 

1,882    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:    OHIO     STATE    U    CENTRAL    OFF 

CHIO    STATF    u    LI"A    BR  >. 

OHIO    STATE    U    MAIN    CAMPUS  II' 

OHIO    STATF    U    MANSCIFLD    PR 

OHIO     STATF     U    MARION     PR 

OHIO    STATF    U    NEWARK    BR 
•  TOTAL    UNDFPGRACUATE  12' 


.5 

16 

l.s 

2 

.4 

917 

2.8 

l?s 

m  7 

11 

1.' 

.7 

7 

1.2 

8 

1.1 

.3 

959 

2.7 

127 

25 

?.  ■> 

1  ,041 

9T.7 

1 ,066    100.0 

1,  192 

3.6 

31,499 

Q6.4 

32,691     100.0 

13 

1  .4 

909 

98.6 

972    100.0 

0 

1.6 

571 

98.4 

580    100.0 

8 

1.1 

«,«■; 

98.9 

703    100.0 

1  ,247 

3.5 

■"4,715 

96.5 

35,962    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    OHIO    TECHNICAL    COLLEGE 

OHIO    TFCHMCAL    C01LCGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


7.0 
7.0 


.  5 
.5 


57 
52 


605 
605 


92.1 
92.1 


657    100.0 
657    1  00.0 


PARENT     INSTITUTION:    OHIO    U    CCNTPAL     OFFICE 

OHIO    U    BELMONT    CO    BRANCH 

CHID    U    CHI  LLICPTHE    BR 

OHIO    U    IPONTON    BRANCH 

OHIO    U    LANCASTER     BRANCH 

OHIO     U    «AI N    CAMPUS  4 

OHIO    u    PORTSMOUTH    BRANCH 

OH!"    'J    /AfESVILLE     PLANCH 
•TOTAL    UNDERGRADUATE  4 


7 

1.1 

2 

17 

7.  9 

6 

2.5 

3 

.6 

R64 

5.4 

6° 

13 

2.  6 

10 

1.7 

1 

920 

4.8 

72 

9 

1  .4 

635 

98.6 

644    100.0 

IT 

7.  ° 

422 

96.1 

439    100.0 

6 

2.5 

730 

97.5 

236    100.0 

7 

.6 

501 

99.4 

504    100.0 

°41 

6.  8 

15 

,207 

94.2 

16 

,148    100.0 

!4 

2.° 

477 

97.1 

4  91     100.0 

11 

1  .8 

590 

98  .2 

601     100.0 

1,001 

5.3 

18, 

,067 

94.7 

io 

,063    100.0 

80 


HEW    RACIAL    ANO    ETHNIC    cNROLUMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HK.HtB    FOUCATI3N,     FAUI      l«70 
PART     1:    UNDE°GRAnuATF     INSTITUTIONS    IFlll  l-T  1  «F    STMOFNTS) 


STATF     OF     OHIO 

AFRICAN  *  Nc 

I NnlAN 

PARFNT     INSTITUTION:    OHIO    WESUFYAN    UNIVERSITY 

OHIO    WFSLEYAN    UNIVFRSITY 
•TOTAL     UNHFRCRAOUATF 


3.8 
3.8 


OR  IFNTAL 

t        SPANISH 
SURNAME 

t 

MINORITY 

9 

.4                     1 

.1 

110 

o 

.4                     3 

.  1 

no 

2,446 
2,446 


05.7 
95.7 


2,556    100. 0 
2,556    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  PTTERBEIN  COLLEGF 

OTTERBFIN  COULFGF 
•  TOTAL  UNPEOCRACilATE 


37 

37 


2.7 
2.7 


.1 
.1 


2.R 

1 ,  3-11 

07.2 

1  ,3  00    1  00.0 

?.R 

1,351 

"7.2 

1,3°0    100.0 

PARFNT     INSTITUTION!    P^NTA    CO    TECHNICAL     INST 

PFNTA    CF    TECHNICAL     INST 

PFNTA     TFCH     INST    L I UA    CAM 
•  TOTAL    IIWFUCRSrUATF 


36 

7.B 

2 

5 

2.4 

41 

6.2 

2 

24 

5.2 

ft2 

12 

5.0 

17 

3ft 

5.4 

70 

300 

86.6 

461 

100.0 

188 

01.7 

205 

100.0 

5BT 

88.1 

666 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PONTIFICAL    C    JOSEpHINUM 

PONTIFICAL    C    JOSEPHINUM 
•  TOTAL    'INPERGRAOLIATE 


15 
I  "5 


13.3 
13.  3 


15 


13.' 
13.' 


86.7 

Rft.7 


113    100.0 
113    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    RARetNlCAl    CCUUEC.E    TFLSHE 

RABBINICAL    COLl  EGE    TELSHF 
•TOTAL    UNCEP  GRADUATE 


1B0  100.0 
150  100.0 


1B0    100.0 
1B9    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    RIVERSO    WHT    CROSS    SCH    NUR 

RIVERS^    WHT    CPOSS    SCH    M/R 
•  TOTAL    UNOFRC.RA0UATF 


'30    100.0 
230    100.0 


230    100.0 
2  30    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    SCHCOL    OF    OAYTCN    ART     INST 

SCHOOL    OF    TAYTON    ART     INST 
•  TOML    tlNDFRGRAOUATE 


1.1 

12 

ft. 5 

172 

03.5 

1  84    100.0 

1.1 

12 

ft. 5 

172 

03.5 

184    100.0 

PAPCNT     INSTITUTION:     SINCLAIR 

SINCLAIR    CMY    CCtLFGF 
•TOTAL    UMOFRGRADUATF 


CMTY    COLLFGF 

10             .0 

1B4 

16.5 

in         .0 

1B4 

16.5 

.ft 

2  04 

18.3 

Oil 

81.7 

1,115    100.0 

.ft 

204 

18.3 

Oil 

81.7 

1,115    1  00.  0 

PARFNT     INSTITUTION:    SNT     JOHN    CCLUFGF    CL^VFLO 

SNT    JOHN    COLLFGc    CLCVE10 
•TOTAL    UNPFPGRAOUATF 


1.8 
1.8 


13 

2.6 

488 

07.4 

501    100.0 

13 

?.ft 

488 

07.4 

501     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     TIEFIN    UNIVERSITY 

T  IFF |N    UNIVFRSITY 
•  TCTAL    UNrcPCRACUATc 


1.7 
1.7 


2.5 
2.5 


348 
348 


357    100.0 
357    100.0 


PAP*NT     INSTITUTION:    U    CINCINNATI  CENTRAL    OFF 

U    CINCIN    PAYMNO    HAITPS     OR  6             .5  67  5.1 

U    CINCIN    TPI    CO    AC"MC    CTP                     !              .4  1  .4 

U    OE    CINCINNATI    MAI>'    CAM  40              .2  863  5.1 

•  TOTAU    U'lOrPGRAOUATF  4""             .3  031  5.0 


.  4 

1 

1.5 

.  3 

21 

.3 

22 

70 

6.0 

1 

243 

04.0 

1,322 

100.0 

6 

2.2 

2  68 

97.8 

2  74 

100.0 

076 

5.7 

16 

107 

04.3 

17,083 

100.0 

1,061 

5.7 

17 

,61  B 

04.3 

IB, ft  70 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    TOL FOO 

UNIVFRSITY    CF    TCLFPO  173  1 .Q  040       10.3  55 

•  TOTAU    UNPFRGR  ACUATF  173  1.0  040       10.3  *5 


1 1° 

1.3 

1,287 

14.  1 

7,844 

85.0 

0,131     100.0 

110 

1.3 

1  ,287 

14.1 

7,844 

85.0 

0,131    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    IIRBANA    COIUEGF 

URBANA    CCLIEGE  1  .2  25 

•  TOTAU    unoepC.RAPi'ATE  1  .2  25 


26 
26 


500 

05.8 

616    100.0 

500 

05.8 

616    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    URSUUINF    COLLFGF 

URSULIN'F    COLLFGF 
•  TOTAL    UNOEPGPACUATE 


2.2 
2.2 


.5 

.5 


11 

3.  0 

358 

07.0 

369    100.0 

11 

*.0 

358 

97.0 

369    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    VANGUARD     TECHNICAL    INST 

VANGUAPP    TFCHMCAU     INST  12  3.5 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  12  3.5 


1.5 

1.5 


17 

17 


327 

327 


95.1 
05.1 


344    100.0 
344    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WALSH    COULEGE 

KALSH    CPUFGF  1  .2  1« 

•TOTAL    UNOEFCRAOUATE  I  .2  18 


PARFNT     INSTITUTION:    WFSTEPN    COLLEGF    FOR    WPMFN 

WESTEPN    CCILFGE    FOR    WOMEN  34 

•  TOTAL     UNOEpooAOL'ATF  34 


PARFNT     INSTITUTION:     'WILMINGTON    COLLEGF 

WILMINGTON    COLLcC,e 
•  TOTAL    UNTEPG"  ACUATF 


47 
47 


3.0 
3.0 


8.4 
8.4 


5.0 

5.0 


.  2 
.2 


.4 
.4 


20 

3.3 

583 

06.7 

603    100.0 

'0 

3.3 

5B3 

06.7 

603    100.0 

35 

8.7 

369 

91.3 

404    100.0 

35 

8.7 

369 

01.3 

4  04    100.0 

5.  5 

885 

04.5 

937 

100.0 

6.5 

885 

94.5 

037 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     WITTENBERG    UNIVERSITY 

WITTFNPFRC    UNIVERSITY  »  .1  70  3.1 

•  TOTAU    UNrEp(-p4nUATF  3  .1  70  3.1 


.2 

8ft 

3.8 

2,100 

96.2 

2,285    100.0 

.2 

8ft 

3.8 

2,109 

96.2 

2,285    100.0 

PARENT     USTIT'WION:    WRIGHT  ST    II    CFNTRAl    OFF 

WRIGHT    ST    M    MAIN    Campus  1                               I  70         j .  ■; 
WRIGHT    ST    U    WSTN    OHIO    BR 

•  TOTAL     UNOFPCRAOIIATC  1                                    170           3.4 


191 

3.8 

4,866 

96.2 

5,057 

100.0 

2 

.8 

252 

90.2 

25* 

100.  0 

103 

3.6 

5,118 

96.4 

5,311 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    XAVIFR    UNIVERSITY 

XAVIFR    UNIVERSI TY  32  1 .4 

•  TCTAL    UNDER™  ACUATF  3'  1.4 


25          1.  1 

151 

6.5 

2,168 

03.5 

2,300    100.0 

26          1.1 

161 

6.5 

2,158 

03.5 

2,309    100.0 

STATF     OF    THir 


lirw     B«n«L     ANO     FTHNIC     FNR"UMFNT     HATA     r  R  CI  M      U.STITUT'PMS     OF     HICHfP     FnijrATinN,     FALI      1  <>T0 

part    1:    UMifPOPAnuATr    1  nst  I  "ji  1  hns    (FUlL-TIMf    S.TIJDFNTS) 

AFRICAN  *  NF 

INDIAN 

PARFNr     INSTITUTION:     Y'llJNGSTPWN    ST    UNIVFRSITY 

YOUNr.STrWN    ST    UNIVFRSITY  10  .2  557  4.1  1ft  .'  ■",  .3  *17  4.7  1?,8M       95.1  11.40H     100.0 

♦  TTTAL     UNPFPGOArilATF  10  .2  5*7  4.1  lft  .1  14  .3  fc-C  4.7  12, «M       95.1  l',495    100.0 


P(\ 

T. 

np|cNTAl 

X 

SPAflSH 
SIJPNAMF 

* 

M  INflP  ITY 

557 

4.1 

lft 

,  1 

•■4 

.3 

517 

557 

4.1 

1ft 

.  1 

■>4 

.  3 

63  T 

I 

i 

t 
c 

r 

c 

1 

I 

c 


STATE    nf    OKI  AHCMA 


ORIENTAL 

*         SPANISH 
SURNAME 

t 

»  IMOR I  TV 

1 

.7                      ?1 

4.9 

37 

3 

.7                 71 

4.  0 

37 

8.7 

390 

01.3 

4?  7    100.0 

fl.  7 

390 

01.3 

427    100.0 

44.5 

56 

12.3 

1 

.2 

44.  5 

56 

12.3 

1 

.2 

.4 

262 

57.  5 

104 

42.5 

456    100.0 

.4 

262 

57.5 

104 

42.5 

456    100.0 

250 

12.1 

1,887 

87.0 

2,146    100.0 

25Q 

12.  1 

1  ,887 

87.9 

2,146    100. 0 

1.3 

574 

8.  5 

6,156 

91.5 

6,730    100.0 

1.3 

^74 

8.5 

6,  156 

01.5 

6,730    100.0 

11  .8 

642 

88.2 

728    100.0 

n.a 

642 

88.2 

728    100.0 

2,283 

01.5 

2,406    100.0 

2,  283 

01.5 

2,406    100.0 

HFW     RACIAL     ANT    ETHNIC     ENROLLMENT     OATA     FROM      INSTITUTIONS    OE     HIGHER     EDUCATION,     FALL     1970 
PART     I:     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS     (EUII-TIMC    STUnFNTS) 

AMERICAN         t  NEGPO  r 

INDIAN 

PARENT     INSTITtTION:    ALU'S    JUNIOR    CQLLEGF 

ALTUS    JUNIOR    mLLcrc  3  .7  10  2.3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .7  10  2.3 

PARENT     INSTITUTION:     P ACON E    COL L E CE 

BACJNe    crtLcGF  203 

•TCTAL    UNDERGRADUATE  203 

PARENT     INSTITLTION:    PARTLESVIILE     WFSLFYAN    C 

BARTLFSVIUE    WCSLEYAN    C  95    100.0  95    100. 0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  95    1O0.0  95    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PETHANY    NAZARENE    COLLEGE 

BETHANY    NAZARENE    COLLEGE  4  .3  2  .1  20  1.3  10  .6  36  2.3  1,551        97.7  1,587    100.0 

•  TOTAL    UNTERGRAruATE  4  .  •»  2.1  20  1.3  10  .6  36  2.3  ',551       07.7  1,587    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CAMERON    ST    AGRE    COLLEGE 

CAMERON    ST     AGRE    COLLEGE  66  3.1  173  8.1  5  .2  15 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  66  3.1  ]73  8.1  5  .2  15 

PARENT     INSTITUTION:     CENTRAL    STATE    COLLFGE 

CENTRAL     STATE    COLLFGE  06  1.4  363  5.4  28  .4  «' 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  96  1.4  363  ',*  JR  .4  87 

PARFNT     INS1I  TUTIOTj:    CTNNOPS    STATE    COLLEGE 

CONNORS    STATE    COLLEGE  42  5.8  43  5.  9  1.1  86 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  4?  5.8  43  5.Q  1.1  86 

PARENT     INSTITUTION:     EAST    CENTRAL     ST    COLLFGE 

EAST    CCNTPAL    ST    COLLEGE  110  4.4  08  3.0  '  .1  3.1  213 

•  TOTAL    UNOFPGRACUATE  110  4.4  08  3.0  2  .1  '  .1  21.3 

PARENT     INSTITUTION:    EASTERN    CKLA    ST    COILEGE 

EASTFRN    OKLA    ST    COLLEGE  40  3.6  60  6.1  109  0.7  1,014       90.3  1,123    100.0 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  40  3.6  69  6.1  100  Q. 7  1,014       90.3  1,123    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     EL    RENO    JUNIOR    COLLEGE 

EL    RFNO    JUNIOR    COLLEGE  o  4.1  9  4.1  1  .5  19  8.6  202       91.4  221    100.0 

•  TCTAL    UNDER  ORACUATE  0  4.1  0  4.1  1  .5  19  8.6  202       91.4  221     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    LANGSTON    UNIVERSITY 

IANGSTON    UNIVERSITY  1,056       95.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1,056       05.2 

PARENT     INSTITUTION:     MIDWEST    CHRISTIAN    COLLEGE 

MIDWEST    CHRISTIAN    C"LLFC,c  95    100.0  05    100.0 

•TCTAL    UNOERC°ACUATE  05    100.0  05    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MijRRAY    ST    C    AGR    APP    SCI 
MURRAY    ST    c    AGR     APP    SCI  55  8.6 

•  TOTAL    UNrFPC-RAOUATF  55  0.6 

PARENT    INSTITUTION:    NORTHFASTFRN    ST    COLLEGE 

NORTHEASTERN    ST    COtlrGF  312  7.2  273  6.3  2  12  .3  500  13.7  3,760       86.3  4,359    100.0 

•  TOTAL    UNrEPGRAn.iATE  312  7.2  273  6.3  2  12  .3  «9  13.7  3,760       86.3  4,359    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHERN    OKLAHOMA    COLLFGF 

NORTHERN    OKLAHOMA    COLLEGE  26  2.6  14  1.4 

•TOTAL    UNPFPGRADUATE  26  2.6  14  1.4 

PARENT    INSTITUTION:     NORTHWESTERN    ST    COLLEGE 

NORTHWrSTfRN    ST    COLLEGE  5  .2  65  2.9  10 

•TCTAL    UNOFPGRAOUATE  5  .2  65  2.0  10 

PARENT     INSTITUTION:    NTHFSTN    OKLA     AGRL    HECH    C 

NTHESTM    OKLA    AGRL     "FCH    C  375       10.8  60  3.2  38  2.0  473  24.9  1,424       75.1  1,897    100.0 

•TOTAL    UNOERGRADhate  375       19.8  60  3.2  '8  2.0  473  24.9  1,424       75.1  1,897    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OKLA    CHRISTIAN    C0LLEGF 

OKLA    CHRISTIAN    COLLEGF  12  1.2  13  1.3 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  12  1.2  13  1.3 

PARFNT     INSTITLTION:    OKLA    COLLEGE     LIBERAL     ARTS 

OKLA    COLLEGE    LIBERAL     ARTS  20  2.7  19  2.5  2 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATE  20  2.7  10  2.5  2 

PARENT  INSTITUTION:     OKLA  STATE    II    GEN    OFFICE 

OKLA  STATE    u    OKLA    CITY  74  o.R 

CKLA  STATE    u    OKMULGEE  334       ]3.o 

•TOTAL  UNOFPGRAOUATE  368       12.6 

PARENT     INSTITUTION:     OKLA    STATE    U    MAIN    CAMPUS 

OKLA    STATF     u    main    CAMpn?  ?64  1.0  2°2  l.«  OR  .7  66  .4  710  4.8  14,075       95.2  14,785    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  264  1.8  282  1.9  08  .7  66  .4  710  4.8  14,075       95.2  14,785    100.0 


1  ,056 

95.2 

53 

4.8 

1.10Q    100.0 

1,056 

95.  2 

53 

4.8 

1  ,109    100.0 

115 

17. 0 

5  27 

82.1 

642    100.0 

115 

17.0 

527 

82.1 

642    100.0 

40 

3.0 

074 

96.1 

1,014    100.0 

40 

3.0 

0  74 

96.1 

1  ,014    100.0 

3.6 

2,153 

96.4 

2,233    100.0 

3.6 

2,153 

96.4 

2,233    100. C 

2 

.2 

30 

2.9 

987 

97.1 

1,017    100.0 

2 

.2 

30 

2.o 

987 

97.1 

1,017    100.0 

41 

5.5 

705 

94.5 

746     100.0 

41 

5.  5 

705 

94.5 

746     100.0 

07 

27.0 

7 

295 

It. 5 

1  0 

392 

13.5 

1  7 

6.6 

161 

46.  3 

187 

53.7 

348    100. 0 

.1 

642 

25.0 

1,977 

75.0 

2,564    100.0 

.  0 

803 

77.6 

2,109 

72.4 

2,°12    100.0 

st  atc  nr  tki  amima 


HEW    »<n»l      ANO    ETHNIC    ENROllMFNT    DATA    FROM    !  NS  T I  TUT  I  Of-'S    OF    HIGHER     EDUCATION, 
PART     11    UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FUIL-TIME     STUDENTS) 


AMFR If  AN 
IMn  I  AN 

PARFNT     1NSTI1UTIPN:     PKLA    SY    COLIEGR 

PKLA    PAN'HANOLF     ST    COLLEGE  5 

•  TOTAL    UNDFPOR ATUATE  5 


15 
IS 


t      FIR  IPNTAl 


1.3 
1.1 


SPAM  SM 
SUPNAME 


?7 

2.  3 

1  ,1  59 

97.7 

t  .106  100.0 

?7 

?.■> 

1  .  1  •>■» 

">T.T 

1,186  100. n 

PARFNT     INSTITUTION:    OKLAHOMA    KAPT    UNIVFPSITY 

OKLAHOMA    PART    UNIVFkSITY  23  1.5 

•  total    uNrrpr.»4nuATc  ?i        1.5 


7.4 

2.4 


1 .  n 
1.0 


81 

5.4 

1  ,420 

94.6 

1,501  100.0 

81 

5.4 

1  ,42  0 

94.6 

1  ,501  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     OKLAHOMA    CITY    UNIVFRSITY 

OKLAHOMA    CITY    UNIVFRSITY  7  .5  55  4.0 

•  TOTAL    UNPERCADUATF  7  .5  55  4.0 


12 
1? 


76 

76 


1  ,109 
1  ,109 


94.5 
94. 5 


1  ,31)5  100.0 
1,385  100.0 


PARrNT     IMSTITITION:    OKLAHOMA     Mil  I  TAPY    ACAD 

OKLAHOMA    MILITARY     ACAC  15  5.3 

•  TOTAL    UNOFPCPAOUATE  15  5.3 


1.  1 
1  .1 


.0 

?64 

93.0 

284  100.0 

.0 

264 

93.0 

284  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ORAL    PCBERTS    UNIVFRSITY 

ORAL    ROPFPTS    UNIVERSITY  19  2.0  34  3.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  19  2.0  34  3.6 


1.4 
1  .4 


71 
71 


884 
884 


92.6 
92.6 


955    1  00.0 
955    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PHILLIPS    UNIVERSITY 

PHILLIPS    UMVFRSITY  5  .5  26  7.7  11  1.1 

•  TOTAL    UNOFRGRAOtlATE  5  .5  76  2.7  11  1.1 


.  2 
.2 


920 
970 


95.4 
95.4 


°64    100. 0 
964    100.0 


PARENT     INST1TLTI0N:    POT^AH    COMMUNITY    CDLLFGfc 

POTEAU    COMMUNITY    COLLEGE  8  2.4 

•  TOTAL    UNPEE  GRADUATE  8  2.4 


1.8 
1.8 


14 
14 


370 
370 


95.  8 
95.8 


334  100.0 
334  100.0 


I 
J 

e 

r 

e 

B 

a 
a 


PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    GPFGORYS    COLLFGE 

SAINT    GPFGORYS    CCLL<"GF  2  .4 

•  TOTAL     UNPFRGPAOIIATR  2  .4 


PARENT    INST1TLTI0N:    SAYRF    JUMCR    COLLFGF 

SAYRE    JUNIOR    COLLFGc  2  1.1 

•  TOTAL    UNPEPG"  ACHATE  2  1.1 


PARENT     INSTITUTION:     SFMINOLF     JUNIOR  COLLETF 
SEMINOLE     JUNIOR    COLLFGF                        23  3.8 

•  TOTAL    UNPFRGPAOIIATE  23  3.8 

PARFNT    INSTITUTION:     SOUTHEASTERN    ST  COLLEG= 

SOUTHEASTERN    ST     COLLEGE  1,172  50.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1,17?  50.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWESTERN    ST  COLLFCE 
SOUTHWFSTFRN    ST    COLLFGF                        70  1.5 

•  TOTAL    UNPEPGR  ACHATE  70  1.5 


104 
104 


125 
125 


9.5 
9.5 


6.0 
6.0 


4.4 
4.4 


2.7 
2.7 


7.0 

20 

4.0 

105 

2  0.9 

398 

79.1 

503  100.0 

7.0 

20 

4.0 

!0« 

20.9 

398 

79.1 

503  100.0 

.1 

.1 


.  1 
.1 


1? 

12 


1.1 
1.1 


7  08 
708 


2.2 

7.7 


187 
18? 


97.  8 
97.8 


4,340 
4,  340 


95.4 
95.4 


1  86  100.0 
186  100.0 


60 

10.0 

542 

90.0 

602  100.0 

60 

10.0 

54? 

90.0 

602  100.0 

1  ,290 

55.0 

1,054 

45.0 

2,344  100.0 

I  ,?90 

55.0 

1  ,054 

45.0 

2,344  100.0 

4,548    100.0 
4,548    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF    OKLAHOMA    CENTRAL  OFF 

II    0<=  OKL  A    OKLA    CITY                                      4          7.  ?  q 

U    OF  OKI AHCMA    MAIN    CAMPUS                127             .9  391 

•TOTAL  UNOrprp ACUATE                                   131             .9  400 


PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    TULSA 

UNIVERSITY    OF    TULSA  76  2.1  136 

•  TOTAL     UNDEPGRAPIIST'-  76  ?.l  136 


5.1 

1 

.6 

1 

.6 

15 

7.8 

22 

.2 

24 

.2 

564 

2.8 

23 

.2 

25 

.2 

579 

163 
13,349 
13,51? 


178  100.0 
13,913  100.0 
14,091     100. 0 


246 

7.0 

■*,  289 

93.0 

3,535  100.0 

746 

7.0 

1.2  89 

9*.0 

3.515  100.0 
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HEW    RACIAL    ANO    ETHNIC    FNPOLLMFNT    DATA    FROM     TN5T I TIITI  ONS    OF    HIGHFP    FOUCATION,    FALt    1970 
PART    1:    UNnERGRAPUATF     INSTITUTIONS     (  FULL-T  IMF    STUOENTS) 


STATF    OF    ORFCCN 

AMFRICAN  I 

I  NO  I  AN 

PARENT     !'<T|TtTir\:    PLUF    »TN    CMTY    COLLEGE 

BLUE    MTN    CTY    COLLEGE  10  I. I 

•  TOTAL    UNE-FPf.OAOUATE  ,0  '•' 


ORIENT  Al 

t       SPANISH 
SlIRNAMF 

X 

M1NORI  TY 

6 

.6                     * 

.5 

24 

6 

.6                     5 

.5 

24 

2.  6 
7.6 


Ill 
<)T1 


97.* 
97.* 


93?    100.0 
935    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CENTPAL    OREG    CMTY    C0LLFGF 

CENTRAL    TPFG    CMTy     GnLLFGE  8  .5 

•TOTAL    UNOFRGRAIUATF  «  .5 


.  2 
.2 


.1 

17 

1.0 

l  ,608 

99.0 

1,625    100.0 

.  1 

17 

1.0 

1,608 

99.0 

1  ,625    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CHF"EKETA    CMTY    fnLLFGF 

CHFMFKCTA    CMTY    COILEGF  4  .4  1.1 

•  TOTAL    UNOERGRARUATF  4  .4  1.1 


4.1 

4.1 


5.0 

910 

95.0 

9  79    100.0 

5.0 

930 

95.0 

979    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CLACKAMAS    flY    COLLFGF 

CLACKA»fS    C"TY    COLLEGE  2  .2 

•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF  2  .2 


1  5 
15 


1.2 

1.2 


1,261       98.8 
1,261       98.8 


1,276    100.0 
1,276    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    TIATSCP    CCMMUNITY    COLLFGF 

CLATSOP    Crx»IIN[TY    COLLFGF  6  1.2 

•TCTAL    UNOERGR  ACHATE  6  1.2 


1.6 
1.6 


17 

3.3 

*9l 

96.7 

508    100.0 

17 

3.3 

*9! 

96.7 

508    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    COLUMBIA    CHRISTIAN    C 

COLUMBIA    CHRISTIAN    C 
•TOTAL    UNCERGRAOUATE 


1.1 
1.1 


178 
178 


98.3 
98.3 


181     100.0 
181     100.0 


PARENT     INSTITLTION:    CONCORPIA    CCLLEGF 

CONCORCIA    COLLFGF 
•  TOTAL     1INOFFGRA0UATF 


2 

1.2 

161 

98.8 

163    100.  0 

2 

1.2 

161 

98.8 

163    100.0 

PI»rM     INSTITUTION:    GEORGE    FOX    COLLEGE 

GEORGE    FCX    CCLLEGE  4  .0 

•  TOTAL    UNOFPCAOUATF  4  .9 


1.7 

1.7 


1  a 

1.  9 

441 

96.1 

459    100.0 

18 

3.9 

441 

96.1 

459    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    LANE    COMMUNITY    COLLFGF 

LANE    COMMUNITY    COIIECF  32  .8  43  1.1  33 

•  TCTAL    UNIlFRGPAXUaTF  32  .«  43  1.1  33 


23 
23 


.6 
.6 


131 
131 


3,  716 
3,716 


96.6 
96.6 


3,8*7    100.0 
3,8*7    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    LCWIS    ANO    CLARK    C0LLcGF 

LEWIS    ANO    CLARK     COILEGF  1  .1  26  1.5 

•TOTAL    ONnFPGRADUATF  1  .1  26  1.5 


2.5 

2.5 


.  2 
.2 


1  ,653 
1,653 


1 ,728    100.0 
1,728    100. 0 


PAPFNT     INSTITLTION:    LINEIFLO    CCLLFGF 

LINFIFLO    COLLEGE  3 

•  TOTAL    UNOEPCBAnjATE  3 


20 
20 


2.0 
2.0 


16 

16 


15 

1.5 

54 

5.4 

940 

94.6 

99*    100.  0 

15 

1.5 

54 

5.4 

940 

94.6 

99*    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    LINN    EU=NTPN    CMTY    COLLFGF 

LINN    BF'TCN    CMTY    CCLIEGF  2  .2  1  .1 

•  TOTAL    UNDFRC.RAOUATF  2  .2  1  .1 


.  3 
.3 


.  5 

10 

1.2 

852 

98.8 

862    100.0 

.5 

10 

1.2 

852 

98.8 

862    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    MAPYLHURST    CCLLFGF 

MARYLHUPST    COLL  EC=  3 

•  TOTAL    UNOEPCAOUATE  3 


3.0 
3.0 


16 
16 


11 

3.0 

41 

11.3 

323 

88.7 

36*    100.0 

1 1 

3.0 

41 

11.3 

323 

88.7 

36*    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MOUNT    ANGCL    COLLEGE 

MOUNT    ANGEL    COLLcOF  2  .6  10  3.2 

•  TOTAL    U'jnFPGRADUATF  2  .6  10         3.2 


l.o 

1.9 


11.0 

27* 

89.0 

308    100.0 

11. 0 

27* 

89.0 

308    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MOUNT     ANGFL    SEMINARY 

MOUNT     ANCFL     SFMINAPY 
•  TOTAL     UNOEPCRAOUATr 


1.9 
1  .9 


1.° 
1.° 


5.7 
5.7 


9.4 
9.4 


90.6 
90.6 


53    100.0 
53    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     MOUNT     HOOD    CTY    COLLFGF 

MOUNT    wore    CMTY    COILEGT  21  .7 

•TOTAL    UNOERGRAOUATF  21  .7 


1.6 

2° 

1.0 

16 

.  6 

112 

3.  9 

2,773 

96.1 

2,885    100.0 

1.6 

29 

1.0 

16 

.6 

11? 

3.9 

2,773 

96.1 

2,885    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MIJLTNCMAH    SCHCCL    OF    C I  el  F 

MULTNOMAH    SCHOOL    OF    B1BIE  1  .?  \t  ?. 

•  TOTAL    UNPFPGRAOUATF  1  .2  13  2. 


16 

2.9 

53* 

97.1 

5  50    100.0 

16 

2." 

5->* 

97.1 

550    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     ► 

MUSEUM    APT     SCHOOL 
•  TOTAL    UNPEPC.PAOUATE 


ISEUM    ART    SCHOOL 

2  1.4 

2  1.4 


2.8 

2.8 


135 
135 


95.1 
95.1 


1*2    100. 0 
1*2    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NTHWST    CHRISTIAN    CCLLFCE 

NTUWST    CMP  1ST  IAN    COLLEGE 
•  TOTAL     UNPEPC.PAOUATE 


3 

1.0 

30* 

99.0 

307    100.0 

3 

1.0 

30* 

99.0 

307    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     OR  F  G    ST     HIGHER     FP     SYS    OFF 

EASTFRN    CPFGCN    C.OLLrGF 

OPFGON    CPl  LEGE    OF    EO 

PPFGON    STATE    UNIVERSITY 

OREGON    TECHNICAL     INST 

PORTLANC    STATE    UNIVERSITY 

SOUTHERN    CPcCON    CPLLFGF 

U    OF    ORCGCN    OfNTAL     SCHOOL 

U    OE     ORFGPN     MAIN    CAMPUS 

U    OF    OPEGPN    MFPICAL     SCH 
•TOTAL    UNDFPGPAOUATE 


40 

2.7 

2 

.1 

25 

1.7 

12 

.  8 

■>9 

5.2 

1  ,427 

94.8 

1,5  06 

100.0 

10 

.  3 

23 

.7 

40 

1  .2 

21 

.6 

Q* 

2.7 

3,  369 

97.3 

3,*63 

100.0 

S3 

.4 

79 

.6 

280 

2.' 

18 

.3 

450 

3.7 

1 1  ,813 

96.3 

12,263 

too.o 

10 

.7 

2 

.1 

32 

2.2 

e 

.5 

52 

3.5 

1,429 

96.5 

1  ,*81 

100.0 

1  5 

.2 

193 

2.3 

175 

2.  1 

6 

.1 

389 

4.6 

8,082 

95.* 

8,*71 

100.0 

'8 

.7 

27 

.7 

54 

1.4 

I  5 

.4 

124 

3.2 

3,710 

96.8 

3,83* 

100.0 

7 

1  .8 

7 

1.8 

380 

98.2 

387 

100.0 

81 

.8 

165 

1.6 

152 

1.5 

53 

.  5 

451 

4.4 

9,823 

95.6 

10,2  7* 

100.0 

2 

.5 

12 

2.9 

14 

3.3 

405 

96.7 

*19 

ioo.o 

237 

.6 

493 

1.2 

777 

1.  8 

15* 

.4 

1  ,660 

3.9 

40,438 

96.1 

*2,09B 

100.0 
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HFW    RACIAL    ANO    FTHN1C    FNROLIMFNT    r>A  I A    rBVf     INSTITUTIONS    OF    HIGHFP     FOUCATION,     FALL     1970 
PAPT     1:     UNCFRGRAOHATF     INSTITUTIONS     CMJIL-TIMF     STHOFNTS) 


B 

s 

1 1 

C 


t 

t 


AMERICAN  f         NEGRO  t      OPIFNTAL  1        SPANISH  X  MINORITY  t  C1THFP  t 

I  NO  I  A  N 


STATF    OF    ORFC.ON 

PARFNT     INSTITUTION:     PACIFIC    UNIVrPSITY 

PACIFIC     LNIV^PSITY  1  .'  Aft  6.?  1  1  '       II. I  6  .ft  10?  IP.?  1ft5       11.8  1,057    100.0 

♦TOTAL     UNPFPCRAOUATF  3  .7  ftft  ft.?  1  1  T        II. I  ft  .ft  19?  11.2  8ft5        Bl.fl  1,057    100.0 

PAPCNT     INSTITUTION:    POPTLANO    C«TY    COLLFGF 

PORTLANP    CTY    COLLFGF  JO  .2  BOO  a.'  200         7.3  ICO  1.7  1,1?0  1J.0  7,4»0       17.0  l.ftOO    100.0 


t      OPIFNTAL 

% 

SPAN  I  SH 

SMPNAMr 

T 

MINORI TY 

ft.?                1 l7 

11.1 

6 

.  ft 

10? 

ft.?                1 17 

11. I 

ft 

.ft 

19? 

800 

0.  3 

200 

7.3 

iro 

1 .? 

1  ,120 

13  .0 

7,410 

17.0 

900 

o.3 

?0  0 

?.  1 

100 

1.  ? 

1  ,120 

'3.0 

7./.P0 

17.0 

10 

2.4 

403 

97. ft 

413    100.0 

10 

2.4 

403 

97.6 

413    100.0 

♦  TOTAL    UNnrpc.PAOIJATF                                      ?0             .?  100         9.3               70O  2.  3                100          1.2             1,120         '3.0               T,410       17.0                  P  ,ftO0    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     OFFn    COILFCF 

prco    COLLFC.c                                                          2             .2  '1          2.7                   IP  1.6                     7            .6                     11            <;.!                1,075       94.9                  1,133    100.0 

♦  TOTAL    UNPFPCPAPUAT^                                         2            .2  31          7.7                  1«  1.6                     7             .ft                     <;B             5.1                1,07";       94.9                  1,133    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    STHWSTN    CJPFC,    CMTY    COILFCF 

STHWSTN    PRFG    CMTY    CnLLFGc                      3.7  7  1.7 

♦  TOTAL    UNO^PGPAOIIATF                                         3             .7  7  1.7 

PARENT     INSTITUMON:     T»FASIIPf    VLY    CMTY    COLLFC.F 

TRFASUPr     VLY    CMTY    COLLFGF                     1              .1  13          1.5                  33  3.3                  50          5.  7 

♦  TCTAL    UNOTGP  AOUATP                                         1.1  13          1.5                 »3  3.8                  *n          S.7 

PARENT     IMST1TLTI0N:    tJMPQUA    COMMUNITY    CPLLrCE 

IITOQIIA    CCMUMTY    COLLFGF                        ft             .0  ^  .  4                     5             . 7                     14             7.0                     ftRA       9P.0                        700    100.0 

♦  TOTAL    UNOFPC,PAOUATc                                         6             .9  3  .  t,                     5             .  1                     \  i,             7.0                     ftPft       9P.0                       700    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UN  IV  FRS  I  t  Y    OF    POTLANO 

UNIVERSITY    CF     PCRTIAND                             5             .3  ft3          4.2                  24  1.6                  6?          4.7 

♦  TOTAL     UNPCfCR  ATUATC                                         5            .  1  6'          4.2                  74  1.6                  ft?          4.? 

PARFNT     INSTITUTION:    WARNER    PACIFIC    COLlPC.r 

WARNFR    PACIFIC    COLLEGE  13          4.5                     3  1.0                     1             .3                     17 

♦  TOTAL    IINr"=RC.PAOIIATE  13          4.5                     3  1.0                     1             .3                     17 


11. 1 

779 

BR. 9 

17ft    100.0 

11.1 

7  79 

51.9 

B7ft    100.0 

154 

10.4 

1,331 

89.6 

1  ,485    100.0 

114 

'0.4 

1,331 

19. ft 

1,485    100.0 

770 

94.1 

287    100.0 

2  70 

94.1 

2B7    100.0 

STATC    OF    PFNNSYLVANI  A 


HFW    RACIAL    ANO    FTHNIC    ENROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTION";    nF    HIGHFR    EOUCATION, 
HRT     l:     uNOERORapuatF     INSTITUTIONS    (FUll-TIHC     STUOFNTS) 


A»ER  ICAN 
I  Nil  I  A  N 


ORIENTAL 

% 

SPANI  SH 
SURNAME 

t 

MINORITY 

J, 

OTHFP 

* 

3 

.2 

23 

l.« 

1,240 

98.2 

* 

.2 

23 

l.P 

1  ,240 

9". 2 

2 

1.2 

161 

98.  a 

163    100.0 

2 

1.? 

161 

98.8 

163    100. 0 

.1 

63 

2.4 

2,599 

97.6 

2,662    100.0 

.  1 

63 

2.4 

2,599 

97.6 

2,662    100.0 

52 

2.0 

2,587 

98.0 

2,639    100.0 

52 

2.0 

2,587 

98.0 

2,639    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ALBRIGHT    COLLFGE 

ALBRIGHT    COLLEGE  20  1.6  3  .2  23  1.8  1,240       98.2  1,263    100.0 

•  TOTAL    UNPERCRArilATF  20  1.6  *  .2  23  l.P  1,240       98.2  1,263    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ALLIANCE    CCLLFGF 

ALLIANCF    FOLLFGF  3  .5  1  .2  4  .7  564       99.3  568    100.0 

•TOTAL    UNrFRGBAOUATF  3  .5  1  .2  4  .7  564       99.3  568    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     ALLNTXN    C     SNT    FRAN    DESALS 

ALLNTWN    f     S»!T    fR«N    OESfLS  1  .2  3  .6  4.8  514       99.2  518    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRAruATE  1  .2  ■"  .  6  4  .8  514       99.2  518    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    ALVFRNIA    TOLLFGF 

ALVERNIA    GOLLFGF  2  1.2 

•  TOTAL    UNPFRCRAOUATF  2  1.2 

PARENT     INSTITUTION:     PEAVFR    COLLEGE 

BEAVFR    COI  LEGF  1  .1  41  5.1  5  .6  7  .9  54  6. P  744       93.2  798    100.0 

•  TOTAL    UNDFPGRACUATE  1  .1  41  5.1  5  .4  7  .9  54  6.8  744       93.2  798    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    BLOPMSBUPC    STATE    COLLFGE 

BLOOMSBMRG    STATE    CPILFGF  28  .7  1  29  .7  3,920       99.3  3,949    100.0 

•  TOTAL    UNOEPGRAOUATF  28  .7  1  29  .->  3,920       99.3  3,949    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    B'YN    M4WR    COLLEGE 

8RYN    "AWP    COLLEGE  1  .1  41  5.3  3  .4  14  1.8  59  7.7  709       92.3  768    100.0 

•  TOTAL    UNPFPCRAPUATE  1  .1  41  5.3  3  .4  14  1.8  59  7.7  709       92.3  768    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    B'JCKNFLL    UNIVFRSITY 

BUCKNELL    UNIVFRSITY  6  .2  47  1.8  8  .3 

•  TOTAL     UNOFPGRAnuATF  6  .2  4T  l.P  R  .  3 

PARENT     INSTITUTION:     PUCKS    COUNTY    CMTY    COLLEGE 

BUCKS    COUMTY    CMTY   COLLEGE  6  .2  28  1.1  9  .3 

•  TOTAL    UMPEPGRACUATE  6  .2  28  1.1  9  .3 

PARENT     INSTITUTION:    BUTLER    CO    CMTY    COLLEGF 

BUTLFR    CO    CMTY    COLlcCE  2  .3  2  .3  781       99.7  783    100.0 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATF  2  .3  2  .3  781        99.7  783    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CAPR|M    COLLEGE 

CA8RINI    COLLEGE  7  1.8  3  .8 

•  TCTAL    UN^ERGRACUATE  7  1.8  3  .« 

PARENT     INSTITUTION:    CALIFORNIA     STATE    COLLFGE 

CALIFORNIA    STATF    COLLFGE  5  .1  179  3.5  6  .1 

•  TOTAL    UNOEPGRAOUATF  5  .1  179  3.5  6  .1 

PARENT     INSTITUTION:     CARLCW    COLLEGE 

CARLOW    COLLEGF 
•TOTAL    UN^FPGPAPUATE 

PARFNT     INSTITUTION:    CARNEGIE     MELLON    U 

CARNEGIE    MELLPN    U  8  .3  134  4.3  35  1.1 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  8  .3  134  4.3  35  !.! 

PARENT    INSTITUTION:     CC     ALLEGHFNY  CO  C EN    OFF 

CC    ALLCGHFNY    CO    ALLFG    CAM  1  616  21.1  6             .2  4.1  627  21.5  2,292  78.5  2,919    100.0 

CC    ALLFCHFNY    CO    BOYCF    CAM  1             .1  157  9.6  5.3  2             .1  165  10.1  1,477  89.9  1,637    100.0 

CC    ALLFGHFNY    CO    SOUTH    CAM  1             .1  93  7.6  5             .4  2.2  101  8.3  1,119  91.7  1,220    100.0 

•  TCTAL    UNOFPGRAOUATE  3            .1  866  15.0  16            .3  P             .1  893  15.5  4,883  84.5  5,776    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CFOAR    CRFST    COLLEGE 

CFPAP     CPEST    CrLLFGF  17         2.3 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  17  2.3 

PARFNT     INSTITUTION:     CHATHAM 
CHATHAM    rCLLFGE 

•  TOTAL    UNOFRCRAPIIATF 

PARENT     INSTITUTION:    CHCSTNUT    HILL    COLLFC.F 

CHFSTNUT    HILL    CCLLFGF  18  2.8  1  .7 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  18  2.8  I  .7 

PARFNT    INSTITUTION:     CHEYNFY    STATE    COLLEGE 

CHFYNFY    STATF    COLLFGF  1,725       85.2 

•TOTAL    UNOFPGRAPUATF  1,725       85.2 

PARENT     INSTITUTION:    CHPIST    THE    SAVIOUR    SFM 

CHRIST    THE    SAVIOUR    SFM  18    100.0  18    100.0 

•  TCTAL    UNPFRCRAOUATF  ]8    |00.0  18    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CLAP  ION  STATF    C  CEN    OFF 

CLARION    ST    C    VFNANGC    CAM  2  .7 

CLARION    STATE    C    MAIN    CAM  87  7.6  59  1.9                     6            .2                  18 

•TOTAL     UNPFRGPAOUATF  82  2.4  61  1.8                     6             .2                  IP 


17 

4.4 

27 

7.0 

357 

93.0 

384    100.0 

1  7 

4.4 

27 

7.0 

357 

93.0 

384    100.0 

192 

3.8 

4,891 

96.2 

5,083     100.0 

192 

3.8 

4,891 

96.2 

5,083    100.0 

32 

4.1 

2 

.3 

1             .1 

35 

4.5 

743 

95.5 

778    100.0 

32 

4.1 

2 

.3 

1             .1 

35 

4.5 

743 

95.5 

778    100.0 

1.2 

214 

6.9 

2,874 

93.1 

3,088    100.0 

1.2 

214 

6.9 

2,874 

93.1 

3,088    100. 0 

1              .1 

18 

2.5 

716 

97.5 

734    100.0 

1              .1 

IP 

2.5 

716 

97.5 

734    100.0 

COLl  EGE 

2 

.3 

40 

6.9 

2 

.  3 

40 

6.9 

a.  1 

535 

91.9 

582    100.0 

P.! 

535 

91  .9 

582    100.0 

1  .4 

28 

4.4 

613 

95.6 

641 

100.0 

1.4 

28 

4.4 

613 

95.6 

641 

100.0 

1,725 

85.  2 

300 

14.8 

2,025    100.0 

1,725 

85.2 

300 

14.8 

2,025    100.0 

2 

.  7 

283 

99.3 

285    100.0 

165 

5.2 

3,072 

94.8 

3,187    100.0 

167 

4.8 

3,305 

95.2 

3,472    100.0 

87 


STATF     OF     PENNSYLVANIA 


125 

'  6.0 

659 

8*.l 

784    100.0 

125 

15. o 

66O 

8*.l 

78*    100.0 

1.  0 

788 

23.1 

?  ,587 

76. T 

3,375    100.0 

1  .0 

7RH 

".  3 

',587 

76.7 

3,375    100.0 

.5 

8  50 

<><).5 

85*    100.0 

.5 

850 

00.5 

85*    100.0 

.  1 

!  8 

1.0 

023 

08.1 

0*1     100.0 

.1 

18 

l.o 

021 

08.1 

0*1     100.0 

Hru    RACIAL    A  Nil    FTHNIC    ENPOLIMENT    DATA    FPOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1070 
PAPT     11     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    IFUM.-TIMF    STUOENTSI 

AMERICAN  t  NEGRO  1!       OPIFNTAL  T       SPANISH  T  MINORITY  T  OTHEP  »  TOTAL  * 

INDIAN  SURNAME 

PARFNT     INSTITUTION:     CMTY    CIHLFGF    DELAWARE    CO 

CMTY    COILFCF    DFLAWAR'    CO  30  1.7  1  .1  10  .6  *1  ?.4  1,703       07.6  1,7**    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  10  1.7  I  .1  111  .6  *l  2.4  1,70'       07.6  1,7**    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CMTY    CCLLFG*    CF    REAVFR    CO 

CMTY    COLLFGE    OF     BFAVFR    CO  125       15.0 

•  TOTAL     UNO  FR  GRADUATE  1  ?S       15.0 

PARENT     INSTITUTION:     CMTY    COLLEGE     PHILADELPHIA 

CMTY    C  01  I  EGE    PHILADELPHIA  1?  .*  7?0       21.6  1? 

•  TOTAI      IIK'O  re  GRADUATE  1?  .4  729       ?  1  .  ft  1? 

PARENT     INSTITLTION:    CCLLFGE    MISFRICORDIA 

COLLFGE    MISFRICORDIA  3  .*  '  .1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  '  .4  1.1 

PARFNT     INSTITUTION:     DELAWARE    VLY    C    SCI     SGRL 

DFLAWARE    VLY    C    SCI     AGRL  15  1.6  2  .2 

•TOTAL    UNDFPGRADUATE  15  1.6  2  .2 

PARENT     INSTITLTION:    DICKINSON    COLLEGE 

DICKINSON    COLLFGE  63  3.0  2  .1  ?  .  2  68  *.?  1,5'*       05.8  1,602    100.0 

•  TOTAL     UNDFPGRAOUATE  63  3.°  2  .1  '  .2  68  *.2  1,53*       05.8  1,60?    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     DOEXFL     INST    OF    TECHNOLOGY 

ORFXFL    INST    OF     TECHNOLOGY  1  172  3.2  2?  .*  ' "  .7  ?''  *. *  5,111       05.6  5,3**    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE.  1  172  3.2  22  .*  'R  .7  "3  *.*  Sill       05.6  5,3**    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    DUOUFSNE    UNIVTRSITY 

CUOUFSNE    UNIVERSITY  5  .1  122  2.7  12  .'  6  .1  1*5  3.2  *,*28       06.8  *,573    100.0 

•TOTAL    UNDEPGRADUATE  5  .1  122  2.7  12  .3  6  .1  1*5  3.2  *,*?R       06.8  *,573    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     EAST    STROUDSPG    ST    COLLEG 

FAST    STPOUDSBG    ST    CCLLFG  6  .2  55  2.0  4  .1 

•  TOTAL    UNDERGRACUATE  6  .2  55  2.0  4  .1 

PARENT     INSTITUTION:    EASTERN    BAPTIST    COLLECF 

EASTERN    RAPT  1ST    COLLEGE  20  *. 1  1  .2  21  *.'  *70       05.7  *01     100.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  20  4.1  1  .2  2'  4.3  470       05.7  491     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FniNPDRO    STATE    COLLFGE 

EDINBORO    STATF    COLLcGE  4  .1 

FDNBORO    ST     C    SHFNANGO    VLY 

FDNBORO    ST     C     WARREN 
•TOTAL    UNDERGRADUATE  4  .1 

PAPENT     INSTITUTION:     EL  I ZAPFTHTCWN    CCLLCGE 

FL I7ABCTHT0WN    COLLFGF  16  1.1  6  .4  ?  .1  24  1.6  1,480       98.4  1,513    100.0 


1 

67 

2.4 

2,747 

97.6 

2,81*    100.0 

1 

67 

2.4 

2,7*7 

07.6 

2,81*    100.0 

RO 

1.6 

3 

1.3 

1 

.4 

8* 

1.5 

88 

1.  7 

5,01  9 

08.3 

5,107    100.0 

3 

1  .' 

225 

98.7 

228    100.0 

1 

.4 

7  70 

09.6 

280    100.0 

92 

1.6 

5,  523 

08.4 

5,615    100.0 

.1 

24 

1  .6 

1,  480 

98.4 

.1 

24 

1.6 

1  ,480 

98.4 

1.  3 

'8 

25.3 

112 

74.7 

150    100.0 

1  .3 

38 

25.' 

112 

7*. 7 

150    100.0 

•TOTAL    UNDFPGRADUATE  16  1.1                     6            .4                     2            .1                     24            1.6               1,480       08.4                  1,51'    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     FLLEN    CUSHING    JR    COLLEGE 

ELLEN    CUSHING    JR    COLLFGF  35  2'. 3                     1 

•  TOTAL    UNDFPGRACUATF  35  7'.'                     1 

PARENT     INSTITLTION:    FRANKLIN    MARSHALL    COLLEGE 

FRANKLIN    MARSHALL    COLLFGF                     1  .1                   R7  *.  5                     1              .1                     2             .1                     »1             *.7               1,856       05.3                  1,0*7    100.0 

•  TCTAL    UNDERGRADUATE                                         1  .1                   "7  *.5                     1             .1                     2.1                     ">1             *.7               1,856       05.3                  1,0*7    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     GANNON    COLLEGE 

GANNON    COLLFGF  105  P.* 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  105  8.* 

PARENT     INSTITLTION:    GENEVA    COLLEGE 

GENEVA    COLLEGE  25  1.0                     2             .2                                                            27            7.0               1,208       98.0                  1,325    100.0 


2 

2  00 

3.' 

2,111 

91.3 

2,311     100.0 

2 

700 

8.7 

2,111 

01  .3 

2,311     100.0 

27 

7.0 

1,208 

98.0 

27 

2.0 

1  ,208 

OP.O 

501 

05.5 

610    100.0 

501 

05.5 

619    100.0 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  25  1.0                     2             .2                                                            27            2.0               1,208       9P.0                  1,'?5    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     GETTYSBURG    COLLEGE 

GETTYSBURG    COLLcGF  *7  2.5                     3            .2                     4.2                     54            2.8               1,848       97.2                   1,002    100.0 

•TOTAL    UNDERGRACUATE  47  2.5                     '             .2                     4             .2                     54            2.8                1,848       07.2                  1,902    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    GWYNEOO    MERCY    COLLEGE 

GHYNEDO    mfpcy    COLl EGF                                6          1.0  13  2.1                     3             .5                     6          1.0                     28 

•  TOTAL     UNDFPGRADUATE                                         6          1.0  13  2.1                      3             .5                     6          1.0                     28 

PARENT     INSTITUTION:    HAHNEMANN    MEDL    C    AND    HOSP 

HAHNEMANN    »F1L    C    AND    HCSP  18  7.S                                                                                                   18            7.5                     223       02.5                       2*1    100.0 

•  TOTAL    UNDFPGRACUATF  18  7.5                                                                                                   18            7.";                     72'       02.5                        741     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    HAPCUM    JUNICR    COLLEGE 

HARCUM    JUNIOR    COLLFGF  13  2.1                      1             .2 

•  TOTAL     UNDFRGPACUATF  13  7.1                      1             .2 

PARFNT     INSTITUTION:    HAR81SMJRG    ARFA    CC 

HARRI  SBl.'RC     ARFA    CC                                         3'           1.5  144  6.7                      °             .4 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE                                      '3          1.5  14*  6.7                     0            .* 


1.1 

21 

3.4 

600 

06.6 

621    100.0 

1.1 

2! 

3.* 

600 

06.6 

621     100.0 

202 

o.* 

1  ,061 

00.6 

2,153    100.0 

202 

0.4 

1  ,051 

00.6 

2,153    100.0 

STATC    OF    PF'ASYLVANIA 


ORIENTAL 

*       SPANISH 
SURNAME 

r 

MINORITY 

6 

.9                     7 

1.0 

7S 

6 

.9                     7 

1.0 

75 

11.0 

609 

89.0 

684    100.0 

11.0 

609 

89.0 

684    100.0 

1.0 

2 

.5 

12 

3.0 

392 

97.0 

4  0*    100.0 

1.0 

2 

.  5 

12 

3.0 

39? 

97.0 

404    100.0 

25 

3.0 

796 

97.0 

821    100.0 

?5 

3.0 

796 

97.0 

821     100.0 

HFW    RACIAL    ANH    FTHNIC    ENROLLMENT    nATA    FPOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION.    FALL     1970 
PART     1:     UNOERGRAOUATE    INSTITUTIONS    (FULL-TIME     STUOENTSI 

AMERICAN  X  NFGRT  T 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    HAV'RrORO   COLLEGE 

HAVERFOPC    TTLLEGE  62  °.l 

•  TOTAL    UNPEFORAOUATE  6?  9.1 

PARENT    INSTITUTION:    HOLY    ^AMHY    COULFCF 

HOLY    FJ»H»    COLLEGE  6  1.5 

•TOTAU    UNOEPGRAPU  ATE  6  1.5 

PARENT     INSTITUTION:     Ix-ACULATA    COLLEGF 

JmmaCULATA    CCLLEGF  17  2.1  4  .5 

•TOTAL     UNOERGRAOUATE  17  2.1  4  .5 

PARENT     INSTITLTION:     INDIANA    U     CF     PA    OEN    C" 

INOIANA    U    OF     PA    MAIN    CAM  1  41  .5  3 

INOIANA     U     "A     ARMSTRONG     CO  2  .4 

1N"|ANA     IJ    PA    PUNXS'ITAWNFY 

•  TOT\L    UNOERGRAOUATE  1  43  .5  3 

PAPFNT      INSTITUTION:     JUNIATA     COLLEGE 

JUNIATA     CCLLECC  10  .9  3  .  3 

•TOTAL    UNPFROFAOUATF  10  .9  3  .1 

PARENT     INSTITUT|r^:     KEYSTONE    JUNIOR    TOILEGE 

KTYSTONr     junior     COLLEGE  2  .2 

•  TOTAL     tlNPEPGRAPUATC  2  .2 

PARENT     INSTITUTION:    KUT7T0KN    STATE    COLLEGE 

KUT'TpwN    STATE    COLLEGE  1  71  1.8  1  73  1.8  '.927       98.2  4,000    100.0 

•  TOTAL    UNPFRORACUATP  1  7]  1 .  R  1  73  1.8  3,927       98.2  4,000    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION!     LA    SALLE    COLLEGE 

LA    SAIL""    COLLEGE  1  7s  ?.?  4  .1  =0  2.6  170  4.9  3,278       95.1  3,448    100.0 


47 

.6 

8,082 

99.4 

8,129    100.0 

2 

.4 

510 

99.6 

512    100.0 

245 

100.0 

245    100. 0 

49 

.6 

8,837 

99.4 

8,886    100.0 

13 

1  .1 

1,153 

98.9 

1,166    100.0 

13 

1.1 

1,153 

98.9 

1,166    100.0 

.  7 

982 

99.3 

989    100.0 

.7 

982 

99.3 

989    100.0 

1 

°0 

2.6 

170 

4.9 

3,278 

95.1 

1 

90 

2.6 

170 

4.9 

3,278 

95.1 

•TOTAL    UNPFRCRAruAT  =                                         1  75  7.2  4             .1                  90          2.6                  170            4.9  3,278  95.1  3,448  100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:    IACKAWANNA     JUNIOR  COLLEGF 

LACAWA'^'A    JUNIOR    COLLEGF  1  .3                                                                                                      1                .3  377  99.7  378  100.0 

•  TOTAL     UNOFRGRAOUATE  1  .3                                                                                                       1.3  377  99.7  378  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LAFAYETTE    COLLEGE 

LAFAYETTr    COLLEGE  6?  3.3  3             .?                     2.1                     67            3.  5  1,832  96.5  1,899  100. 0 


2 

.1 

67 

3.  5 

1,832 

96.5 

2 

.1 

67 

3.5 

1,832 

96.5 

.2 

20 

1.4 

1,423 

98.6 

1,443    100.0 

.2 

20 

1.4 

1  ,423 

98.6 

1,443    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATE  62  3.3  3  .2  2  .1  67  3.5  1,832       96.5  1,899    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    LANCASTER    SCHOOL    OF    BIBLE 

LANCASTER    SCHOOL    OF    BIPLC  183    100.0  183    100. 0 

•  TOTAL    UNOCPGRAOUATC  183    100.0  1»3    100.0 

PARFAT     INSTITUTION:     1EBAN0N    VALLEY    COLLEGF 

LEBANON    VALlcY    C0Llcc.c  4  .4  1.1  5.5  944       99.5  949    100.0 

•  TOTAL    IINOFRCRACUATF  4.4  1.1  5  .5  944       99.5  9*9    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    l=HIGH    CO    CMTY    rOLI.EGF 

LFHIGH    CO    C"TY    C.OILFCE  10 

•  TOTAL    UNOFPGRAOUAT'"  10 

PARFKT     INSTITUTION:     LEt-IGE    UNIVERS  ITY 

LFHIGH    UNIVERSITY  27  .a  3q  1.3  ]7  .6  20  .7  102  3.4  2,882       96.6  2,984    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGPACUATf  27  .9  38  1.3  17  .6  20  .7  102  '.4  2,88?       96.6  ?,984    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    IOCK    HAVFN    STATF    COUFGF 

LOCK     HAVEN    STAT?    COLLFGF  46  1.9  I 

•  TOTAL     UNOCPG°A0l;ATF  46  1.°  1 

PARENT     INSTITUTION:     LUZERNE    CO    CTY    COLLEGE 

LUZEPNC    CO    CMTY    COLLEGF  1  .1 

•  TOTAL    'INDFR  GRADUATE  1  .1 

PARENT     INSTITUTION:    IYCOMING    COLLFGF 

LYCOMING    CllLI  EGF  1  .1  25  1.6  4  .3  30  2.0  1,493       98.0  1,523    100.0 


2.0 

2,328 

98.0 

2,375    100.0 

2.0 

?,32S 

98.0 

?,375    100. 0 

1 

.  1 

1,123 

99.9 

1  ,124    100.0 

1 

.1 

1,123 

99.9 

1,1?4    100.0 

.3 

30 

?.o 

1  ,493 

98.0 

.3 

30 

2.0 

1  ,491 

98.0 

3.5 

1  64 

96.5 

ITO    100.0" 

3.5 

164 

96.5 

170    100. 0 

•  IOTAL    UNOEPCRAOUATF                                         1             .1  25  1.6  4             .3                     30             2.0               1,493       98.0                  1,523    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MANOR    JU^'ICR    COILFGE 

MANOR     JUNIOR    COLLEGE  5  2.9  1             .6                       ( 

•  TOTAL    UNOFPG°AC.UATC  5  2.9  1              .6                        ( 

PAPFNT     INSTITUTION:    MANSFICLP    STAFF    COLLFGc 

MANSP|rLc    STAtc    COILFGE  17  .6  1                                                                              18                .6                3,018       99.4                   3,036    100.0 

•  TOTAL    UNOFPGRAO'JATF  17  .6  1                                                                              18               .6                3,018       99.4                  3,036    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MARYWPOD    CCLL^CE 

MARYWOOO    COLLcc!«:  9  .8  6            .5                                                             15             1.3               1,170       98.7                  1,185    100.0 


15 

1.3 

1,170 

98.7 

15 

1.3 

1  ,170 

98.7 

•  TCTAL    U'lnrcrRACUATC  5  .8  6.5  15  1.3  1,170  98.7  1,185     100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    MCDCYHURST  CCLLFGF 

MFRCYHUPST     COLLEGE  20  3. 1  7.3  7             .3                     24  3.7  617  96.3  641     100.0 

•  TOTAL     MNPFRGRAOUATF  20  3.1  2             .3  2             .3                     24  3.7  617  96.3  641     100.0 


HEW    RACIAL     AND    ETHNIC    FNROLLMFNT    DATA    FROM     INST  I  TUT  ION  S    OF    HIGHER    FnuC.KTION,    FALL     1970 
PART     1:    UNOFRORAOUATF     INSTITUTIONS     (FUlt-TIMF    STIJPFNTSI 


STATF    OF    PFKf.SYI.VANI  A 


AUF'WFAN  t  Ncr,R(l 

I  NO  I  AN 

PARFNT     INSTITUTION:    MILIFPSVIILE     ST    COLLEGE 

MILLFPSVILLF    ST    COLLEGE  7? 

♦  TOTAL    UNnFPr.HAPUATF  7? 


SPANISH 

SURNAME 


1.9 
I." 


<.,0«6       98.1 
4,096       98.1 


4,174    100.  i 
4.174    I  00.1 


PARFNT     INSTITUTION:     MPNTGPMF°Y    CO    COMMUNITY    C 

MPNTGOMFPY    CO    COMMUNITY    C  91  5.0 

♦  TOTAL    UNPFRGRACUATE  si  S.O 


s.o 

5.0 


1,754       95.0 
1,754       95.0 


1  ,847    100.0 
1,847    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    "OR  AVI  AN    C CL LFGF 

MORAVIAN     CCLLCGF 
♦  TOTAL     UNPFRGRAPUATE 


15 
15 


1.7 
1.2 


7? 

1  .8 

l  ,?08 

op  .2 

1,730    100.0 

7? 

!  .  8 

1  ,'0» 

08.2 

1  ,7  30    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     MOUNT     ALOYSIUS    JR    COLLEGE 

MOUNT    ALOYSIUS     JR    COLLFGF  5  1.2  1 

♦TOTAL    UNOFRGRAruATC  S  1.7  I 


1.5 
1  .5 


■495 
196 


401     100.0 
401     100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    MUHLENBERG    CCLLEGF 

MUHLFNREPG    COLL  EGE 
♦  TOTAL     UNTI-GRAOUATF 


n 
ii 


7.7 
2.7 


11 

7.7 

1  ,3°0 

97.8 

1,471 

100.0 

11 

?.? 

1  .TOO 

97.8 

1  ,471 

100.0 

PARENT      INST  ITUT  ION:     NORTHAMPTON     CO     ARfA    CC 

NORTHAMPTON    CO    ARFA    CC 
♦  TOTAL    UNOEROR  ACUATF 


1  A 
If. 


1.  7 

1.7 


1,157 
1,157 


1,371    100.0 
1,173    100.0 


PARENT      INSTITLTION:    NORTHEASTERN    CHRISTIAN    JC 

NORTHFASTFRN    CHRISTIAN    JC  62       28.7 

♦TOTAL    UNPCPGRAPUATF  67       '8.7 


13.' 

144 

66.7 

716    100.0 

33.1 

144 

66.7 

716    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OUR    I  AOY     ANGELS    COLLEGE 

OUR    LAOY    ANGFIS    CtHLEGF  1  2.7 

♦  TOTAL    UNOFPGOACUATE  1  7.7 


110 
110 


07.3 
97.1 


111    100.0 
111    100.0 


PARFNT     INS 

PA 

ST    II 

PA 

ST    IJ 

PA 

ST    11 

PA 

ST    U 

PA 

STATE 

PA 

STATF 

PA 

STATF 

PA 

STATF 

PA 

STATE 

PA 

STATF 

PA 

STATE 

PA 

STATF 

PA 

STATF 

PA 

STATE 

PA 

STATF 

P  » 

STATF 

PA 

STATT 

PA 

STATE 

PA 

STATT 

PA 

STATF 

♦TOTAL    U'!0 

TITt.TION:    PA     STATE     II    CFNTRAL    OFFICE 
NEW     KFNSINGTM     CAM 
*nrNANGO    VLY    CAM 
WILKfS    RARFF    CAM 
t-RTI-GTN    SCRTN    CAM 

I1    ALLFNTOWN    CAM 

U    ALTCONA    CAM 

II    PFAVER    CAMPUS 

U     PFHRFNO    CAM 

U  RFRKS  CAMPUS 

U  CAP| TOL  CAMPUS 

I)  l)ELAHA"F  CAM 

U    OUROIS    CAMPUS 

U     FAYETTE    CAMPUS 

U    HAZIETOK    CAM 

I)    MAIN    CAMPUS 

U    ►CKEFSPCPT    C«M 

U    MONT    Al   TO    CAM 

11    OGONTZ    CAMPUS 

U    SCHUYLKILL    CAM 

U    YORK     CAMPUS 
F  ROR APU ATE 


6 

.9 

10 

7.1 

4 

1.3 

10 

1  .R 

17 

?.l 

'6 

7.2 

1  7 

1  .9 

17 

1.0 

21 

2.8 

6 

1  .1 

9 

1  .4 

479 

2.1 

14 

1  .5 

1  ? 

2.1 

45 

3.  1 

1? 

1  .8 

12 

1.0 

667 

1.9 

9 

1.1 

10 

7.3 

2 

.7 

1 

.7 

3 

.7 

6 

.7 

11 

.0 

9 

1  .4 

10 

2.6 

18 

5.  1 

1 

.7 

15 

7.1 

21 

■>. 

1 

1? 

7 

,0 

3 

1 

0 

6 

1 

.1 

? 

7 

17 

1 

,5 

1  7 

1 

4 

to 

1 

.6 

11 
14 

1 
1 

1 
9 

6 

1 

,3 

7 

,3 

773 

\ 

,1 

14 

1 

6 

16 

7 

.7 

?7 

1 

,5 

10 

1 

,5 

]  0 

7 

,  6 

41  ? 

1 

.7 

.4 

19 

5.8 

618 

94.2 

6  74 

100.0 

7 

15 

8.1 

307 

0'  .0 

41? 

100.0 

.  1 

10 

1.4 

787 

96.6 

797 

100.0 

.  7 

'  8 

3.7 

541 

06.8 

559 

100.0 

.7 

1 

.  7 

143 

99.  3 

144 

100.0 

.  7 

7 

.6 

1  ,'?o 

99.4 

1,236 

100.0 

.  4 

18 

4.  6 

704 

OS. 4 

872 

100.0 

.1 

SS 

4.7 

1,175 

95.3 

1  ,180 

100.0 

.  7 

17 

5.  0 

60-' 

OS.O 

610 

100.0 

.  1 

SO 

8.  ' 

1  ,098 

94.  9 

1  ,157 

100.0 

.  0 

80 

10.8 

650 

89.7 

710 

100.0 

.6 

16 

3.  4 

449 

96.6 

465 

100.0 

'5 

7.  t 

606 

97.9 

711 

100.0 

.  1 

11 

'.0 

671 

98.0 

636 

100.0 

.s 

1,177 

6.7 

10,708 

91. 1 

70,588 

100.0 

.7 

78 

4.  1 

878 

95.9 

016 

100.0 

32 

5.  5 

551 

94.5 

585 

100.0 

.1 

149 

10.4 

1,'B5 

89.6 

1  ,414 

100.0 

.  1 

27 

4.  1 

616 

95.0 

663 

100.0 

.7 

3? 

7.9 

177 

07.  1 

4  04 

1  00.0 

.  6 

7  ,073 

6.0 

17,706 

94.0 

14,278 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PE|RfE    JUNIOR    Col  lef.e 

PTIOEF    JUMCR    COLLEGE  3  .?  151       11.0  21 

♦  TOTAL    HNOFFCOAPIIATF  3  .2  151       11.9  21 


17R 
178 


14.  0 

14. n 


1  ,001 
1  ,091 


1  ,259    100.0 
1  ,269    100.  0 


PARENT    INSTITUTION:    PCNN    HA|.L    JUMCR    COLLEGE 

PFNN    HALL    JUNIOR    COLLEGE 
♦TOTAL    UKnFRGREOUATE 


1  31 
137 


99.7 
°0.7 


133    100.0 
113    '00.0 


PARENT     INSTITUTION:     PENN    KESLFYAN    COLLFGF 

PFNN    HFSLEYAN    COLLEGE 
♦TOTAL    UMPEPCKAOUATE 


3.5 

3.  5 


1.  5 

109 

96.5 

113    100.0 

3.6 

109 

96.6 

HI    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PH I L  A    C.    TFXT11ES    AND    SCI 

PHILA    C    TEXTILES    ANO    SCI  '0  7.3 

♦  TOTAL    I  (\PFFGRAOIJATE  10  2.1 


7.0 

1,  '86 

97.1 

1,123    100.0 

?.o 

'  ,285 

97.1 

1  ,373    '.00.0 

PARENT     INSTITUTION:    PHILA    COILFGF    OF     ART 

PHILA    cru  EGE    OF    ART  2  .2 

♦  TOTAL    IINrEocu  A1UATF  7  .7 


017 
91? 


97.1 
97.1 


1  ,01?    100.0 
1,012    100.0 


PARFNT     INSTIHTION:     PHILA    COLLEGE     fJF     P  I  8|   f 

PHILA    CCLl  ECE    Oc    BIBLE  70 

♦TOTAL    UNPFPG=ACUATF  70 


1.0 
1.0 


6.7 

560 

94.8 

591     100.0 

5.7 

560 

94.8 

501    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     »«IU    COLIEGc    Pharm    SCI 

PHILA    CCLl EGE    PHARM    SCI  6  .6  71  7.5 

♦  TOTAL    urrEpGR  AOIJATE  6  .6  71  ?.5 


31 

3.'' 

81  1 

06.3 

844    100.0 

31 

3.7 

81  3 

96.3 

844    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    PHILA    MUSICAL     ACAOEMY 

PHILA    MUSICAL     ACAOEMY 
♦  Tom.    UKOERCRAPIIATF 


15.0 
15.0 


1  6." 

is.- 


714 
714 


84.1 
84.3 


754    100.0 
?54    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     PINERPOOK     JUNIOR    COLIFGF 

PINF8R0PK    JUMCR    CCLLEGF  1  7. 

♦  TrUAL    IINPERCRACUATE  1  ?. 


7.  4 
7.4 


4.  8 
4.8 


95.7 
0«.? 


42    100.0 
4?    100.0 


90 


hew    RACIAL    ANO    FTHMC    ENROILMFNT    PATA    FRO"    INSTITUTIONS    OF    HIGHFP    EDUCATION,    FALL     1970 
PART    1:    UNOFRGRADUATF     INSTITUTIONS    IFULL-TIMF     STUOFNTS1 


STATE    PF    PENNSYLVANIA 


AMEO  ICAN 
INDIAN 


*      ORIENTAL  *       SPANISH 

SIIPMAHF 


PARFNT     INSTITUTION:    PMC    CCLLFGES 

PMC    COL1FC.FS  1  .1  SS  3.8  26  1.8  13  .9 

•  TOTAL    UNPFRCRACUATF  ]  .]  55  3.8  ?6  ! .  •>  13  .9 


6.5 
6.5 


1,370       93.5 
1  ,370       93.5 


1,465    100.0 
1,465    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     POINT    PAPK    COLLEGE 

phint    PARK    CTLLEGE 
•TOTAL    UNPcRCRACUATc 


00  4.  5 

SO  4.5 


10 
10 


.  5 

.  5 


100 

5.0 

I, "84 

95.0 

100 

5.0 

1  ,884 

95.0 

1,984    100.0 
1,984    100.0 


PARENT     INSTITLT10N:    RHODE     ISLAND    CCLLFGF 

RHODF     ISLAND   COLLEGE  80         2.7 

•  TOTAL    UNPE.PGRAOUATF  80  7.2 


13 

1  3 


2.7 

3,503 

97.3 

3,601     100.0 

2.7 

3,503 

97.3 

3,601     100.0 

PARENT     INSTITUTICN:     ROBERT    MORRIS    COLLEGE 

ROBERT    MTRPIS    CPLIFOF  78  2.5 

•  TOTAL    UNDEFCADUATE  78  2.5 


2.7 

2.7 


3,044       97.3 
3,044       97.3 


3  ,1  30    100.0 
3,130    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    ROSFMONT    COLLFGF 

RrSF»PNT    COLLEGF 
•  TOTAL    IJNPFRGRAP'JATF 


15 

15 


2.4 
2.4 


1.1 

24 

3.9 

596 

96.1 

620    100.0 

1. 1 

24 

3.9 

596 

96.1 

620    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    FRANCIS    COLLEGF 

SAINT    FRANC  IS    COLLFGF 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


24 

1.6 

2 

.1 

1 

.  1 

27 

24 

1.6 

2 

.1 

1 

.1 

27 

1,51  1 
1,511 


98.2 
98.2 


1 ,538    100.0 
1  ,538    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOScPH    COLLFGE 

SAINT    JOSEPH    COLLFGE  153 

•TOTAL    UNPER GRADUATE  153 


19 

19 


1.4 
1.4 


210 
210 


2,502       92.3 
2,50?       92.3 


2,712    100.0 
2,712    100.0 


PARENT    1NSTITLTIPN:    SUM    PIUS    X    SEMINARY 

SAINT    PIUS    X    SFHINAPY 
•TOTAL    UNOFPGRACUATF 


79    100.0 
79    100.0 


79    100.0 
79    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SAINT    VINCENT    COLLFGF 

SAINT    VINCE.NT    CCLLFf.c 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


.1 
.1 


10 
10 


1 .1 
1.1 


916 
916 


926    100.0 
926    '00.0 


PARFNT     INSTITLTION:    ScTON    HILl    CCLLFGF 

SFTON    HILL    COLLEGE 
•TCTAL     UNrFFGRACUATE 


26 
26 


4.0 
4.0 


.  3 
.  3 


4.8 

620 

95.2 

651 

1  00.0 

4.  R 

620 

95.2 

651 

'00.0 

PARENT     INSTITLTION:    SHIPPFNSRUPG    ST    CPLLFC-F 

Sl-I^PFNCRURG    ST     COLLEC.F  ?  .1  61 

•  TOTAl     UNnFPf.RADllATF  2  .1  61 


68 
68 


3,723       98.2 
3,723       98.2 


3,79]     100.0 
3.791     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SLIPPFRY    POCK    ST    COLLEGE 

SLIPPFPY    ROCK    ST    COLLEGF  105  2.3 

•TOTAL    UNrFPCRACUATF  105  2.3 


.2 
.2 


115 
115 


2.  6 
2.6 


4,367 
4,367 


4,482    100.0 
4,482    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SNT    CHARLES    RORPOMED    SFM 

SNT    CHARLFS    RrppniiEO    S  F" 
•TOTAL    UNOFPGRAOUATF 


PARENT     INSTITUTION:    SNT    FIDEL  IS    CHLLFGF    SEM 

SNT    F |PFL IS    CnLLcGE    SFM 
•  TCTAL    IINPFRGRADUATF 


PARFNT     INSTITUTION:     SPPING    GARDEN    COILFGF 

SPRING    GARDEN    COLLFGF  4  .■= 

•  TOTAL    IINrFRGRADUATF  4  .5 


PARENT     INSTITUTION:     SUSCUFHAf'NA    UNIVERSITY 

SUSQUFHANNA    UNIVERSITY 
•  TOTAL    IINPFRGRACUATF 


PARENT     INSTITUTION:     SWARTHMPor    COLLFGF 

SW'RTHvrPE    CCLLFGE 
•  TOTAl     UNPFFGRAO'JATF 


1" 
19 


89 
89 


1  .6 

1.6 


6.8 

6.R 


14 
14 


15 
15 


21 

21 


1  08 
10R 


160 
160 


9"  .4 
99.4 


1,2  64 
1,264 


1  ,040 
1  ,040 


90. 6 
90.6 


161     100.0 
161     100.0 


1.6 

2 

3.  1 

62 

96.9 

64    100.0 

1.6 

2 

3.1 

62 

96.9 

64    100.0 

677 

90.6 

747    100.0 

677 

90.6 

747    100. 0 

1  ,285    100.0 
1,285    100.0 


1  ,148    100.0 
1  ,148    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    TEMPLE  U    WAIN    CAMPUS 

TFMPLF    U    AMRLFR    CAMPUS  2             .3  13  2.1 

TEMPLF    U    main    CAMPUS  R2             .7  1,669  IT. 5 

•TOTAL    UNPFPGRAPUAT<=  34             .6  1,6»2  12.9 


63 

67 


1  14 
119 


24 

3.8 

600 

96.2 

624    '00.0 

,928 

15.6 

10,440 

84.4 

12,368    100.0 

,952 

15.0 

1 1 ,040 

85.0 

12,992    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     THIFL    CPLIEGE 

THIFL    COI  I  EGE 
•TOTAL    UNPFPGRACUATF 


26 
26 


1  .9 
1.  9 


.  1 

28 

2.  1 

1  ,337 

.1 

28 

2.1 

1,337 

1 ,365    1 00.0 
W65    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     THOMAS    JCFF    U"JIVCRSITY 

THCMAS    JFFF    UMVFPSITY  2       20.0 

•TOTAL    UNPFPGRADUATF  2       20.0 


20.0 
20.0 


10    100.0 
10    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    II    OF    PENNSYLVANIA 

U    OF    PENNSYLVANIA  4  .1  284 

•TOTAL    UNPFRGRACU AT=  4  .1  2E4 


1  .2 

1.  2 


20 
20 


387 

387 


6,44? 

6,442 


6,829    100.0 
6,829    100.0 


HEW    RACIAL     AMD    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INS  T  ITIIT I  n»l  S    OF    HIGHFP     EDUCATION,    FAIL    )  970 
PAPT    |:    UNDFRGRAOUATE     INSTITUTIONS     « riltl  -T  IMF    STUOFNTSI 


statf   rf   pei>  asylv  am  a 


INDIAN 


T       ORIENTAL 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF     PITTSBG    CENTRAL    OFF 

U    OF  PITTSRC.    BRADFORD    CAM 

U    OF  PITTSPC    GREFNSRG    TAW 

U    OF  PITl<n&    JOHNSTWN    TAX 

U    OF  PITTSPC    MAIN    CAMPUS  3 

U    OF  PITlSRf,    TITUSVI     CAM 

•TOTAL  UNOFRCR ACHATE  1 


4 

1.4 

? 

.6 

74 

1  .3 

1 

.1 

750 

6.6 

34 

.  3 

2 

.o 

78? 

5.  A 

35 

.  7 

7 

80' 


?8S 

98.6 

7  90  1  00.0 

140 

10  .t. 

14?  100.0 

1  ,80? 

9R.6 

1  ,877  100.0 

in, sos 

93.0 

11,397  100.0 

231 

99.1 

233  100.0 

1',  '54 

94.1 

14,089  100.0 

PARFNT  INSTITLTION:  UNIVERSITY  OF  SCRANTON 

UNIVERSITY  OF  SCRANTON  1.1         3 

•TOTAL  UNDERGRADUATE  1     .1         3 


.6 
.6 


1  ,  387 
1  ,3R7 


1,396    100.0 
1,3»6    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    URSINUS    COLlcGE 

URSINIIS    COLLEGE 
•  TOTAI     UNDFRGRAruATE 


17 
17 


1.5 
l.s 


.4 
.4 


.  1 
.1 


73 
23 


1  ,100 
I  ,  100 


1  ,173  100.0 
1,123  100.0 


PARENT     INSTITUTION:     VALLEY    FORGE     MILITARY    JC 

VALLFY    FORCE    MILITARY    JC 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


1.3 

1  .3 


1  .3 
1.3 


153 
153 


IN    100.0 

l ss  lon.o 


PARENT     INSTITUTION:    VILLA    "ARIA    COLLEGE 

VILLA    MARIA    COLLEGE 
•TOTAL    UNDFRGRADUATE 


1  .7 
1.7 


1.6 

1R 

3.  S 

497 

96.5 

515  100.0 

1.6 

1  n 

3.5 

497 

96.5 

515  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    VILLANOVA    UNIVERSITY 

VILLANOVA    UMVFRSITY  17  .3  62  1.1  11 

•  TCTAL    UNDFRCRACUATF  17  .3  62  1.1  11 


123 
123 


2.2 

7.2 


5,559 
S,  S59 


5.6R2    100.0 
5,6R?    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WASHINGTON    JEFF    COLLFGE 

WASHINGTON    JEFF    COLLEGE  10  1.0 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  10  1.0 


10 

1  .0 

950 

oo.O 

960  100.0 

10 

1.0 

95  0 

99.0 

960  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WAYNESRUPG    COLLEGE 

WAYNrSB'IPG    CCLLFGF 
•TOTAL    UNDEPCRACUATE 


16 
16 


16 

16 


1  ,087 
1.0A7 


1  ,103    100.0 
',103    '00.0 


PARENT     INSTITUTION:    WEST    CHESTER    ST    COLLFGF 

WEST    CHESTER     ST    COLLEGE  607      10.4  1 

•  TOTAL     UNDERGRADUATE  607       iq.4  I 


608 

10.4 

5,21  S 

89  .6 

5,823  100.0 

608 

10.4 

5,215 

R9.6 

S.823  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WEST    SC    AREA    VOC    TECH    SC H 

WEST    SD    AF  FA    VOC     TFCH    SCH 
•  TOTAL    UNDEPCRACUATE 


ISO    100.0 
150    100.0 


150    '00.0 
150    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WESTMINSTER    COLLEGE 

WESTMINSTER    COLLEGE 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


2? 
22 


1.4 
1.4 


23 
23 


1  .« 

1.  5 


1.SS7 
1  ,SS7 


1,580    100.0 
1  ,580    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WULIAMSPORT     ARE 

WILLIAMSPORT    ARFA    CC 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


.3 
.3 


8 

.3 

2,626 

99.7 

2,634  1  00.0 

R 

.3 

2,626 

99. 7 

2,634  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     WILSON    CDLLEGC 

WILSON    C  CLLEGE 
•  TOTAL    UNDERCRADIIATF 


18 
18 


3.6 
3.6 


1.4 
1.4 


S.O 
5.0 


476 
476 


95  .0 
9S.0 


SOI     100.0 
501     100.0 


PARFNT    INSTIHTION:    WOMANS    MFTL    COLLEGE    PA 

WOMANS    MEDL    COLLEGE    PA 
•  TOTAL    UNTEFGRADUATE 


9.6 
9.6 


90.4 
90.4 


83    100.0 
83    '00.0 


PARENT     INSTITUTION:    YORK    COLLEGE    PENNSYLVANIA 

YORK    COLLEGE    PENNSYLVANIA  1  .1  26  1.6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  26  1.6 


77 

1.7 

1  .5RO 

98  .3 

1,616  100.0 

27 

1.7 

'  ,589 

9R.3 

1  ,616  '  00.0 

HFW    RACIAL     AN"    FTHMC     FNROlLMFNT     OATA     FROM     IN  S  T 1  TUT !  OMS    OF     HIGHFR     FOIJCAT10M,     FAIL    1  O'O 
PART    1:    UNDFRGRAPUATF     INSTITUTIONS     (FULL-TIMF    STUOFNTS) 


STATF    OF    OHCPF     ISLANP 

A"FR  IC  AN 
t NO  I  AN 

PARENT     INSTITLTION:    P  APR  I  NGTCK    C  CI  LFGE 

RARRINOTP».     COLIFGF 
•TOTAL    UNOFPORACUATF 


%       OPIFNTAl 

T        SPANISH 
SIIPNAMF 

t 

MINOR  ITY 

6.'                  1 

,  ■> 

37 

6.3                     1 

.  ■> 

37 

6.4 

538 

93, IS 

575    1  00.0 

6.4 

5'R 

93.6 

575    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PROWN    UNIVERSITY 

B»OWN    UNIVERSITY  7  .2  ?oo  7.2 

•  TOTAL     UNOERORAOIJATE  7  .2  299  7.2 


1.6 

1.6 


3  80 
3R0 


3  ,7P7 
3,  7R7 


4,167  100.0 
4,167  100.0 


PARFNT     INSTIHTION:     POYANT    CCLIrG!:     OF     PUS     ID* 

BRYANT    miLFGE    OF    BUS    AOM 
•TOTAL    UMOFPCRACUATF 


1.0 

1.9 


42 

2.1 

1,941 

97.9 

1,983    100.0 

42 

'.  ' 

1,941 

97  ,9 

1  ,=>R3    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     JOHNSON    WALFS    JC    OF    PUS 

JCHNSON    hAl^S    JC     OF     HUS  1  .Q  113        12. 

•  TOTAL    UN^FRGOAnilATF  8  .9  113       12. 


12R 
1?P 


794 
794 


86.1 
86.1 


922    100.0 
972    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    "OIINT    SNT    JOSEPH    CnLLEGc 

HCUNT    SNT    JOSEPH    COLLEGE 
•TOTAL    U*PCRCRACUATF 


'14 
214 


99.1 
99.1 


216    100.0 
216    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PROVIOFNCF    COlLFC.E 

PROVIorNCE    CCLLFGF  6  .3  42  2.0 

•TOTAL    llwnFPC.RAOUA.TE  6.3  42  2.0 


2.5 

2,084 

97.5 

2,137    100.0 

7.5 

7.0R4 

97.5 

2,137    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    KHOOF 
RHOOF     |S1  ANO    jo     fOLLEGF 
•  TOTAL    IINOrRGRACIMTF 


ISLANO    JR    CCLI  FCC 
5  .  1 

5  .1 


2.  ' 
2.2 


2.6 

3.4R7 

97.4 

3,581     100.0 

2.6 

3  ,48"* 

97.4 

',581     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    PI     SCHOOL     OF    OF.  SIGN 

RI     SCHTOL     w    DFSIGN  4  .4  25  2.3 

•  TOTAL    U'lOrRGRAOUATF  4  .4  25  2.3 


4.2 
4.' 


1  ,043 
1,04' 


1  ,089    100.0 
1,089    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    Ror.Ep    WHIIAPS    C  CEN    OFF 

ROGER    Hill   MMS    C    MAIN    CMP                     6  .4 

ROGER    will   IAMS    C    P°OV    PR                     15  1.3 

•  TOTAL    'JNPf  PGPAOUATE                                      21  .8 


41 

2.7 

19 

1.6 

60 

2.2 

.  3 
.3 


53 

'.4 

1,486 

96.6 

1 ,539    100.0 

40 

3.5 

1  ,1  '7 

96.5 

1,157    100.0 

93 

3.4 

7,603 

96.6 

2,696    100.0 

PARENT  INSTITLIIPN:  SALVF  RECINA  CCLLEGF 

SALVE  PFGINA  COLLEGE 
•  TOTAL  UNOFRGRAOUATE 


1.6 
1.6 


627 
627 


98.4 
98.4 


637    100.0 
637    100.0 


PARFMT     INSTITUTION:     SCM    OF    OI'R    LA"Y    OE    PPOV 

SFM    OF    OUR     LAOY    CF    PROV 
•  TOTAL    Uf'OEPCRAOUATE 


114 

99.1 

115    100.0 

114 

99.  1 

1  15    100.0 

PARENT    INSTITUTION:    U    Of    »H0<- 
U    OF    RHPOF     ISLANO 
U    OF    RHODE     ISLANO    FXT 

•  TOTAL     HNPFPCRAPUATF 


ISLANO 
37 


.8 

■>? 

.3 

2.0 

1 

.5 

.9 

23 

.3 

2.4 

7,  726 

97.6 

7,915 

100.0 

3.0 

1  QT 

97.0 

2  03 

100.0 

2.4 

7,923 

97.6 

8,118 

100.0 

93 


H*V     RACIAL     ANn     ETHNIC     FNPOLIMFNT     DATA     FBPM     I  'IS  TI  T||  T 1  PNS     PF     HICHF"     FOUFATIPN, 
PAST     11     UNPFPGBAnUATF     INSTITUTIONS     (FUII-TI«F     STIinFNTSI 


FALL     1970 


STAT''    OF     SrilTH    FABOt  'MA 


ATP  IT  AM 
I  NO  I  AN 

PAPFNT     INSTITUTIDNl     AILFN    UNIVFRSITY 

ALl  FN    Mr'  IVFUSI  TY 
•  TOTAL    IIMPFProAriJATF 


56?       99. r 

562       oq.R 


SPAM  SH 
SUPNAMF 


562 
662 


PTH<=P  T 


1  .? 

1  .2 


563    1OO.0 
563    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION!    ANPFPSON    CPILCGF 

AN'PFPSON     mi  I  Ff.F 
♦  TPTAL    MMP'pr.uAniATF 


1? 

12 


1.4 
1.4 


16 
16 


81  7       IB  .1 

81  7       98.1 


111    100.0 
833    100.0 


PABFNT     INSTITUTION:     PAPT     FOLIFGF    OF    OHASTM 

RAPT    CPIIFPF    PF    CH4STN 
•  TPTAL    lltl^FBniAFUATF 


7.1 
7.  1 


7.  1 
7.1 


1.219       92.7 
1,719        97.7 


1  ,137    100.0 
1,117    100.0 


PAPFNT    INSTlTLTIriN!    RFNrpirT    rriL^.r 
bfnfpitt    rraLFr.F 

•  TPTAL    MNPFpr,UAPi|ATc 


1,154       99.7 


1  ,194 
1  ,194 


4  .1 

<*  .1 


1,198    100.0 
1.19B    100.0 


PABFNT     INSTITUTION!     PrPK    FMASTN    IJOPFHSTP     TFPC 

REPK     FHASTN     PPBCHSTR     K^  100        1  "5 .  1 

•  TPTAL     IINPFPGBArUATF  100        16.1 


104 

IS.  7 

660 

84.3 

664  100.0 

104 

16.7 

660 

84.3 

664  100.0 

PABFNT     INSTITUTION:    FrNTRAL    UFSLFYAN    CLLFGF 

FFNTBAL    WFSI.FYAN    FPLLFF.F 
•  TPTAL     MN"Cp(-.pAnuATE 


1  .' 
1.2 


747        9R.R 
247        91. B 


7S0    100.0 
2  SO    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION!     FHFSTFOFLO 

CHFSTFBFLf     "API  RORP     TFpr 
•TPTAL    UNPFPrPAPUSTF 


IAPLBPBP    TFOC 


24.0 
24.0 


24.  7 

111 

76.3 

150  100.0 

24.7 

1  11 

76. 1 

150  100.0 

PAPFMT      INSTITUTION!     F1TA0FL     WILITABY     F     PF     S<" 

FITAPri     MILITARY    C    PF    SC  26  1.2 

•TOTAL     UNPFPr.RAOUATF  ?6  1.7 


2,062        9B.6 
2,067       9B.6 


2,097    100.0 
2,092    100.0 


PABFNT     |M*T|TUTION:     ("LAFL1N    r°LLFGF 

FLAFL1N    rpLLFGF 
•  TPTM     UNrFPOV  Ari|ATc 


766 
766 


767    100.0 
767    100.0 


PABFNT     1NSTI TL TjnN  :    ("LFMSPN    U    rcATBAt     PFFICF 

CLFMSPN    II    rPrEf'VIlLF    BR 

FLFMSPN    I.     MAIN    CAMPUS  61  1.0 

TLFMSPN    U    SU'ITFB    BPANCF 
•  TOTAL    IINI1FPG3  API  I  ATF  6B  .9 


1  2 

1       757 

6.  Q 

4B? 
4 

1        167 

6.6 

4QB 

151 

97.6 

161 

100.0 

6.6B6 

97.1 

6,068 

100.0 

170 

97.0 

174 

1  00.  C 

5,567 

97  .7 

6,766 

100.0 

PAPF-IT     INSTITUTION!    COKF 

CPKFP    rOLlFGE 
•  TPTAI      UNPFPCPATUAT1" 


2.2 

2.7 


165 
365 


97.5 
97.6 


164    100.0 
364    1 00. 0 


PABFNT     INSTITUTION:    CCLLF0,f    FF    CHAPIFSTON 

CPILF<-,f    OF     CHAPLCSTPN 
•  TOTAL    tl*prPG°AriJ«TF 


5.0 
5.0 


.1 
.  3 


607 
607 


94.7 
94  .7 


641     100. 0 
641     100.0 


PABFNT     INSTITUTION:    CPl  UPR  IA    CPLlcP.F 

rmii"I»    rPLl  ff,f 
•  TPTAL    UMMFpr,BAnilA.TF 


24 
24 


2.8 
2.B 


B26 

B76 


97.1 
97.  I 


150    100.0 
B60    1 00. 0 


PAPFNT     INSTITUTION!     fOAVFBSF     0CllFO,F 

FONVFBSF    rn|  lFF.f 
•  TOTAL     UNPFBc.pipu  ATF 


71 i         99.3 


736    100.0 
716    100.0 


PABFNT     INSTITUTION!     FLPBF»ICC    PAPLINPTtlN    TFPC 

FLPBFNfF     ^ARLINGTON     TFCF  105 

•  TOTAL     UMpFpr.PAPUATF  105 


106 
106 


607 
502 


B2.7 
57. 7 


607    100.0 
607    1  00.  0 


PAPFNT     INSTITLTIPN:     FRANCIS    PAPION    COLLFC.F 

FRANCIS    MAPJON    FOLICGF  BO       10. 

•  TPTAL     UAPFB(,BACU  ATF  RQ        10. 


'0.7 

66R 

R9.3 

748  100.0 

1  0.'' 

66» 

89. 3 

745  100.0 

PABFNT      INSTITUTION!      (P  T  F-r)<;  H  I  P     JUNIP"     COllFGF 

FB|FNr>SH|B    JUNIPB    rPLLFP.F  ?49       99. ft 

•TOTAL     UN"Fcr,p  ACUATF  249        9  9.  ft 


.4 
.4 


760 

760 


1  no.  o 
loo. o 


750    100.0 
7  60    1 00. C 


PABFNT      |NSI|TLT|n\:     FIIUVAN     UMVrPS]IY 

F1JRMAM     MNIVFOSITY 
•TOTAL     U"Pf  F'".=  AriJATF 


PABFNT     INSTITUTION!     CpffmvILLF    TECH    rn    r'M 

C.PFFNVP  I  r     TFfH    Fi    ftntfb  17  l  .0 

•  TPTAL     IIHDFRGP»CUAT=  12  1.0 


1  10 
178 


PAPFNT      INSTITUTION!     HPBRY     *AP|FN     0.FOH.N     TFpC 

hpoqy    "foini    CFOTwn    TEPF  79 

•  TP1AL     U'lPFBflu  APUATF  79 


IB. 

1  R. 


80 
RO 


1  .4 

1,  R64 

9R.6 

1  ,891 

100.0 

1  .4 

1  ,B64 

9R  .6 

1  ,»91 

100.0 

1  64 

11.5 

1  ,066 

B6.5 

1  ,219  100.0 

164 

13.6 

1,066 

86.6 

1,219  100.0 

81  .4 
81  .4 


4H     100.0 
411    100.0 


PABFNT      INSTITUTION;      IANTR     C°llcG"= 

I  ANPFB    r  ri  I  Ff-.F 
•  TOTAL     UNOCC  Op  ATIIATF 


659   95. R 
669   96. R 


6R8  100.0 
68R  100.0 


HFW    RACIAL    AN"    ETHNIC     ENPOUMFNT    TATA    FRO"     INSTITUTIONS     OF    HIGHCR     FPUCATIUN, 
PART     l:     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS    (FUll-TIMF     STUOFNTSI 


FALL  1970 


STATF  OF  SOUTH  CAROLINA 


A"FR |C AN 
I  No  I  A  N 


SPANISH 
SURNAME 


PARFNT     INSTITUTION:     LIMESTONE    COLLFOF 

I  IMESTCNE    CCLLFGF 
•  TOTAL    'INPFRCRAO'.IATe 


1.? 
1.2 


I  .? 
1.? 


so*. 

584 


SOl     190.0 

591    ioo. o 


PARFNT     INST1TLTI0N:    MET1CAL    UMVC»SITY    CF    ST 

MFOICAl     UNIVERSITY    OF    sr  4?  9." 

•TOTAL    UNPERGRACUATF  4 7  9.9 


387 
38? 


00.  1 
O0.1 


4?4    100.0 
4?4    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MIOLANOS    TFCHNICAL    FP    fTR 

UPLANDS    TECHNICAL     EC    CTR 
•  TOTAL    l  l»TER  GRADUATE 


11.?             1 

1              1.1 

11.?              1 

1              1.1 

''6''       88.6 
767       88.6 


866    100.0 
R66    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    MORRIS    CPLLFCE 

MORRIS    C  01  LEGE 
•TOTAL    UNDFPGRAPUATE 


S02     100.0 
SO?    100.0 


SO? 
S02 


100.0 
1  00.0 


SO?    100.0 
SO?    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NFWRFRRY    COLLFGF 

NEHRFRRY    COLLEGE 
•  TOTAL    '.INPFRGRAOUATE 


70? 
70? 


707     100.0 
797    100.0 


PAPFNT    INSTITLTION:    NORTH    GReemU    J°    CCLLFGF 

NORTH    GPFFNVL    JR    COLLEGE  10  1.9 

•TOTAL    UNDFRGRACUATF  10  l.o 


10 

1.9 

SIS 

OR.  1 

S?S    100.0 

10 

1 ." 

SIS 

9A.1 

S?5    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    ORANGEBURG    CALHOUN    TFDC 

CRANGERURG    CALHOUN    TEOC  245 

•  TOTAL    UNPFRO.RAPUATF  245 


?47 
?47 


40.? 

40.  7 


368 


MS    100. 
615    100. 


PARENT    INSTITLTION:    PAL"FR    CCILEGE  CFN    OFFICF 

PALMER    rClLrO.E    COLUMBIA  ?16  54.3 

PAL»F°    CCLLFGF    "JIN    CMPUS  144  31.3 

•TOTAL    UNDERGRAOUATF  360  4?.0 


?17  S4.S 

144         31.3 
361  42.1 


iai     4S.s 

316       68. 7 
497       S7.9 


3  OR  1  00.  0 
460  100.0 
RSR    1  00.0 


PARFNT    INSTITUTION:    PIEDMONT    TECH    FP    CCNTFR 

PIFpMONT    t"=ch    EO    CFNTFR  76       ?5.6 

•  TOTAL    UNPFRCRAOUATF  76       ?5.6 


76 
76 


?S.6 
?5.6 


??1 
??1 


?97    1  00.  0 
297    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     PRFSPYTFRIAN    COILFGF 

PRFSRYTFRUN    COLLFC.E 
•  TOTAL    IIN0FPG3A0UATF 


.5 
.5 


1.' 

1.? 


772 

772 


7R1     100.0 
731     100.0 


PARENT     INSTITLTION:    SC    STATF    CCILCGE 

SC    STATE    COLLFGF 
♦  TCTAL    UNPERGRACUATF 


1,703 
1,70  3 


00.6 
99.6 


1,703 
1,703 


.4 
.4 


1  ,710    100.0 
1 ,710    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SPARTANRG    CO    TCCH    FO    CTR 

SPARTANPG    CF     T"-CH    FO    C.T  R  34  7.6 

•TOTAL    UNPFRC.RAOUATF  34  7.6 


416 
416 


o?.4 
9?. 4 


4S0    100.0 
450    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    SPARTANBURG    JR    C01LCGC 

SPARTANBURG    JR    COLLFGF  ?5  3.? 

•  TOTAL    UNPERGRACUATF  75  3.? 


.1 
.  1 


751 

751 


96.5 
96.5 


778    100.0 
77R     100.0 


PARENT      INSTITUTION:     SUMTER     AREA     TT.H    FO    CTR 

SLUTFR      ARFA     TECH     FO     CTR  SI         ?7.0 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  81       77. 0 


1 

.3 

R3 

?7.~' 

?1  7 

72.3 

300    100.0 

1 

.3 

R3 

?7.7 

21  7 

72.3 

300    100.0 

PARENT    INSTITLTION:    TBI     CCUNTY    TECH    <=  r    CFNTFR 

TRI    COUNTY    TFCH    FO    CFNTFR  62       16.5 

•  TOTAL    UNOFRGPACUATF  6?       16.5 


62 

16.5 

314 

83. 5 

3  76 

'  00.0 

62 

16.5 

314 

R3.5 

376 

100.0 

PARENT 

IN: 

U    OF 

sr 

U    OE 

SC 

U    OF 

SC 

U     OF 

SC 

U     OF 

SC 

U    OF 

sr 

U    OF 

sr 

U    OF 

sr 

U    OF 

s^ 

INSTITUTION:    U    OF    SC    CENTRAL    OFElfF 
AT     AIKFN 
AT     ALLFNOAir 

AT    PEAUFORT  1  1.? 

AT    CCNWSY 
AT    LANCASTFR 
AT    SPAPTANPURG 
AT     UNION 
►AIN    CA"PUS  10  .1 


SO    ORANGEBURG    HOSP 
•TOTAL    UNPFRC.RACUATE 


1  1 


.1 


10 

3.4 

*. 

6.R 

2 

?.4 

40 

'4.4 

14 

3.  0 

2? 

5.8 

?3 

13.1 

1 

.6 

?R0 

?.6 

11 
1 

.  1 
3.6 

405 

3.  3 

13 

.1 

10 

3.4 

?80 

96.6 

2  90 

100.0 

5 

6.R 

60 

93.2 

74 

100.0 

3 

3.5 

R-> 

96.5 

85 

1  00.0 

49 

14.4 

2  9? 

85. 6 

341 

100.0 

14 

3.9 

34-> 

06.1 

357 

100.0 

27. 

S.B 

358 

94.2 

380 

100.0 

■>4 

13.7 

151 

86.3 

175 

100.0 

310 

?.o 

10 

,361 

97.1 

10 

,671 

100.0 

1 

3.  6 

?7 

96.4 

28 

100.0 

43R 

3.5 

11 

,963 

96.5 

12 

,401 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    VOORHFFS    COLLFGF 
V0ORHFF<:    rriiFGf 

•TOTAL    UNDERGRADUATE 


671 
621 


99.  5 
90.5 


6?3 
6?3 


99.  a 

99.  fl 


.2 

.2 


6?4    100.0 
6?4    100.0 


PAPENT     INSTITUTION: 

WINTHROP    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOEFGRATUATE 


WINTHROP    roLLFGF 
6 


.2 
.  2 


106 
106 


3.? 
3.2 


112 
112 


3,1  60 
3,  160 


96.6 
96.6 


3,27?    100.0 
St?72    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    WOFEORQ    COLLEGE 

WOFFDRO    COLLFGE  1 

•  TOTAL    UNOFDGRA0U4TE  1 


22 
22 


2.3 
2.3 


7.4 
?.4 


07.6 
97.6 


077     100.0 
97?     100.0 


PARENT    INSTITLTION:    yi»«    CO    TFCH    EO    CENTER 

YORK     CO     TFCH    FP    CENTER  2  -6  5?        i6.7 

•  TCTAL    UNPEPGRAOUATE  •>  .6  52       16.7 


17.3 
17.3 


2  58 
?5R 


R7.7 
82.7 


V2    '  00.0 
31?    100.0 


95 


HFW    RACIAL     ANO    ETHNIC     FNRMUMFNT    DATA    FROM     INSTI  TUTIPNS    OF    HIGHER    EnijfATION,    <"All    1070 
PART     II    UNDFRGRAOOAT  f     INST  ITtJT  IONS    IFUll-TIME    STIIOFNTSI 


STATF     HF     SOUTH     CAKOTA 


AMFR IF  AN 
I  NO  IAN 


T       PR|ENTAI 


SPAN  ISH 
SU°NA»F 


PARFNT     INSTITUTION:     PL  ACK     HIUS    STATF    COLLEGE 

BLACK     Hill  S    STATF    COLLEGE  94  3.H  I? 

♦  TOTAL    UNPFRCRAOUATF  at,  J. a  j  ? 


1  lis 
116 


7,  377 

7,377 


95.3 
95.3 


7,443    100.0 
7.443     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     DAKOTA    STATF    COLLEGE 

OAKOTA    STATF    COLLFCF  3  .3 

•  TOTAL    UNOFEGRADUATF  3  .3 


1   .1°7 

1,197 


1  ,700    100.0 
1  ,?00    100.0 


PARENT    INSTITUTION:     DAKOTA    WFSLFYAN    II 

OAKOTA    WFSl  FYAN    II  3  .6  If. 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  3  .ft  16 


.? 

1         .  7 

71 

4.0 

499 

9ft  .0 

519    100.0 

.7 

1            .2 

71 

4.0 

499 

9ft.  0 

519    100.0 

PAPTNT     INSTITUTION:    FREEMAN    JUMCR    COILFGF 

ERFFMAN    JUNIOR     COLIFGF 
•  TOTAL    IINrCRGRAOUATF 


1.7 
1.7 


1  .7 
1.7 


99.3 
98.3 


60    \00.0 
60    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HURON    f.OLLFGF 

HURON    mil  Ff.F  12  2.0  26 

•TOTAL    UMrFrr.RAOUATF  1?  2.0  26 


6.9 

5ftl 

93.2 

602    100.0 

6.9. 

561 

93.7 

ft02    100.0 

PARENT     IN<:iI  TCTION:    MOUM     ►'ARTY    COLLFGE 

MOUNT    MARTY     COLLFCF  4  .9 

•  TOTAL    IINPFPORADUATE  4  .9 


1.7 
1.7 


2.  ft 
2.6 


41  4 

41  4 


475    100.0 
475    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    NATIONAL    FOLLFGF    RUSINFSS 

NATIONAL    COLLEGE    BUSINESS  17  1.9 

•  TOTAL    UNOERGRACUATF  17  1.8 


3.1 

3.1 


91  7 
912 


941     100.0 
941     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    NORTHERN    STATF    f.OLLFGF 

NORTHERN    STATF    COLLEGE  34  1.1  2  .1 

•TOTAL     UNPFRGR ADUATE  34  1.1  2  .) 


2 

.1 

41 

1.4 

7,  9ftft 

98.6 

'.007    100.0 

7 

.  1 

41 

1.4 

7  ,966 

99  .6 

3,007    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PRESENTATION    COLLEGE 

PRFSENTAT1FN   COLLFGE  8         3.4 

•  TOTAL    UNPFS  GRADUATE  8  3.4 


8 

3.4 

779 

96.6 

237    100.0 

8 

3.4 

779 

96.6 

237    100. C 

PAPFNT     INSTITUTION:    SO     SCH    MINES    TECHNOLOGY 

SO    SCH    MINFS    TECHNOLOGY  7  .5 

•  TOTAL     UNOFRGRAOUATC  7  .5 


1,440       oo.s 
1 ,440      99.5 


1,447    100.0 
1 ,447    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SO    STATF    UNIVERSITY 

SO    STATE    UNIVERSITY  73  ./, 

•  TOTAL     IINPFRGRAOUATE  73  .4 


73 


5,449 
5,448 


5,4"M     100.0 
5,471    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    SIOUX    FALIS    CCLLEGF 

SIOUX    FALIS    COLLEGE  7  .7  13 

•  TOTAL    IINPCRCR  ADUATE  2  .2  13 


77 
2? 


779 
779 


801    100.0 
801     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SOUTHERN     STATE    rOLLFGF 

SrUTHERr.     STATF    CDLLFGE  14  1.4  3  .3 

•TOTAL    UNOFPGRAOUATE  14  1.4  3  .3 


.  1 
.  1 


19 
19 


994 
994 


98.1 
98.  1 


1  ,013    100.0 
1  ,013    1  00.  0 


PARENT     INSTITLTION:     II    CF    SCUTH    OAKCTA 

U    "F     SOUTH     OAKOTA  4  3  1.1 

•TOTAL    UN^ercr ADU ATF  43  1.1 


.7 
.2 


57 

1.' 

3,987 

98.7 

3,939    100.0 

57 

1  .3 

3,887 

98  .7 

3,039    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  YANKTON  COLLEGE 

YANKTON  COLLEGE  2 

•TOTAL  UNPFRGRAOUATE  7 


51 
51 


10. E 

10.5 


5ft 

11.5 

437 

88.5 

489    100.0 

56 

11.5 

437 

88.5 

488    100.0 

HPW    R4Ctai     AMI    FTHN1C     ENROILMFNT     DATA     FROM     INSTITUTIONS    OF     HIW«     FniirATlON,     FALL     1970 
PART     IS     UNOFRGPAPUATE    INSTITUTION";     (FULL-TIME    STUOENTS) 


STATF    OF     tennfss^E 

AFRICAN  t 

1N01AN 

PARCNT     INSTIUTION:    AQUINAS    JI'Nt  CR    COLLFGF 

AOUINAS    JUNIOR    COLLFGF 
•TOTAL     UNPFRORAOUATE 


4.9 

4.o 


PRIFNTAL 

SPANISH 
SURNAME 

T 

M [NORITY 

T 

7.1 

1 

.7 

I  1 

3 

2.1 

1 

.  7 

11 

7.6 

7. ft 


133 
133 


97.4 
■37.4 


144    100.0 
144    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     AUSTIN    P  F  AY    ST    UNIVFRSITY 

AUSTIN    PCAY     ST    UNIVFRSITY  100  6.7 

•  TPTAI.    UNrE°CRACUATF  190  ft.  7 


1? 

.4 

20? 

7.  1 

7,645 

97.9 

1? 

.4 

70? 

7.1 

7,645 

97.9 

?,B47    100.0 
7,847    100.0 


PARFNT    institltipn:    bflmcnt   CPLLFr>F 

BELMONT    COLLFGF 
•  TOTAL    UNPFRC.RAPUATF 


'4 
24 


2.6 
2.6 


2.  1 


46 

5.0 

875 

95.0 

921     100.0 

4ft 

5.0 

8'5 

95.0 

921    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     RFTHFL    f.rLLFGF 

BFTHFL    FPl  LFC.F 
•TOTAL    UNPFRCR  ACHATE 


20 
20 


4.2 
4.2 


.7 

23 

4.8 

4  53 

95.2 

476    100.0 

.7 

?3 

4.8 

453 

95.2 

476    100.0 

PARFNT     INSTITLTIPN:    CARSON    NEWMAN    CPLLEGF 

CARSON    N,CV.MAN    COLLFGF  71  1.3 

•  TOTAL     UNPFpr.RAPUATF  21  1.3 


.  7 
.7 


76 

1  .ft 

1  ,60ft 

98.4 

1,63?    100.0 

76 

l.ft 

1  ,60ft 

98.4 

1,63?    100.0 

PARFNT     INSTITUTICN:     CHATTANOOGA    ST    TFCH    INST 

CHATTANtPGA     ST    TC<"H    INST  53       11.6 

•  TOTAL    UNTFPGRAniATF  53       11.6 


1  1.9 

401 

88.1 

455    100.0 

11  .9 

401 

88.1 

455    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    CHRISTIAN    PRCS    COLLFGF 

CHRISTIAN    BROS    COLLcGF  61  7.8 

•  TOTAL    UNOFPGRAPUATF  61  7.8 


66 
66 


718       91.6 
718       91.6 


784    100.0 
784    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     CIEVELAf.T    ST    CMTY    COLLFGF 

CLFVFLANP    ST    CITY    COLLFGF  137       11.9 

•  TOTAL    HNOEPGRAruATF  137       11.9 


137 

11.9 

1,018 

88.  1 

137 

11.9 

1  ,018 

88.1 

1  ,155    100.  0 
1,155     100. 0 


PARENT     INSTITUTION:    COLUMBIA     ST    CMTY    COLLFGF 

COLUMBIA    ST    CMTY    COLLEGE 
•TOTAL    UNPEPCRADUATF 


8.6 
3.6 


994 
994 


91  .3 
91.3 


1,089    1  00.0 
1  ,089    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CU"PERLANC    COLLEGE    TFMM 

C'JMBFrlANT    COLLEGE     TFNN  9  7.8 

•TOTAL    UNPFFrCRAOUATF  9  7.8 


7.8 
2.8 


308       97.? 
308       97.7 


317    100.0 
317    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PAVIO    LIPSCOMB    COLLFr.c 

OAVIO    LIPSCCMP    CCLLFGF  51 

•  TOTAL    UNOFSGRAOUAT":  51 


7.5 

2,181 

97.5 

2,237    100.0 

?.  5 

7,1  81 

97.5 

2,237    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FAST    TFNN    ST    UNIVERSITY 

EAST    TFNN    ST    UNIVERSITY  24  .4  124  7.0  71  .3 

•  TOTAL    H»'PFPC.°APIHTE  ?4  .4  124  2.0  ?!  .3 


1                  177 

7.8 

6,143 

97.  7 

6,3?0    100.0 

I                   177 

7.8 

6,143 

97.? 

6,370    100.0 

PAPrNT     INSTITUTION:    FISK    UNIVFRSITY 

F1SK    UNIVFRSITY 
•TOTAL    UNPFFORAPUATF 


1,181       99.6 
1,181       9Q.6 


1  ,181 
1,181 


99.6 
99.6 


1,186    100.0 
1,186    1 00.0 


PARENT     INSTITUTION:     FRFFC    l-APCFMAN    COLLEGE 

FPFFO    HATT»AN    CPLLEGF  70         ?.8 

•  TOTAL    UNDEPGRACXIATE  20  2.8 


'0 

?.8 

700 

97.7 

770    100.0 

?0 

7.8 

700 

97.2 

7?0    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    HIWASSFp    COLLFGF 

HIK4SSFF    rcLLFf.F 
•  TOTAl      IINpFPlJRAPUATr 


1.4 

1.4 


1.4 
1.  4 


576       98.6 
576       98.6 


584    100.0 
584    100.0 


PAPENT     INSTITUTION:     JACKSON    ST    CMTY    C.OI  I  ECF 

JACKSON    ST    CMTY    COILFGE  7  .8  120       13.5 

•TOTAL    UNorRGRAGUATC  7  „p  i jn       13.5 


7 

129 

14.5 

76? 

85.5 

891 

!  00.0 

2 

129 

14.5 

767 

85.5 

891 

100.0 

PAPENT     INSTITUTION!    KING    COLLcGE 

KING    CCl  LFCF 
•  TOTAl     UNOFPCRAOUATF 


2.2 
2.? 


7.5 

315 

97.5 

373    100.0 

?.  5 

31  5 

97.5 

373    100.0 

PARFNT     INSTITlTIC'N:     KNOXVILLF    CCIIFCF 

KNOXV  II.  I  F    COLLEGE 
•  TOTAL    UNPFFCRAOUATF 


1  ,77ft   99.8 
l,?7ft   99.8 


1,779   100. 0 
1,779   100.0 


1  .779    100.0 
1  ,779    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     L A ^BUTH    C OL L FGC 

LAMRIJTM    rri  LEGF 
•  TOTAL    IINrFRC.RA-IUATF 


78 
?8 


3.5 
3.5 


I.  0 
1  .0 


3ft 
36 


95.5 
95.5 


794    100.0 
794    100. 0 


PAPENT     INSTITLTION:    ISNE    CCLIFGE 

I  ANF    COl  I  CC-F 
•  TOTAL    UNOCI-GB  APUATF 


946    100. 0 
946     100.0 


94ft      mo.o 

946       100.0 


946    100.0 
9  46    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    LE    "OYNE    OWFN    C.PILFGF 

IF    "Oynf    r.CN    COLLEGE  ftlO       90.7 

•  TOTAl      HNOrpriAOUA  IF  f,  \  Q       99.7 


ftlO 
610 


61?     100.0 
61?    100.0 


■V     KAUAI      AN"     ETHNIC     FNROIIMEMT     DATA     FPOM     I  N  S  T  |  T I  IT  I  ONS     OF     HIGHER     FOLICATION,      TALI      1970 
PART     !:     UNnFPGRAOtJATF     INI  T  I  TUT  I ONS    (FtHt-T|MF     STUOFNTSI 


STATF    OF    tFNNESSFc 


AMFR  It  AN 

I N'H  AN 


T       fCIFNTAI  %        SPANISH 

SUPMAMF 


PARFNT     INSTITUTION:     iff    COLLEGF 

irr   rnuFr.r 
•  totai    uNDFpr.'tAnnT^ 


IS  1.5 

15      1.5 


1.  7 

1  ,01  1 

9B.3 

l  ,011   l oo. n 

1  .7 

i,  on 

98.1 

1,011     100.0 

PARFNT     INSTITITK1N:     LINCOLN    MF  M    UNIVERSITY 

IINCHIN    MFM    UNIVFRSITY  1  .1  IS  2.1 

•  TOIAI.     UNPFRGRAOUATF  l  .1  ]  s  ?.l 


2.? 
2.1 


ISO' 
492 


07.7 

07.7 


701    100.0 
'OR    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MARTIN    COlLFC.s 

martin  fOI  i  rr.R 
•  TOTM.    [I'lrrpc)  ATUATC 


"1         R.l 

'I        R.l 


11 

R.  1 

IS? 

91  .0 

1B1    100.0 

'1 

8.  1 

IS? 

01  .0 

«'    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    vjryvIILF    COLLEGE 

MARYV  II  IF    rni  I  fi-,f 
♦  TOTAL     UNPFPF.RADUATF 


16 
If. 


2.1 
2.1 


MS 


97.4 
07.  4 


7SS    100.0 
7SS    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:      MEHAOOY 

MFHAPPY    MTPICAL    COI.LFGF 
•TOTAL     UNOFPGRAOUATC 


'EPICAL    Cnii  EOF 


14       87. 2 
?4       »7.  ? 


14  87.  ? 


12. B 
1  ?.fl 


19    100.0 
79    100.0 


PARrNT      INS  T  I  TLI  ION:     Mrup|||<;    a  r  AF 

MEMPHIS     AFATFMY     OF    ARTS 
•  TOTAL    UNorpGCAOUATc 


■my    OF     ARTS 


1  4.9 

14.9 


10 
10 


PI 

ni 


Bl  .4 
81  .4 


161     100.0 
161     1O0.0 


PARFNT      INSTITUTION:     »F«PHS     STATF    UNIVFRSITY 

MEMPHIS     STATS     'INIVFRSITY  1  1,174        10.1 

•  TOTAI      IINDFPG?  ACHATS  1  1,174        10.1 


. 1  1.2S7  11.0 

.  1  1 ,?S7  1 1  .0 


10,140       B9.0 
10,140       R9.0 


1  !  ,107    100.  0 
11,197    100.0 


PARENT      INSTITLTION:     m|0OLF     TFNN     ST    UNIVFRSITY 

MOOLF    TFNN    ST    UNIVFRSITY  1  7C4  1.1  21 

•TOTAL     UNPFRGRAOUATF  1  204  1.1  21 


719 

710 


6, ITS 

96.4 

6,614    100.0 

6, ITS 

96.4 

6,614    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     ulrsrilTH    »  I  R|  F    COLLEGE 

MJOSO'ITH    Pl»is    COLLcGS  1  1.1 

•  TOTAI      UNnrpoRAnjATs  1  1.1 


'  .  1 
1  .1 


Ol       9R.9 
Ql       9B.9 


94    1  00.0 
94    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:    ' 

Mil  L  ICAW    COLLEGE 
•  TOTAL     IINPFPGRAPUATS 


HI  IGAN    f  OLLSGE 


I  .7 
1.7 


7SS       9B.1 
7S5        9B.1 


76B    100.0 
76B    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     MOR-MSTOWN    COLLFGE 

MIIPR  I  5T0V.W    Cpl  L  FGF 
•  TOTAL    UNPFPCRACUATE 


242 
24? 


97.6 
97.6 


242 
242 


97.6 
97.6 


2.4 

2.4 


?4B    100.0 
24B    100. C 


PARS'IT      INSTITLTION:     MOTLOU     STATS     CMTY     CPLLFTE 

»n'|F«    STATS     fMTY     COLLFGF 
•TOTAL     UNrspGDAOUATS 


7.  1 
7.1 


40? 

92.7 

sil 

100.0 

4  92 

02.7 

Sll 

100. 0 

PARFNT     INSTITUTION:     NASHVILLF    STATF    tech    INST 

NASHVII  I  c     STATF     TECH     INST  1  1.1  41        IS. 7 

•  TOTAL    llurtPfojril  ATc  1  l,|  41        IS. 7 


1.1 

1.1 


1  R.  0 

714 

B7.0 

261 

100.0 

1  R.O 

?14 

B2.0 

261 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SFARPITT    FOLLFGF 

SCARRITT     ffLLFGE 
•  TOTAL    UNOFRGOAOUATS 


B.? 

SS 

91  .7 

60    100.0 

R.  1 

SS 

91  .7 

60    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SIENA    COllFGF 

S  IFNA    rot  LEGE 
•  TOTAL    UNPF°ORAOU»TE 


1R.2 
IB.  2 


12 

20.1 

127 

79.  9 

1  S9    100.0 

12 

?0.1 

1 27 

70.9 

ISO    100.0 

PARFNT      INSTITUTION:      STATE      TFFH     INST     MEMPHIS 

ST1TE     TFFH      INST      MEMPHIS  R  1.0  171        ?1.0 

•  TOTAL     'INPFRGPAOIJATS  9  1.0  1  ?1        21.0 


1.  0 
1.0 


1  Ol 
191 


76. B 
76.  B 


S24    100.0 
A  24    100.0 


"J"M      INSTITUTION:     STHN     MISSIONARY     CM  I  FGF 

STHN    MISSIONARY    CnILFGE  14  1.1 

•  TOTAL     UNOFRCO  AOI)  AT  F  14  1.] 


.6 
•  6 


2°  2.  1 


96.' 
96.2 


i  ,ii2  no.  o 

1,112    100.0 


PAPCNT     INSTITUTION!     TFN» 
tfnn   'jfsi  i-yiK  rru  fgf 

•  TOTAL     UNrrFG"AO'IMF 


W=SLFYAN    CHI  IFGF 


1.» 
1  .» 


13 
11 


66S 
66S 


9B.1 
9B.1 


679    100.0 
67B    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     TENNESSTF     ST     UNIVERSITY 

TFNNFSSFF      ST     UNIVSPSITY  1,774        99. 7 

•  TOTAL     IJNOFPCACUATF  1,774        99.7 


?,774 
1  ,774 


.  3 

.3 


1,785    100.0 
1,785    100.0 


PARFNT      INST  'TIITION!      TFNNFSSFS     TE  CHNOl  nO,  I  C  A  L     U 

TS  JNFSSFE    TFCHNPLOGICAL    U  7 

•  TOTAL    "NOFRGRAOUATS  2 


1.5 
1.5 


.2 
.  2 


062 

OB  .1 

5,158     100.0 

062 

98.1 

5,158    100. 0 

PARFNT      INSTITLTION!     TRFVCCFA     NJ/ARFNE     CFUFGF 

TosvcrrA    na/apene   coliegf  ?i         1.4 

•  TOTAL    lINOrRGRAOUATF  21  1.4 


444 
644 


667  100.0 
667  100.0 


STATE     pF     itMlt^rf 


HEW    RACIAL    ANO  FIHMC    ENROtlMFNT    PATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFP    EriuC  AT  I  »  ,     FALL     1070 
PART     1:     UNPFRGRAOUATF     INSTITUTIONS     (FIIIL-T|»F    STUOENTS) 

t»"IC«N  T          NEGRO  X       ORIENTAL          »       SPANISH            X          MINORITY            X               FITHFR                X                  TDTAl                 X 
INOIAN                                                                                                   Sl»or''V"c 

PARENT     INSTIHTION:    TUSC  IH  U<"    C  ri  LEGC 

TUSCULU"    COLLEGE  19  3.1                                                             1              .7                     70             3.3                     590       96  .7                        MO    100.0 

•  TOTAL    UNOFRCRAPUATe  10  3.1                                                             I              .?                     20            3.3                     590       96.7                       610    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    II    OF    TFNNESSFF    TEN    OFF 

U    IF    TFNN    <\T    CHATTANOOGA                        1  2*9  7.9                     4             .1                      1                                    755             8.0               ? ,  91 6       "52.0                  3,171     100.0 

U    OF    TFNr.'FSSFE    AT    MARTir'  705  6.0                                                                                                205             5.0                3,896       95.0                  1,101     100.0 

U    OF      TC\JNFC«CF      JT     1/cupHIS  14  2.3                         4               .7                                                                         18               3.0                         679        07.0                            5  07     100.0 

(I    OF    TENNESSEE    KNOXVILLE                        o  .1                325  l.Q                  46             .I                  1>             .1                   '«!            2.3             16,781        07.7               17,174    100.0 

U    OF    TENAESSEE    NASHV1LLF  32  6.9                                                                                                   37            6.0                     433       Q3.1                        465    100.0 

•  TOTAL    IJNOERGRAOUATF                                      10  825  3.2                  54             .7                  14             .1                   Q01             3.5             74,605       06.5               75.5C8    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNICN    UNIVERSITY 

UNION    UMVFRSITY  13  1.8                       1              .1 

•TOTAL    UNOFFGFAEUATF  13  1.8                     1.1 

P4PFNT     INSTITUTION:     UNIVF=SITY    OF    THE  SOUTH 

UNIVERSITY     CF    THE    SOUTH  4  .4                                                            1             .1                        5               .5                     <>2]        00.5                        0?6    100.0 

•  TOTAL    UNOFRORAOUATF  4  .4                                                             1.1                        5                .5                     971       99.5                        926    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    VANOFFRILT    UMVERS1TY 

VANOERPILT    UNIVERSITY  7o  l.Q                  12             .3                                                            01             2.'                4,0*9       07.8                  4,150    I  00.  0 

•  TTTAL    UNPERGRAOUATE  79  1.0                  1?            .3                                                            91             2.2               4,059       97.8                  4,150    100.0 

PARCNT     INSTITUTION:     WALTERS    ST    CMTY    COILEGF 

WALTERS    ST    r»TY    COLLEGE  4  2.0                                                                                                      4            2.0                     1QS       OR .0                        202    100.0 

•  TOTAL    UNOFPORAPUATE  4  2.0                                                                                                      4            2.0                     198       98.0                       2  02    1  00.  0 

PARENT    INSTITUTION:    W»    JENNIAGS    BRYAN  C01LEGC 

WM    JENNINGS    BRYAN    COLLEGE  6  1.7                     2             .6                                                               8             2.7                     353       97.8                        361    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRACUATE  6  1.7                     7            .6                                                               8            2.7                     351       07  .R                        361     100.0 


14 

l.o 

704 

98.1 

718  100.0 

14 

1  .Q 

704 

98.1 

718  100.0 

HEW    RACIAL    ANO    FTMMC    FHprilLMFNT    OATA    FPflM     !  NST  I  TUT  IONS    OF    HIGHFR    FnijfATION,     FALL     1970 
PART     IS     UNDFRORAPUATE     INSTITUTIONS    (FULL-TIMF    STUO^NTS) 


STAT11    OF    TFXAS 


AMFRICAN  1!  NEGRO  * 

I  NO  I  AM 

PARFNT     INSTITUTION:    ABHENF    CHRISTIAN    COLLEGc 

AB1LFNF    CHRISTIAN    COLLEGE  ?  .!  48  l.R 

♦  TOTAL    UNOFpr.RAOUATF  2  .1  48  l.R 


PARFNT    INSTITLTION:    ALVIN     JUMCR    CCILFGC 

ALVIN    JUNIOR    COLLEGF 
•  TOTAL    UNOFPGRACUATE 


PARFNT     INSTITUTION:    AMARILLO    COLLFGF 

A«ARIL10    CPllEPF  11  ."  51  3.1 

•TOTAL    UunFRCRAnuATc  13  .8  51  3.1 


SPAMI SH 
SURNAME 


2.5 

?  ,533 

97.5 

',597    100.0 

7.5 

2,533 

<?7.5 

7.597    100.0 

9.? 

125 

19.1 

52R 

80.9 

653    100.0 

o.  2 

l?s 

19.1 

52>) 

80.9 

653    100.0 

2.  5 

1  07 

6.5 

1  ,549 

93.5 

1  ,656    100.0 

2.5 

107 

6.5 

1  ,54  9 

93.5 

1  ,656    100. 0 

PARENT     INSTITLTION:    ANGrLINA    COLLEGE 

ANGEL  INA    COLLFGF  4  .7 

•  TCTAL    UNPFPC.RADUATE  4  .7 


14. 
14. 


1.2 
1.2 


489 
489 


8'. 7 

83.7 


584    100.0 
584    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    ANCFLO    STATF    UNIVFRSITY 

ANGELO    STATF    UNIVFRSITY  21  .7 

•TOTAL     UNPFPGRADUATF  23  .7 


1.7 
1  .7 


1P  = 
]pp 


772 
2  72 


2, "4 
7,934 


91  .5 
91.5 


3,206    100.0 
3,706    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    AUSTIN    CCtLEGE 

AUST IN    fOLLFCF 
•  TOTAL    UNTFPGRAPUATF 


22 

72 


2.1 
2.  1 


2.8 

1,024 

97.2 

1,053    100.0 

2.8 

1  ,024 

97.2 

1  ,053    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     PAYIOR  U    CENTRAL  OFFICF 

BAYLOR    11    COLLFGF    OF    "FNT                        1  .2 
PAYLOP    II    SCH    OF    NURSING 

•  TOTAL    UNOERC°ACUATF                                         1  .1 


2.6 
1.0 


.4 

.3 


1.  2 

9 

1.9 

474 

98.1 

483    100.0 

2.3 

16 

5.2 

290 

94.8 

3  06    100.0 

1  .6 

25 

3.7 

764 

96.8 

789    100.0 

PARENT     INSTITUTION!     BFF    COUNTY    COLLEGE 

BFF    COLMY    COLLEGE 
•TOTAL    UNPFRGRAOUATF 


30 

30 


706 

38.  3 

7'6 

47.0 

464 

58.0 

800    100.0 

306 

38.3 

776 

42.0 

4f  4 

58.0 

800    100.0 

PAPFNT  INSTITLTION:  PISHOP  CCLLEGE 

RISHOP  COLLEGE 
•  TOTAL  UNDERGRADUATE 


1,481       97.6 
1.4P1       97.6 


1,49  1 
1  ,491 


1.8 

1.8 


1,518    100.0 
1,518    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     PLINN    COLLFGF 

RLINN    CPU  FGE  2  .1  141  9.3 

"1   INN    COLL  EGF    BRYAN    RR 
•  TOTAL    IINPFPGRAnUATE  7  .1  141  9.1 


1.9 

171 

10.3 

5 

2.1 

178 

1  ,341        88.6 

74       87.2 

1,375       88.5 


1 ,514    100.0 

39    100.0 

1,553    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     RRAZOSPOBT    JUNIOR    TOLLFGE 

BPA70SP0PT     JUNIOR    CCLI  EGE  10  2.0  20  4.1 

•  TOTAL    UNPFRGRAOUATF  10  2.0  20         4.1 


76 

26 


5.3 
5.  3 


12. P 

471 

88.0 

490    100.0 

12.0 

431 

88.0 

4  90    100.0 

PARFNT  INSTITLTION:  CCNTR6L  TFXAS  COILcGF 

CENTRAL  TFXAS  COILEGF  1      .1        75    6.7 

•  TOTAL  UNDERGRADUATE  1      .1        75    6.7 


6.7 

156 

17.9 

966 

86.  1 

1,172    100.0 

6.7 

156 

13.9 

966 

86.1 

1,122    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  CHRISTIAN  COLLcGF  STHkST 

CHRISTIAN  CCILFGE  STHWST  4    2.5        13    P. 1 

•  TOTAL  'INnFPCRAOUATE  4    2.*        17    8.1 


1.2 

70 

12.4 

141 

87.6 

161     100.0 

1.2 

70 

12.4 

141 

87.6 

161    100.0 

PAPFNT  INSTITUTION:  CISCO  JUNIOR  CCLLFGF 

CISCO  JUNIOR  COLLEGF 
•  TOTAL  UNDEPGRACU4TF 


63 
67 


5.4 
5.4 


.0 

124 

10.6 

1,046 

8  9.4 

1,170    1  00.0 

.0 

124 

10.6 

1  ,046 

89.4 

1,170     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CLARENDON    COLtFC.F 

CLARENPCN    CCLLFGF  1 

•TOTAL    UNPFRGRAOUATF  1 


1.9 
1.9 


20 
20 


4.  ° 

4.9 


3  91 
791 


411    100.0 
411    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    CONCORDIA    LUTH    COLLcCF 

CONCORDIA    LUTH    COLLEC11 
•  TPTAL    UNOFPGRACU  ST  F 


1  2 
12 


5.2 
5.2 


15 
15 


214 
214 


729    100.0 
729    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     COOKF    CO    JUNIOR    COLLFGF 

COOKF    CO    JUNIOR    COLLEGF  2  .2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  2  .2 


2.8 
2.8 


4.0 
4.0 


96.0 
96.0 


1  ,195    100.0 
1,1  95    100.  C 


PARENT     INSTITLTION:    PALLAS    BAPTIST    COLLcCF 

PALLAS    BAPTIST    COLLEGE  1  .1 

•  TCTAL    U»'PEPC,PADUATE  1  .1 


53 
53 


4.  P 
4.8 


2.7 

78 

7.0 

1,035 

97.0 

2.2 

78 

7.0 

1  ,035 

91.0 

1,113    100.0 
1  ,113    100.0 


PARFNT     INSTITUTION!     PALLAS    CO  DIST    JC  SYS  OFF 

EASTFIFIO    COLLEGE                                           5  .7  19  1.2  7 

El    CFNTPP    COLLEGF                                         17  .6  528  20.0  10 

MOUNTAIN    VIFW    CPILEGF                                6  .f,  96  10.0  3 

•  TOTAL     IPIOFPGPAOUATF                                          70  .5  643  12.5  15 


7" 

1.  ° 

55 

1.5 

1  ,507 

96.5 

1  ,557 

100.0 

185 

7.0 

740 

78.1 

1,  898 

71.9 

7,638 

100.0 

31 

•".  7 

136 

1  4.7 

871 

85  .8 

957 

100.0 

245 

4.P 

911 

18.  1 

4,271 

81.9 

5,152 

100.0 

PAPEUT     INSTITLTION:    PEL 

pel   »ap   rrucr.r- 

•  TOTAL    UNPFPGP  Af)U  STf 


'AP    COLLEGE 

113  7.4 

111  3.4 


2.2 
2.2 


42 
42 


I  .7 

1.  7 


29. 
29. 


1  ,226 

1  ,226 


2,179       67.5 
2,129       63.5 


7,->S5    100.0 
7,755    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    PUMINICAN    COLLEGE 

DOMINICAN    f  CLLFGE 
•  TOTAL     UNT  ERGPAOUATF 


29 
79 


10.7 

10.7 


14.  7 
14.3 


76.5 

200 

73.5 

272    100.0 

26.5 

200 

77.5 

2  72    100.0 

hew    RACIAL    AND    ETHNIC    FNPOLLWFNT    PA  TA    FROK    INSTI  TI|T|  pNS    PF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
PART    H    UNOFRGRADUATF     INSTITUTION";     I  FIJI  L-T  IMF    STUDENTS) 


STATE    OF    TEXAS 


A "to \r  an 

INDIAN 


S   SPANISH 
SUPNAMT 


PARENT  INSTITUTION:  FAST  TEXAS  9APT  COLLFGF 

EAST  TFXAS  RAPT  COLLEGF  41    6.3 

•  TOTAL  UNnFECOADUATE  41    6.3 


1.  1 
1.1 


48 
49 


7.4 

7.4 


898       9?. 6 
•519       97.6 


646    100.0 
646    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     FAST    TEXAS    ST    UNIVERSITY 

EAST     TEXAS    ST    UNIVERSITY  176  '.9  561  9.3  ?6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  1"'6  2.9  561  9.9  76 


90  4 

13.? 

9, '79 

96.9 

PD4 

13.2 

5,275 

86.8 

6,079    100.0 
6,079    100.0 


PAPFNT     IN9TITLTI0M:     FORT    WORTH    CHRISTIAN    C 

EO'T    WORTN    CHRISTIAN    C  24       23.1 

•  TOTAL    UNPEPGPACUATE  24       29.1 


1  .0 
1.0 


1.0 
1.0 


'9.0 

78 

79.0 

104    100.0 

29.0 

78 

79.0 

104    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     fRANK    PHILLIPS    COLLEGE 

FRANK    PHILl  IPS    CUI  CGF 
•  TOTAI      UNnFPCRjpi.j  TF 


1.0 
1.0 


1.5 

10 

2.6 

381 

Q7  ,4 

191 

100.0 

1.9 

10 

2.6 

381 

97.4 

3  91 

100.0 

PARENT     I-STI UTION:    ( 

GALVESTON    OIILFGE 
•  TOTAL    UNOEPGRAPIIATF 


ALVESTON    CCLLFGE 


229 
229 


20.3 
20.3 


149 
1  49 


13.9 
1  3.5 


'80 

380 


726 
726 


69.6 
65.6 


1  ,1  06    100.0 
1,106    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     GRAYSON    CO    JUNIOR    COLLFGF 

GRAYSON    CO    JLNI OP    COLLEGE  1  .1  62 

•TOTAL    UNCFRGRAOUATE  1  .1  6? 


.  4 
.4 


1,193       94.5 
1,193       94.5 


1,26?    100.0 
1,?62    100.  C 


PARENT  INSTITLTION:  GULF  CCAST  RIBLE  COLIFCE 

OIL^  COAST  P[BL  c  COLLEGF 
•  TOTAL  UNDERGRADUATE 


1.2 
1.7 


.8 
.  8 


238       97.9 
238       97.9 


243    100.0 
243    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HSRCIN    SI«»ONS    UNIVERSITY 

HAROIN    SIHMCHS    IJNIVCRSITY  21  1.8 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  21  1.8 


3.  9 

'6 

6.4 

1,107 

93.6 

1,183    100.0 

3.9 

76 

6.4 

1,  107 

93.6 

1  ,1  83    100.  0 

PARENT     INSTITLTION:    HENDERSON    CO    JR    CCILFGF 

HENDERSON    CO    JR     COILEGF  1  .1  211       20.1 

•TOTAL    UNOFRGRAPUATE  1  .1  211       20.1 


?I 

?.o 

?33 

??.•> 

816 

21 

?.  0 

'33 

22.2 

816 

1  ,049    100.0 
I ,049    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     HILL     JUNIOR    COLLEGE 

HILL    J'lNHR    COLLEGE 
•  TOTAL    UNOFPGRAruATE 


29 
28 


9.1 
9.1 


13 

13 


41 
41 


906 
906 


947    100.0 
947    100.0 


PARENT     INSTIHTION:    HOUSTON    BAPTIST    COLLEGE 

►TUST3N    EAPTIST    COLLEGE  64  7.2  17 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  64  7.2  17 


28 

3.1 

109 

12.? 

782 

29 

3.  1 

109 

1?.? 

78' 

891    100.0 
991     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HOWARD    Co    JUNIOR    COLLFGF 

HOWARD    CC    JUMOR    COLLEGE  I  .1 

•  TOTAL    UNPFBGRACUATE  1  .1 


42 

42 


6.? 
6.2 


9.5 

102 

15.0 

578 

85.0 

680    100. 0 

8.5 

102 

15.0 

578 

89.0 

680    100.0 

PARENT      INSTITLTION:    HOWARD    PAYNF    COLlEr.E 

HOW  APT    PAYNE    COI  I  eqc 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


9.0 
5.0 


1? 
1? 


4.7 

144 

10.6 

1.210 

89.4 

4.  7 

144 

!  0.6 

1  ,210 

89.4 

1,394    100.0 
1  ,384    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HUSTON    TILLPTSON    COLLFGF 

HUSTON    TILLQTSON    COLLcGF  629      98.9 

•  TOTAL    UNPEPGRACUATc  £29       98.9 


631 

99.  2 

9 

.8 

636    100.0 

631 

99.? 

5 

.8 

636     100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     INCARNATE     WORD    COLLFGF 

INCARNATE    WORT    COILcGE  1  .1  59  7.6 

•TPTAL    UNDERGRADUATE  1  .1  9q  7.6 


!.? 

223 

?8.6 

292 

37.4 

488 

62.6 

780    100.0 

1.' 

??■» 

28.6 

2°2 

37.4 

488 

62.5 

780    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     J AOKSONV ILl E    CCLLEGE 

JACKSONVII  Lr    COLLEGE 
•TCTAL    UNOERGPACUATE 


.7 
.  7 


2 

1.5 

13? 

98.5 

134 

100.0 

2 

1.5 

13? 

98.5 

134 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    JARVIS    CHRISTIAN    CPLLEGF 

JARVIS    CHRISTIAN    COLLFCE  689       98.7 

•  TOTAL     UNPFFGRATUATF  ft99       98.7 


689 
689 


1.3 
1.3 


699     100.0 
598    100.0 


PARENT    INSTITUTION:     KILGCRE    COLLEGE 

KRGORF    COLLFCE 
•  TOTAL    UNPFPG'ADU  ATE 


?09 
209 


9.6 
9.6 


.1 

?12 

9.  8 

1,996 

90.2 

.1 

212 

9.8 

1,996 

90.2 

2,168    100.0 
2,168    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     IAMAR     STATF    COI  I  FGF    TFCHN 

LA"AR    ST5TF    COLLFGF    TECHN  214  3.4  419  6.1 

•TOTAL    UNDFBORAOUATE  214  3.4  4  1°  6.1 


1.  9 

109 

1  .6 

861 

12.6 

9,999 

87.4 

1.9 

10" 

1.6 

861 

12.6 

5,955 

87.4 

6,816    100.0 
6,816    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    LARETP    JUNIOR    COLLFGF 

LARFDO    JUMCR    COLLEGE 
•  TPTAL    IINOFRGRACUATF 


.2 
.2 


822 

87.  0 

824 

87.2 

121 

12.8 

945    100.0 

82? 

87.0 

824 

87.  ? 

171 

1?.8 

945    100. 0 

PAPFNT     IN5  T  I  TI.-MDN  :     I"    CPU  EOF 

LEF    COLLFCE 
•  TPTAl.     UNPFPGRADUATF 


1?6 
126 


9.4 
9.4 


3.4 

175 

13.1 

1,161 

86.9 

1,336    100.0 

3.  4 

175 

13.1 

1  ,161 

86.9 

1  ,336    100.0 
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HEW    RACIAL    ANii    ETHNIC    ENROLLMENT     PATA    FRO*     INSI  MOTIONS    OF    HIGHER    eouCATION,     FALI      1970 
PART     1:    UNOEBGPAOUATF     INSTITUTIONS     [FULL-TIME    STUOFNTS) 


U«f     OF      TFXA< 


PARFNT      |»|S  '  I  TL'TIPN  :     Ifr.c     nF      IH 

fl  I  Fr,r     ^^     THF     MAIM  ANP 
•  TOTAI      IJNrFFG°AnilATr 


AMERICAN            % 

NEGRO 

T       OPIFNTAL 

*        SPANISH 

« 

H  (NOP  |  T  V 

t 

OTHER 

T 

TOTAL                 T 

IN01AN 

SIIONAMF 

TH?     MAINLAND 

4             .6 

inn 

77.0                     7 

•  **                      67 

R.7 

?■!] 

76. n 

446 

64.0 

607    100.0 

4             .6 

1R3 

77.0                     ? 

.  3                      67 

».2 

?ri 

76.  0 

446 

64.0 

6"7     100.0 

RARFNT     INST  1TIJTI0N:     IFTPIJPNFAH    COLLEGE 

LETmiRNF  au  rn  i  cgf  2         .3 

♦  TOTAL    UNPFcr.RAniATF  2  .  ' 


I? 

1.  7 

692 

98.3 

704    100.0 

I? 

1  .7 

692 

98.3 

704    100.0 

PAPFNI     INSTITUTION:    L  nN    HnpnlS    CCI  LFGF 

LCN    MOPRIS     COLLEGF  1  .1  4?       11.4 

•  TOTAL     IJNPF  PCRAPUATE  1  . 1  4?       11.4 


I  .4 
1.4 


13.1 

319 

R6.9 

367    100.0 

13.  t 

31  9 

36.  9 

367    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     LUBRrCK    CERISTIAN    COLLEGF 

LURonCK    CHRISTIAN    COLIFC.e  74  2.9 

•  TOTAL     UNPFI  r,o  ATUATE  ?4  2.9 


2.9 

7.9 


8.  R 

787 

94.2 

831     100. 0 

5.  8 

781 

94.7 

831     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MARY    HARPIN    RAYLOP    C 

MARY    HAPT1N    BAYLOR    r 
«TOTAL     UNnrRGRAOIIATE 


34 
34 


6.  r 

5.R 


11 
13 


7.  7 

7.7 


7.5 

91 

IS. 5 

49  6 

84.  8 

•586    100.0 

7.  5 

91 

IS.  5 

495 

84.5 

586    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     KCl  FNNAN    C"TY    CO|  L FGE 

MCLFNNAN    r«TY   COU.FGE  15         1.1  157       11, 

•  TOTAI      ONPCRGR  AriiATE  15  1.1  167       11. 


5.  1 
6.1 


70.  7 

?0.7 


1.103       79.8 
1.103       79.R 


1 ,382    100.0 
1,382    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MC.MURRY    COLLEGE 

ffMtJRRY    rrLLcGF  1 

•  TOTAL     MNOF  PGP  ACHAT1-  1 


3.0 

1.0 


3.6 

3.  5 


6  .Q 
6.  9 


1,102       93.1 
1,107       93.1 


1,184    100.0 
1  .184    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     MIOWFSTERN    UNIVERSITY 

MnwcsTrRN    UNIVERSITY  10"  4.1 

•  TOTAL    UNrFFGFAriJATE  108  4.1 


7.0 
7.0 


2.3 
7.  1 


769 
?69 


9.  9 
9.9 


7,36?         90.1 
7,367        90.1 


7,671     100.0 
7,621     100.0 


"ARFNT     INSTITUTION:    NAVARRO    Jl'NI  C°    COILFGF 

NAVARRO    JUNIOR    GO|  |  fgf  1  .1  I ->4       13.4 

•  TOTAL    IINrFRGKADUATF  1  .]  134       13.4 


1 

.  1 

71 

7.1 

167 

16.7 

844 

34.3 

1,001 

100.0 

1 

.1 

2! 

2.  1 

167 

16.  7 

R44 

84.3 

1  .001 

100.0 

RARFNT      INSTITUTION:     MnpTH    TEXAS     ST    UNIVFRSITY 

N01TH     TFXAS    ST    UNIVERSITY  6  .1  616  5.7 

•  TOTAL     UN"CPGR  APUATF  6  .1  616  6.7 


.7 
.7 


701 
701 


6.  5 
6  .5 


10,069       93.5 
10,059       91.6 


10,760    100.0 
10,760    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    P1ESSA    COLLc0E 

MIOLANO    Cn  L  FGF 

0"es,s,a    FOI  LrGr 
•  TOTAI     UNFFRCACUATF 


10 

78 

PH 


8.  7 
4.6 
4.  8 


8.7 

'.6 

13." 

99 

86.1 

115    100.0 

6.0 

167 

9.  R 

1,534 

90.? 

1,7  01     100.0 

6.0 

133 

10.1 

1  ,  637 

89.9 

1,816    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     OI|R     LAOY     OF     LAKF     COLLEGE 

OUR     L  Af~Y     OF     LAX17     friL^CF 
•  TOTAL    UNOERGRAPUATF 


6.7 

6.2 


4  =  5    51.0 
4*6   84.0 


607    60.1 
507    60.1 


'76   39.9 
3'6   39.9 


343  100.0 
343  100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    pan    Amfp|CAN    COLLEGE 

pan  »Mrt|riN  r.QLUer.r  '9         .7  27 

•  TCTAL    UNPFpr.o  ACUATF  79  .7  27 


16 
16 


,  716 

67. P 

7,  '07 

69.  6 

1.562 

40.4 

,736 

67. P 

7,  307 

69.6 

1,  667 

40.4 

7,869     100.0 
■>,R69     100.0 


PARFNT     I'lSHll   1I"V:     PANOIA    COILFGF 

PANOL  A    COI  L  rGF 
•  TOTAL     IIHorpr.o»nilATF 


61         10.6 
61         10.6 


1  1  .0 

610 

R9.0 

573    100.0 

11.0 

510 

3«.0 

673    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     PARIS    JUNIOR    COLLEGE 

PARIS     JUNIOR     OOILCC,<-  9  ]  .4 

•  TOTAL    UNPFPG9ACUATF  9  1.4 


13.4 

1  3.4 


.6 
.6 


16.6 

535 

84.5 

633    100.0 

18.6 

575 

34.5 

633    100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:     PAUL    OUINN    COILFGF 

PAUl      OHINf      COL  I   Ff,c 
•  TOTAL     UNPSFC,  miliur 


4"=  7 
46? 


9  9.  6 
9Q.6 


467 

467 


484     100. 0 
454    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     s^MCFC    JUNlnR    OOLLFGE 

PANGCR    JUNIOR    COLLEGE  1  .? 

•  TOTAL     UNPFPCR«rip\Tc  1  .7 


1.4 

1  70 

7°.  7 

3  03 

70.3 

431 

I  00.0 

'  .4 

1  7fl 

'9.  7 

303 

70.3 

43  1 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PICr     UNIVERSITY 
RICC     UN  IVERS  ITY  8 

•  TOTAL    innrpr.RAOUATE  r 


?.l 
7.1 


14 
14 


.6 

.6 


1  .' 
'.  1 


4.1 
4.  1 


7,717        95.9 
2.237       95.9 


7,77?    100.0 
7,372    100.0 


PARE'T     INSTITUTION:     SAINT     CPwARPS    UNIVERSITY 

SAINT    rruA''OS    UNIVERSITY  1  .1 

•  TOTAI.     l|' "FT  r,P  ACIIATF  1  .1 


3.7 
'.  7 


1  15 

14.1 

146 

18.  0 

667 

82.0 

813    100.0 

'   16 

14.1 

146 

18. 0 

667 

87.0 

813     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAIN1    MARYS    UNIVERSITY 

SAINT     "AOYS     UNIVrRS|TY  4  .? 

•  TOTAL    i.lNPrPGa»nU»TF  4  .2 


?.  9 
?.° 


626 

71  .6 

69? 

76.0 

1  ,?86 

66.0 

1,978    100.0 

676 

31.6 

692 

36.0 

1,786 

66.0 

I  ,978    100.0 

PAPF>>T     INSTITUTION:     SAN    h<-|jSTON    5T    UNIVERSITY 

SAN    HO'iSTPN     ST     'IN'VFRSITY  4  .1  166  ?.I  19 

•  TOTAI      ilNPrpro  AT'IATE  I,  .)  165  2.1  19 


1  1  I 
1  11 


7.  9 

7.414 

96.1 

7,713    100.0 

7.° 

7,414 

96.1 

7,713    100.0 
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HEW     RACIAL     AMI     FTHN'IC     ENROLLMENT     PATA     FPdf     |  NSTI  TUT  [  PNS     OF     HIGHER     EOUCATION,     F«U      !°70 
PART     I!    UNCFRGRAOtlATE     |NS  T  1'IIT  |ONS     |r|iu-TIMF     STIIOENTSI 


STATE    flF    TEXAS 


AMERICAN  t 

I  hr>l  IN 

PARENT     INST  1TUM"N:     SAN    JACINTO    CnLL  FGF 

SAN    JACINTO    CCI  LEGE  211  6.1 

•  TOTAL    UNPEPGRACUATE  »11  6.1 


33 
83 


PR [FNTAl 

1         SPANISH 
SURNAME 

T 

MINORI TY 

6° 

7.0               156 

4.  5 

519 

69 

'.0                   ISA 

4.5 

519 

2,951 
?,953 


85.1 
85.1 


3,47?    100.0 
7,47?    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  SCHOEINER  |NST|TUTF 

SCHRFINFP  INSTITUTF 
•TOTAL  UNPFoGRAOUATe 


2.7 
2.3 


10. o 

?9 

13.1 

1"? 

86.0 

??1     100.0 

10.  o 

29 

!3.1 

19? 

86.9 

??1     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SN    ANTO    DIST  JC    CEN    OFF 

SAINT    PHIIUPS    COLLFCF  °  .9 

SAN    ANTONIO    COLIFGF  79  1.? 

•  TOTAL    UNPERGRAOUATE  3  R  1  .] 


40! 

39.3 

248 

3.  7 

649 

8.4 

?.o 

is? 

1.2 

2.203 

1.3 

2,  5*6 

7R1 

76." 

?37 

?3.2 

?,609 

19.1 

4,058 

60.9 

3,39? 

44.1 

4,?9S 

55.9 

1,020  100.0 
6,667  100.0 
7,637    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    S"!jTH    PLAINS    COLLEGE 

SOUTH    PLAINS    COLLEGE  3  .2 

•TOTAL    UNPFRGR.AOUATF  3  .2 


3.1 
3.1 


?04 

11.3 

1  ,60" 

88.7 

204 

11.3 

1,608 

88.7 

1,81?    100.0 
1,812    100.0 


PARFNT    INSTITUTION:     SOl'TH    TEXAS    J"    COLLFCF 

SOUTH    TEXAS     JO    COLLEGE 
•  TOTAL     UNPFRGOADUATF 


PARENT      INSTITUTION:     SOUTHERN 

SOUTHFRN    METH    UNIVERSITY 
•  TOTAL    UNPEPGRACUATE 


6           .3 

165 

8.5 

4? 

2.  2 

6             .3 

165 

8.5 

42 

?.  ? 

ETH    UNIVERSITY 

157          3.2 

115 

?.3 

61 

1.2 

15  7          3.? 

1  15 

2.3 

61 

1.7 

152 
15? 


1.1 

1.1 


365 

18.9 

1,565 

31.1 

3  65 

18.9 

1,565 

31.1 

390 
390 


4,587 
4,  587 


92.2 
92.2 


1,930    100.0 
1  ,930    100.0 


4,977    100.0 
4,977    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWEST    TEX    JR    COLLEGE 

SOMTHWEST    TEX    JR    C01  LCGE  5 

•  TOTAL    UNCFPGRACUATE  5 


386 

42.  ? 

?91 

42.7 

524 

57.3 

915    100.0 

386 

4?.? 

391 

42.7 

524 

57.3 

915    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWEST    TEX    ST    COLLEGE 

SOIITHWST     TEX    ST    COLLEGE  I 

•TOTAL     UNOERGRADUATE  1 


104 

1.? 

15 

.2 

604 

6.9 

724 

3.3 

7,990 

91  .7 

8,714    100.0 

104 

1  .2 

15 

.2 

604 

6.° 

7?4 

8.  3 

7,990 

91.7 

8,714    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SOUTHWESTERN    ASSEMB    GOO    C 

SOUTHWESTERN    ASSFMB    GOO    C  2  .4 

•  TOTAL    UN'PERCRACUATE  2  .4 


.7 
.  7 


20 

3.7 

?6 

4.8 

512 

95.2 

538    100.0 

?0 

3.7 

26 

4.8 

51? 

95.2 

538    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 

SOUTHWESTERN  UNIVERSITY 
•  TOTAL  UN1ERGR4WATF 


1.  1 
1.1 


.  1 
.  1 


1.1 

19 

2.3 

81  1 

97.7 

830     100.0 

1.1 

1° 

2.3 

3'1 

°7.7 

330    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STEPHEN    F    AUSTIN    STATE    u 

STEPHEN    E    ALSTIN    STATE    II  5  .1  140  l.o  ?o 

•  TOTAL    UNPEPGRACUATE  5  .1  148  1.8  29 


240 
240 


8,053       97.1 
8,051       97.1 


8,293    100.0 
8,?93    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  STHWSTN  CHRISTIAN  COLLFGE 

STHWSTN  CHRISTIAN  COLLEGE  197   97.0 

•TOTAL  UNOFRGPAOUATE  197   97.0 


197 

1  97 


3.0 
3.0 


?03    100.0 
203    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    STHWSTN    UNION    COILEGF 

STHWSTN    UNION    COLLFGE  1  .7  18 

•  TOTAL    UNOFRCR  ACUATF  1  .7  Ifl 


2.9 
2.9 


8.  4 

34  7 

91.6 

379    100.0 

8.4 

347 

91  .6 

379    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SIJL    ROSS    STATE    IINIVFR*SITY 

SUL    ROSS    STATE    UNIVERSITY  11  .5  65  4.1  1 

•  TOTU     UNPERGRAOUATE  11  .5  85  A.l  1 


44? 

?1  .4 

539 

26.1 

1,528 

77.9 

44? 

21.1 

539 

76.1 

1  ,523 

73.9 

2,067    100. P 
2,067    100.0 


parent     INSTITUTION:     TARRANT  CO    JC    CEN  OFF 

TARRANT    CO    JC    NTHEST    CAW                     14  .6 

TARRANT     CO     JC    SOUTH    CAM                             8  .3 

•  TCTAL     UNOERGRACIIATE                                      2?  .4 


24 

1.0 

342 

11.7 

366 

6.9 

4? 

1.8 

81 

3.5 

2,256 

96.5 

67 

2.i 

425 

14.5 

2,508 

85.5 

10° 

2.1 

506 

9.6 

4,764 

90.4 

2,337  100.0 
?,933  100.0 
5,?70    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     TFMPlE    JUNIOR    COLLEGE 

TEMPLE    JUNIOR    COLLEGE  1  .1 

•  TOTAL    UNPEPGRACUATE  1  .1 


5.5 
5.  5 


.6 
.6 


5.  7 
5.7 


11.9 

731 

83.1 

830    100.0 

11.9 

771 

88.1 

830    100.  P 

PARENT     INSTITUTION:     TCX    AC.RL  KECH    U    SYS    OFF 

PRAIRIE    VIEK    AG°L    HFCH    C  1,313 

TARLETrw    S1ATF    CCLLEGC  5             .?                   29 

TFXAS    ACRC     MECHANICAL    U  126          1.2                  77 

TEXAS    ST    TECHNICAL     INST  167 


•TOTAL    UNPERGRAOUATE 


131 


.7 


99.4 

1  .0 

1 

.8 

66 

l?.i 

'  s 

1,586       20.2 


10 

.  7 

1,123 

99.  7 

11 

.3 

7,114 

100.0 

2' 

.  3 

53 

2.0 

?,775 

98.0 

?  ,811 

100.0 

?15 

2.  1 

404 

4.7 

9,75? 

95.3 

10,?16 

'00.0 

35 

?.  6 

207 

15.2 

1  ,1  53 

34.8 

1  ,160 

100.0 

?83 

1.6 

4,072 

22.9 

13,691 

77.  1 

17,767 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TexaRKANA    COLLEGE 

TEXAPKANA    COLLFT.e 
•  TOTAL    UNOFPGR  ACUATF 


?07 
207 


1  3.1 
18.  3 


213 
213 


917 

81.? 

1  ,1  70    100.0 

917 

81.2 

1,170    100.C 

PARENT     INSTITUTION:     TCXAS    AGRl  INPUSTOIAL    U 

TEXAS    AC.RL     INDUST    lAREPC 

TEXAS    Ar.O|      INnuSTRIAL    U  173          3.4                1  ?9 

•  TOTAL    UNCEPER  ACUATF  I"          7.7                129 


101 

84.  9 

101 

34.9 

1  3 

15.1 

lie    100.0 

2.5 

17 

.1 

1,771 

14.9 

?,090 

41.1 

7,989 

58.9 

5,079    100.0 

2.5 

17 

.  7 

1  ,07? 

36.0 

?,191 

4?.? 

1,007 

57.8 

5,198    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TCXAS    CHPISTIAN    U 

TEXAS    CHRISTIAN    II  7  .1 

•  TOTAL     'INPERC.RAOUATF  3  .1 


?.l 
2.1 


15 
15 


1  .4 
1.4 


161 
161 


.01  7 
.0'? 


96.1 
96.1 


4,173    100.0 
4,177    100.0 


HFu    PAFIAI      ANO    crnM|r     FNPOLLMFNT    PATA    FROM     INSTITUTIONS    0*    HIGHER     rniJC  AT  TIN ,    FALL     ">70 
PART     1:    UNPFRGP APUATF     INST  I  'UT !  ONS    (FULL-TMF     STUDENTS) 


ST/MF    n<=     Tr  XA  S 


AMCR [CAM 
I  NO  I  AN 

PARrNT     INSTITUTION:     TEXAS    rtll  I  FRF 
TEXAS    CPU  FCF 

♦  TOTAL    lINPF-PGRAnilATE 


F2R       98.° 
528       98.9 


%        SPANISH 

t 

SURNAME 

.7                         I 

.2 

.7                          1 

.2 

530 
5'0 


99.  7 
99.  •> 


.7 
.7 


53*    100.0 
■=74    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    TFXAS    LUTHFRAN    COLLFGc 

TFXAS     LUTHFRAN    CPLIFr.F  71  2.4 

•TOTAL    UNDERGRACUATE  21  2.4 


2' 
2? 


2.5 

2.  " 


4.9 

8?6 

95.1 

879    1 00.0 

4.  ° 

816 

95.1 

8TO    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    TFXAS    SOUTHERN    UNIVFRSITY 

TFXAS    SPI.THFRN    UNIV=RS1TY  3,568       98.0 

♦  TOTAL     IIMPFPG»APUATC  3,568       98.8 


7,  58? 
7.5P7 


lo.  ? 
99.  2 


28 
28 


7,610  100.0 
3,610  100.0 


PARENT     INSTITITION:    fXAS    SP.UTHMPST    FPlLFr.F 

TFXAS     50UTHN0ST    COILFGF 
•  TOTAL     UNP^PGPAOUATF 


.1             1 ,176 

69.7 

1  ,178 

.1             I, 176 

6".  3 

1,178 

518 
518 


30.5 
30.5 


1  ,69ft    100.0 
1  ,696    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     TEXAS    TFFHNL    UNIVFRSITY 

TFXAS    TFFHNL    UNIVFRSITY  40  .3  143 

•  TOTAL    UNPEPCPATUATE  40  .3  143 


1° 
18 


137 
137 


338 

2.  7 

15,179 

97.8 

15,517    100. 0 

I'! 

2.7 

1  5,  179 

97.8 

15,517    100.0 

PARENT     INS1ITUTIPN:    TFXAS    WFSIFYAN    COILFGF 

TEXAS    WFSIFYAN    COLLEGE  16  1.3 

•  TOTAL     UNOFRGPAOUAT"7  16  1.3 


7.4 

7.4 


1  .5 

I  '9 

10.8 

1  ,  067 

89.2 

1,196    100. C 

1.  5 

129 

10.8 

1  ,067 

89.2 

1  ,196    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     TEXAS    WPMANS    UNIVFRSITY 

TFXAS    WOMANS    UNIVFRSITY  3  .1  416       11.0 

•  TOTAL    IINnFRGRACUATF  3  .1  416       11.0 


364 

164 


786 

20.  » 

2.995 

79.2 

3,781     100.0 

786 

20.8 

2,995 

79.2 

1,781     100.0 

PARFNT     INSTI TLTION:    TRINITY    UNIVERSITY 

TRINITY    UN IVFRS  |TY 
•TOTAL    ONpcpGBAOUATF 


35 
15 


1.7 
1.7 


143 
143 


1P4 

P."" 

1,921 

91.3 

2.105    100.0 

184 

8.  7 

1,921 

91.3 

2,105    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TYLER    JIJNITP     CfHIFGF 

TYLER    JUNIOR    COLLFGF  286       10.2 

•  TOTAL    UHPEPGRACUATC  286       10.2 


298 

10.6 

2,502 

89.4 

2,800    100.0 

298 

10.6 

2,502 

89.4 

2,8  00    100.0 

PARFNT  INSTITUTION:    U    Oc    TEXAS    SYSTCM    OFFICF 

0    OF  TFX     PFNTL    9R    HOUSTON 

ll    OF  T^X    fEOL    SCH    PALLAS 

U    OF  TFXAS     AT     At>L  INGTON  1< 

U    OF  TrxAS    A  T    AUSTIN  (,< 

0    OF  TEXAS    AT    EL    PASO 

U    OF  TEXAS     NURSING    SCHOOL 

U    TFX    MFOl     PR    GALVFSTON 

•  TOTAL  UNDERGRADUATE  8' 


.2 

lf9 

1.6 

.2 

256 

.R 

375 

4.6 

18 
11 

3.  2 
10.3 

.  7 

i>2<; 

1.6 

3 

4.2 

3 

4.2 

69 

95.8 

72 

100.0 

1 

2.  3 

I 

?.  3 

42 

97.7 

43 

100.0 

1*0 

1.4 

406 

1  .o 

10, 

,164 

96.2 

10, 

,5  70 

100.0 

1,  17R 

3.  P 

1  ,659 

5.7 

29 

,455 

94.7 

31 

,114 

100.0 

2,542 

1!  .4 

3,014 

37.7 

5 

,081 

62.8 

8 

,095 

100.0 

24 

4.  3 

46 

8.2 

518 

91.8 

564 

100.0 

13 

12.1 

75 

'3.4 

82 

76.6 

1C7 

100.0 

3,911 

7.7 

5  ,154 

10.2 

45 

,411 

89.8 

50, 

,565 

100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    UNIVFRSITY    CORPUS    CHRIST! 

UNIVFRSITY    CORPUS    CHPISTI  16  3.4  30  6.5 

•TOTAL    UNPFPGRADUATE  16  3.4  30  6.5 


1.  1                    7fl 

16.  8 

129 

27.8 

775 

72.2 

464     100.0 

1.1                   7P 

16.8 

129 

27.8 

335 

72.2 

464    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    HOUSTON 

UNIVFRSITY    OF    HOUSTON  45  .3  361  2.7  126 

•  TOTAL    UVFRGRAnUATF  45  .3  363  2.7  126 


759 

5.6 

1  ,791 

9.5 

1 7,753 

90.5 

17,546    '00.0 

7*9 

5.6 

1  ,293 

9.5 

17,7*7 

90.5 

11,546    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF     SN T    THOMAS 

UNIVERSITY     EF    SNT    Thomas 
•  TOTAL     UNPFPCPAOI'ATE 


4.7 
4.3 


18 
1" 


8.6 

1  57 

14.5 

975 

85.5 

1,082    100.0 

8.6 

157 

14.5 

925 

85.5 

1,082    100.0 

PARENT     INSTITLTIPN:     VICTPRIA    COLLEGE 

VKTOP  |A    COUFGE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


40 
40 


3.8 
3.8 


176 

13.0 

177 

16.9 

873 

87.1 

1  ,050    100.0 

176 

13.0 

1  77 

14.° 

873 

83.1 

1,050    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WAYLAMO    HAPTIST    FOLLEOC 

WAYLAN'P    PAPTIST     C"LLFGE  7  .5  26  4:6 

•TOTAL    UNPFRGRAPUATF  3  .5  26  4.6 


27 

4.1 

57 

9.4 

51? 

90.6 

565 

100.0 

23 

4.  1 

53 

9.  4 

512 

90.6 

565 

100.0 

PARENT     INSTITLTIPN:    WEATHERFCRO    CPLIEGF 

WEATHFPFPPD    COLLEGE  3 

•  TOTAL    UNOFRGRAPU  ATE  3 


13 
13 


1.8 
1.8 


27 

3.0 

706 

97.0 

728    100.0 

72 

3.0 

706 

97.0 

728    100. 0 

PAPFNT     INSTITUTION:     WFST     TFXAS     ST    UNIVFRSITY 

V«EST    TFXAS    ST    UNIVEDSITY  10  .2  150  2.6 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  10  .2  150         2.6 


.1                12» 

2.2 

70s 

5.2 

5,427 

94.8 

5,722    100. 0 

.1                128 

2.2 

295 

5.  2 

5,477 

94.8 

5,727    100.0 

PARENT     INSTITLTIPN:    WHARTON    CP    JO    CCLIEGF 

HHARTPN    rr     JP    rOLLEGC  218       12.6 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  21"       12.6 


770 

71.4 

1  ,360 

78.6 

1,730    100.0 

3"»0 

21  .4 

1  ,360 

78.6 

1  ,730    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WILFY    CnllFGr 

WILrY    FPU  Fr,r 
•TOTAL    UNOFRGRAOUATE 


50?    100.0 
502    100.0 


502 
502 


100.  0 
100. 0 


502    100.0 
502    100.0 


104 


HFW     RACIAL     ANO     FTH'.'IC     FNRPLLMFNT     DATA     FROM      INSTITUTIONS     OF     H1GHFR     FnilCATION, 
PART    l:     UNOFRGRAPliATF     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUnFNTS) 


FALL     1970 


STATF    PF    UTAH 

AMERICAN         3!  NF 

INDIAN 

PARFNT     INSTITUTION:    RRIGHAM    YCl.'NC    'JNIVFRS1TY 

BR1GHAM    YrtJNG    UNIVFRS1TY  191  1.8 

•  TOTAL    UNPFRCPADUATF  191  1.8 


PRIFNTAL 

I       SPANISH 
SURNAME 

* 

MINORITY 

61 

.1                  8* 

.4 

S14 

61 

.3                  85 

.  4 

514 

2.6 
2.6 


20,212 
20,212 


97.4 
97.4 


20,766    100.0 
20,766    100.0 


PARFNT     [>.ST  JTUTION:     LATTFR    1AY    SAINTS    8US    C 

LATTFO    HAY     SAINTS    °'IS    r  8  1.1  2 

•  TOTAL    IINnEPORAOUATE  8  1.1  2 


.4 
.4 


2.2 

700 

97.8 

716    100.0 

2.2 

700 

97.8 

716    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     STEVFNS  HFNACFR  C    CCN    PFF 

STFVFNS    HENAGER    C    OGocN 

STEVNS    HFNAGFD     c     «A  I  M    CAM  6  1.2 

•  T0T4I     UNOFRGRAPUATF  6  .8 


I  0 

4.6 

11 

5.0 

207 

95.0 

218    100.0 

2 

.  4 

15 

2.  » 

501 

97.1 

518    100.0 

1? 

1.6 

26 

1.5 

710 

96.5 

716    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UTAH    ST    HIGHFR    EO    SYS    P.FF 

CnuUFGE    OF     FASTFRN    UTAH 

DIXI=    COLLEGE 

SOIITHFRN    UTAH    ST    COLIFGF 

UNIVERSITY    "f    UTAH 

UTAH     STATE     UNIVERSITY 

UTAH    T«TF    CPLLFGF    PROVP 

UTAH    Trcn    COLIFGF    SALT    LK 

WE8ER    STATE    COLLEGE 
•TOTAL    UNOEPGRAPUATE 


12 

1.  8 

1 

.  5 

? 

.1 

47 

7.1 

64 

9.6 

60  2 

90.4 

666 

100.0 

'1 

.o 

1 

.2 

4 

.  1 

3 

.  2 

21 

1  .6 

1,262 

98.4 

1  ,283 

100.0 

14 

.  7 

5 

.3 

7 

.4 

■> 

.1 

28 

1  .5 

1,871 

98.  5 

1  ,899 

100.  0 

39 

.1 

81 

.6 

226 

1.  6 

1  19 

1.  0 

487 

3.6 

1 3,228 

96.4 

11,715 

100.0 

61 

.Q 

12 

.5 

67 

1  .0 

26 

.4 

186 

2.7 

6,651 

97.3 

6,839 

100.0 

22 

1.7 

22 

1.7 

1,281 

98.1 

1,105 

100.0 

8 

.5 

5 

.1 

21 

1  .2 

122 

7.  1 

156 

9.  1 

1  ,565 

90.9 

1,721 

100.0 

29 

.4 

79 

1.2 

68 

1.0 

°6 

1.4 

277 

4.0 

6,  596 

96.0 

6,868 

100.0 

116 

.6 

210 

.6 

395 

1.  2 

415 

1.1 

1  ,216 

1.6 

11,060 

96.4 

14,296 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     WCSTMINSTFR    COLLEGE 

WESTMINSTER    CCLLEGF  2  .2  18  2.2 

•TOTAL    UNrERGRADUATE  2  .2  18  2.7 


I.  0 

1  .0 


1. 1 

1.1 


4.5 
4.5 


TP1 

781 


8  18    100.0 
818    100.0 


105 


HEW    RACIAL    ANn    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     institutions 

part   i:   unotpgraduatf    institutions    ifuli- 


OF     HIOHFR     '■DUCAT  I  ON,     FALL     1Q70 

timf    STunrNTS) 


STATF     OF     VFf  MF  NT 


AMER|r. AN  X 

INOIAN 

PAPFNT     INSTITITIMN:     PE  NN  I  NCI  CN    C  C I  L  cr,F 

PFNNINHTf'N    COLL  FOE 
«TPTAL    U*'nfPGPACUATF 


*       ORIENTAL 

X        SPANISH 
SUPNAWF 

X 

1.4                       '. 
1.4                       6 

.7                    11 
.7                      f 

7.4 
'.4 

%  MINORITY 


TOTAI  I 


6.5 

515 

9'. 5 

551 

1  00.0 

6.5 

515 

°1.5 

551 

'00.0 

PAPTNT     INSTITUTION:    C     SNT    JOSC°H     THF     PROVIOFR 

C     SNT    J0<:|  PF     THE    PROVIOFR 
•  TOTAL      UMnFPGRAOUATF 


149    100. 0 
149    100.0 


141     100.0 
149    '00.0 


PAPFNT    INSTITLTIUN:    faSTIFTOr.    STATF    COLIECE 

CASTLFTON    STATF    COLLEGF 
•  TOTAI       UNDFIT.PADUATF 


PAPFNT     INSTITUTION!     CHAMPIAIN    fPLI  tr.' 

CHAMDIAIN    rnilFSF 
•  TOTAL    IINnFpr.RAOLIATF 


PAPFNT     INSTITUTION:    GOOnARP    COLLEGE 

GOOOAPP    COI  LFGF.  1 

•  TOTAL    UNOFRGFAniHTF  1 


.5 

.5 


60         6.8 
60  6.8 


.1 


'  .0 

16 

1  .5 

1,070 

98.  5 

'.  0 

16 

1  .5 

1  ,0?0 

98.5 

1.2 

1  .7 


505       98.8 
595      98.8 


1  ,016    100.0 
1,016    100.0 


60?    100.0 
602    100.0 


«. 5 

109 

91.  5 

RB4    100.0 

P. 5 

809 

91  .5 

»««    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     CPEFM    MOUNTAIN    FOLIFGF 

GPEFN    MPLNTAI N    COI  LEGE 
•  TOTAL     UNnFpoRADIISTF 


664    100.0 
664    100.0 


664    100.0 
664    100.0 


PARENT    INSTITUTION:     JOHNSON    STATF    COI  L  C0,E 

JOHNSON    STATF    rOLLFGF  I  .1 

•  TCTAL    UNDEPCP ACHATE  I  .1 


716 
716 


719    100.0 
719    100.0 


PAPTNT     INSTITUTION:    MARLPOPO    FOLIEGF 

MAPLPOFo'  CCLLrOE 
•TOTAL    IJNPFPORAPUATr 


l.P 
1  .8 


l.P 

718 

n». 2 

?2?    100.0 

l  .a 

21  P 

9P.  2 

222    100.0 

PAPFNT     1NSTITITI0N:     MI00LE1IIPY     COLLEGE 

Minni  FRHRY    nil  fgc 
•  TOTAL     UNDTF  GRA1IJATF 


l.P 

I  .P 


1.8 

l.P 


1  ,610 
I  ,610 


9P.  2 
on. 7 


1 ,660    100.0 
1  ,660    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     NORWICH    Ut'IVF°SITY 
NORWICH     UN1VEPSITY  14  1.4 

•  total   UNOEPOKAnuATF  14        1.4 


.6 

.6 


5.  ' 

93  R 

94.5 

989    100.0 

5.2 

91  fl 

94.8 

989    1  00.0 

PARCNT     INSTI TLTION:     S  M  NT     JOScPH    CCLLEGF 

SAINT    JOSEPH    COLLEGE 
•  TOTAI.     UNPEPOPADLIATe 


3 

2.1 

1  43 

97.  9 

146    100.0 

3 

?.! 

1  41 

97.9 

146    100.0 

PAPFNT      INSTITUTION:      SAINT      "IGFAFLS     CPLLFGF 

SAINT    1'ICHA'LS    COI  LT,F 
•  TOTAL    UNPFPCBAruATE 


18  1  .4 

18  1.4 


2.  1 

1  ,246 

97.9 

1  ,773    100. 0 

2.1 

I,  '46 

97.9 

1,273    1  00. C 

PARENT     INSTITUTION:     TP1NITY    COLLcCF 

TPIN1TY     COLLEGE 
•  TOTAL    u>,nEPGPAOUATE 


416 
43  6 


99.1 
90.1 


440    100.0 
440    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    II    VT    STATE    ACI.    COLLEGF 

U     VT     STATE     AGPI      CniLEGE  ?? 

•  TOTAL     UflOFPCRAClJaTE  72 


5,831 

99.5 

5,861    100. 0 

5,  831 

99.5 

5,861     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     VE P MON T    COLLEGF 

VERMONT    COLLEGE 
•TOTAL     UNOFPO QAOUATF 


.8 

101 

99.2 

194    100.0 

.  8 

lOl 

99.2 

3  94    100.0 

PARENT     I** TITUTION:     VERMONT     TECHNICAL     COLIFGF 

VFRMOM     TECHNICAL     COILEGE. 
•  TOTAI     UNDEPOPACUATE 


1                   .  7 

485 

99.8 

486    100.0 

I                   .7 

486 

99.8 

486    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     WIN"H*»    CILEGE 

WINIHAH     C(  LL  FGE  4 

•TOTAI     UNnFFGRADUATr  4 


40 
40 


4.4 
4.4 


3.2 

1.  7 


R.n 

824 

91.2 

904    100.0 

8.  8 

»24 

91.2 

9  04    100.0 

HFW    RACIAL     ANO    FTHMIC    ENROILM<-nT    PATA    «n»     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
PART    1:     UNDERGRADUATE     INSTITUTIONS     IFULL-TIMC    STUOFNTS) 


STATF     OF     VIRGINIA 


AMPR IC  AN 
INOIAN 

PARFNT     INSTITLTION:     AVEOETT    rrLLFGF 

AVER^TT    fOLLcG': 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


18 
18 


2.4 
2.4 


SPANISH 

t 

MINORITY 

7 

OTHFR 

SUPNAMC 

2 

.3 

20 

2.7 

724 

2 

.  3 

70 

2.7 

724 

744     100.0 
744    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     BRICGEHATEP    COLLEGE 

RRIDGEWATEP    COLI  cCr 
•  TOTAL    UNOERGR  ACUATC 


.  1  10 

.!  10 


830 
830 


98.8 
98.8 


840    100.0 
840    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    C     WILLIA* 
C     Hill  I  AM     MARY     MAIN     CAM 
CHRSTPHP     NCVPT     C     WM     WARY 
R1CHARP     PI   AND    C    HM    MARY 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    rnLLEGF 

COLLEGE    OF     TMC    POTOMAC 
•TOTAL    UNDERGRADUATE 


MARY    CEN    OFF 

3            .1 

34 

1.0 

10 

25 

2.8 

!           .  2 

5 

.  9 

1 

4           .1 

64 

1.3 

LI 

THE    POTnMAC 

1           1  .6 

1 

1  .6 

I           1.6 

1 

1.6 

P 

.4 

60 

1.7 

3,370 

98.3 

3,430    100.0 

1 

.  1 

?6 

3.0 

854 

97.0 

880    100.0 

I 

.2 

8 

1.5 

536 

98.5 

544    100.0 

15 

m  -x 

04 

1.9 

4,760 

9P.  1 

4,854    100.0 

1.6 
1  .6 


60       95.2 
60       95.? 


63    100.0 
63    100.0 


PARENT    INSTITLTION:    FASTEN    MP\NCNITF    COLLEGE 

EASTERN    MCNNONITE    COLLFGE  11  1.2 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  11  1.2 


15 
15 


1  .7 
1  .7 


894       98.3 
R°4       98.3 


909    100.0 
909    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     FMpPY     AND    HENRY    COLLEGE 

EMORY    ANP    HENRY    COLLFGF  12  1.5 

•  TOTAL    UNPFPCR APUATE  12  1.5 


15 

1.  9 

794 

98.1 

809    100.0 

15 

1.9 

794 

98.1 

809    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    EERRlf 

FERRUM    JUNICR    CPLIFGP 
•TOTAL     UNDERGRADUATE 


JUNIOR    C^LL^GE 
1  .1 

1  .1 


51 

51 


4.5 

4.5 


.1 

.1 


1,09? 

1,0°2 


1,146    100.0 
1  ,146    100.0 


PARENT  INSTITUTION:  HAMPCFN  SYPNEY  COLLEGE 

HAMPDEN  SYDNEY  COI  L^GC  2     .3 

•TOTAL  UNrFPGPACUAT<=  2     .3 


678 
678 


99.4 
99.4 


682    100.0 
682    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    HAMPTON    INSTITUTE 

HAMPTON     INSTITUTE 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


2,  093 
2,093 


95.6 
95.6 


2,093 
2,093 


4.4 
4.4 


2,  189    100.0 
2,189    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     HOLLINS    COLLEGE 

HOLLINS    COLLFC" 
•TOTAL    UNPEPGP ACHATE 


PARFNT     INSTITUTION:    l"NGWP00    FCLLEGF 

LCNGHOPr    CCLLEGF  6  .3 

•TOTAL    UNDERGRADUATE  6  .3 


PAPFNT     INSTITUTION:     LYNCHPUPC    COLLEGE 

LYNCHBURG    COLLEGE 
•TOTAL    UNPEPGRACUATC 


16 

16 


26 
26 


1.5 
1.  5 


1.8 
1.  8 


.2 

.2 


17 

1.6 

1,017 

98.4 

1  ,034    100.0 

17 

1.6 

1,017 

98.4 

1,034    100.0 

16 
16 


32 
32 


2.  2 
2.2 


2,129 
2,129 


1  ,447 
1,447 


99.3 
99.3 


2,145    100.0 
2,145    100.0 


1  ,479    100.0 
1,479    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    MAPISPN    COLLEGE 

MAOISON    COLLEGE  6  .2  28 

•  TOTAL    IINPEPCRAOIIATE  6  .2  28 


1 1 

.3 

52 

1.4 

3,539 

9R.6 

•<,591 

100.0 

1 1 

.  3 

52 

1.4 

3,539 

98.6 

3,5  91 

100.0 

PARENT    INSTITUTION:     MAOY     PALPWIN    COI  L  EGF 

MARY    PUDHIK    COLLEGE 
•TOTAL    UNPEPGRAPUATC 


99.  1 
99.1 


698    100.0 
698    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    MARYMOUNT    COLLEGE    0"=    VA 

MARYMOurT     CEILFGE    OF    VA 
•TOTAL    UNrFPGPAOUATE 


1.2 
1.2 


17 
17 


2.5 
2.5 


64  3 

643 


96.3 
96.3 


668    100.0 
668    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     NATIONAL     PUSINESS    COLLEGE 

NATIONAL     PUSINESS    miLPGc  4  1.5 

•  TOTAL    UNPERGRACUAT":  4  1.5 


.  8 
.8 


2.7 

2.7 


253 
253 


260    100.0 
260    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NORFOLK    STATF    C01LCGF 

NORFOLK    STATE    COLLFr.F  4,075       98.°  1 

•TOTAL    UNPFPGRAPUATE  4,075       98.°  1 


4  ,077 
4,077 


99.0 
99.0 


1.0 
1.0 


,119    100.0 
,119    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ri  n    CCM|n|PN    UNIVERSITY 

0L0    POMINION    UNIVERSITY  91  1.7 

•  TOTAL    UNPEPGRAPUATE  91  1.7 


91 

1.7 

5,413 

98.3 

5  ,5  04 

100.0 

91 

1  .7 

5,413 

98.3 

5,504 

100.0 

PARENT     INSTITLTION:    PAOFORP    COLLFGF 

RAOFnnn    CCILEGE  134  3.7 

•TOTAL    UNOEPGRAOUATF  134  3.7 


.9 

.9 


1.  3 
1  .3 


240 
240 


6.6 

6.  6 


3,300 
3,390 


3,6'0    100.0 
3,630    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     RANDOLPH 

RANDOLPH    MACON    COLLEGE 
•TOTAL     UNrFRGP  ACUATF 


'ACCN  COLI  EGF 


12 

1.5 

785 

98.5 

797    100.0 

1? 

1  .5 

785 

98.5 

797    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  PAN90LPH  MACTN  WOMANS  COL 

RANDOLPH  MACON  WOMANS  CPL 
•TOTAL  UNOEPGRAOUATF 


1.0 
1.0 


1.2 
1.2 


765 
765 


98.0 
98.8 


774    100.0 
774    100.C 


S  T/i  T>-     OF     VIRGINIA 


MFW    RACIAL    ANn    FTHNIC    ENROLLMENT    PATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HICHFP    EDUCATION,    FALl     1970 
PART     1:    UNOFRGPAPUATF     INSTITUTIONS     IFIJLl  -T  1  MF    STUOFNTSI 


AMFP  ICAN 
I  NO  I  AN 

PARENT     INSTITUTION:    POANOKF    rnLLcGF 

RCANOKF    CTLLFGF 
♦  TOTAL     UNDERGRADUATE 


0 

T,       ORIENTAL 

»        SPANISH 
SURNAME 

IB 

1.6                       2 

.  7 

IB 

1  .5                       2 

.7 

t  MINORITY 


'0  1  .  ■» 

20  1.  7 


I  ,1*>0      98. 3 
1,160       90. 3 


1  ,]BO    100. 0 
I  ,1  BO    100.  0 


PAPFNT     INSTITLTION:    Shfnanpoah    C    CCNSV    MUSK 

SHFNANPOAH    f    CONSV    "USIC 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


1.6 
1.6 


B  1.6 

B  1.6 


483 
483 


491     100.0 
491     100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:     SOUTHfrn    stm    JR    r.OLLFr.F 

SOUTHERN    SFW    JR    COLLFGF 
♦  TOTAL    UNDERGRADUATE 


-*<,!    100.0 
357    100.0 


117    100.0 
3  57    100.0 


PAPFNT    INSTITLTION:    STRATFGRC    COLLFGF 

STRATFOPC    COLLFGF 
♦  TOTAL    UNOFPGRADUATF 


549 

99.1 

554    100.0 

649 

99.1 

554    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     SULIINS    COLLFGF 

SULLI NS    CGI LFGF  1 

♦  TOTAL     UNOFPGRADUATF  1 


! 

.3 

1             .  3 

3 

.9 

333 

99.1 

336    100.0 

1 

.  3 

1            .3 

3 

.9 

133 

99.1 

336    100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:    SWFFT    RPIAP    COILEGF 

SWFET    PR IAR    COLLFGF 
♦  TOTAL    UMlFPG"  A01IATE 


.  7 
.7 


1.0 
1  .0 


709 
709 


99.0 
9O.0 


716    100.0 
T16    100.0 


PARFNT  INSTITUTION:     U    OF    VIRGINIA    SYS    0FF1CF 

U    OF  VA    FASTFRN    SHCRF    BR 

U    OF  VA    MART    WASH    COILFGF. 

U    OF  VA    PATRICK     HFNRY     flP 

U    OF  VIRGINIA     MAIN    CAMPUS  2 

U    VA  CLINCH    VLY    COLLFGF 

U    VA  C.FrRGF     MASN    COLLFGF 

♦  TOTAL  IINOFPGRAOUATF  2 


1 

1  .9 

24 

1.? 

19 

14.4 

1  17 

1  .B 

B 

1.1 

14 

.7 

183 

1.6 

1 

1  .° 

53 

ofl.l 

54    100. 0 

.7 

32 

1.5 

7,  035 

98.5 

7 ,067    100.0 

19 

14.4 

1  13 

85.6 

!32    100.0 

123 

1.9 

6,381 

98.1 

6,504    100.0 

R 

1  .1 

738 

98.9 

746    100.0 

.  1 

23 

1  .2 

1  ,931 

9B.R 

1,954    100.0 

.1 

'06 

1  .8 

1  1,  251 

9R.2 

11 ,457    1 00.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    RICHMOND 

UNIVERSITY    OF    RICHMOND 
♦TOTAL    UNDFRGRAOUATF 


14 
14 


.5 
.5 


?6 

1.0 

2,541 

99.0 

2,567    100.0 

26 

1.0 

',541 

O9.0 

2,567    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    VA     INTERMPNT    COLLFGt 

VA    INTFPMOM    COLLEGE 
♦  TOTAL     UNOFPGRADUATF 


.2 

.2 


1.1 
1.  1 


516 
516 


522    100.0 
522    100.0 


PARFNT    INSTITUTION:    VIRGINIA    CCMMCNWFALTH    U 

VIRGINIA    CPMMONWEAt  TH    U  16  .2  491  6.6 

♦TOTAL    UNOf "GRADUATE  16  .?  491  6.6 


548 
54  8 


7.4 
T.4 


92. 
°2. 


7,447    100.0 
7,447    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    VIRGINIA    MILITARY    INST 

VIRGINIA    MILITARY     INST  13  1.1 

♦TOTAL    UNOFPGRADUATF  13  1.1 


12 

1.  1 

27 

2.4 

1  ,104 

97.6 

1  .131 

100.0 

12 

1.  1 

27 

2.4 

1  ,104 

97.6 

1  ,!11 

1  00.0 

PARENT     INSTITUTION:    VIRGINIA    POLYTECHNIC     INST 

VIRGINIA    POLYTFCHNIC     INST  21  .2  76  .7  17 

♦TOTAL     UNOFPGRADUATF  21  .2  76  .7  17 


.1                   123 

1.2 

1 0,335 

98.  B 

.  1                  123 

1.2 

10,335 

9B.B 

10,458    100.0 
10,468    100.0 


PAPFNT     INSTITUTION:    VIRGINIA    SFM    AND    COLLFGF 

VIRGINIA    SFM    AND    COLLEGE 
♦TOTAL    UNOFPGRADUATF 


PAPFNT     INSTITLTION:    VIRGINIA 
PLUE    RICCF    CMTY    COLI  CGF 
CENTRAL     VA    CMTY 
DARNFY    LANCASTER    C.C 
DANVILLF    CMTY    COLLFGE 
GFPMANNA    CMTY    CCLLFGF 
JOHN    TYLFR     CMTY    COILFGF 
LORD    FAIRFAX    CMTY    COLLFGF 
NEW    RIVER    CMTY    COLLFGF 
NORTHFRM    VA    CMTY   COLLFGF 
S0UTH5IDE    VA    CMTY    COLLFGE 
SOUTHWEST    VA    CMTY    COLLFGc 
THOMAS    NFLSN    CMTY    COLLFGF 
TIDEWATER    CMTY    COLLcGF 
VA    HIGHLANDS    CMTY    CtiLFC.f 
VA    WFSTFRN    CMTY    COLLFGF 
WYTHEVHLF    CMTY    CDILCGE 

♦TOTAL    UNDFPGPArUATE 


101 

99.0 

101 

99.0 

STATE    CC 

SYS    OFF 

21 

3.  0 

8? 

9.2 

31 

8.7 

2 

.2 

1FB 

1  3.6 

3B 

16.  I 

1 

.1 

223 

21.4 

1 

.3 

27 

7.6 

3 

.7 

17 

3.8 

14 

.3 

174 

3.6 

40 

27.2 

2 

.3 

16 

2.5 

3 

.3 

166 

14.6 

162 

1  3.2 

1 

.2 

25 

5.8 

3 

.2 

123 

7.5 

IB 

2.  7 

'0 

.2 

1,  3?0 

8.  3 

1.0 
1.0 


102 
102 


100.0 
100.0 


102    100.0 
102    100.0 


21 

3.0 

677 

97.0 

6<>3 

100.0 

82 

°.  2 

0  06 

QO.R 

888 

100.0 

.6 

'3 

9.2 

326 

90.8 

358 

100.0 

.  3 

163 

14.1 

996 

85. 0 

1,1  59 

100.0 

.4 

39 

16.5 

213 

84. S 

752 

100.0 

1 

.  1 

225 

21.  6 

81  7 

78.4 

1  ,042 

100.0 

28 

7.9 

325 

92.1 

353 

100.0 

1 

.  2 

21 

4.7 

422 

95.3 

443 

100.0 

.5 

B 

.2 

222 

4.6 

4,617 

95.4 

4,839 

100. 0 

40 

27.7 

107 

72.8 

147 

100.0 

IB 

2.  8 

626 

97.2 

6  44 

'00.0 

.4 

172 

15.2 

963 

84.8 

1,135 

100.0 

.  7 

2 

.  2 

1^2 

14.! 

1  ,052 

85.9 

1,224 

100.0 

.2 

1 

.2 

28 

6.5 

406 

93.6 

433 

100.0 

.  1 

127 

7.  0 

I  ,508 

92.2 

1,635 

100.0 

IB 

2.7 

642 

97.3 

660 

100.0 

.  3 

)•< 

.  1 

1  ,409 

8.9 

14,496 

91.1 

15,905 

100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    VIRGINIA     STATF    CHIPCE 

VIRGINIA     STATE    COLIECE  1  2,147       9R.6 

♦TOTAL    UNnFPGRADUATF  1  2,147       9B.6 


2,'  48 
7,148 


OB. 6 
98.6 


1.4 
1.4 


2,178    100.0 
2,1  78    100.0 


PARFNT    INSTITLTION:    VIRGINIA    UMCN    UNIVFRSITY 

VIRGINIA    UNION    UNIVERSITY  1,152       99.7 

♦  TOTAL    IINPEPGRAGUATr  1,162       99.7 


1,162 
1  .152 


09.7 
99.  7 


1,155    1  00.0 
1  ,155    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    VIRGINIA    WFSLFYAN    COLLEGE 

VIRGINIA     WESLEY  AAT  COLLEGE 
♦TOTAL    UNDt&GRADUATF 


617 
617 


90.2 
99.  2 


622    100.0 
6?2    100.0 


n<=w  RACIAL   ANO  FTHMF   enrollmfnt  data   from   institutions   of   highfr   education, 

PART    1:    lINOFRGRAnilATF     INSTITUTIONS     I F  Ul  L-  T  IMF     STIinFNTSI 


STATE    (IF    VIRGINIA 


A-F5  IC  AN  r  NEC 

I  NO  IAN 

PARFNT     INSTITUTION:    WASHINGTON    t«    UNIVERSITY 

WASHINGTON    IFF     JNI VARSITY 
•  TOTAL    UNOERGPAriJATF 


0 

*      ORIENTAL 

T        SPANISH 
SURNAMF 

5! 

MI  NOR  I TY 

lfl 

1.4                    2 

.2                        1 

.  1 

21 

IB 

1.4                     2 

.  2                     I 

.1 

21 

1,2  71 
1,271 


98.4 
<J1.4 


1,202    100.0 
1,2<>2    100.0 


HrW     RAMAI      AND     ETHNIC      -NROILMFMT     DATA     FoflC      (MS  T  I  T IIT  J  PMS     OF     H1GHFR     FPUCAT10N,     FA  1. 1      1  "70 
PAST    1:    UN0ERGRA01IATF     INSTITUTIONS     (Fill  L-T  IMF    STUDENTS! 


STAFF     OF    h«SHlM;irn 


AMFH  [F  AN 
(MO  IAN 


t     np  i  cut  <\ i 


SPANISH 
SII°NAMF 


PARENT    INSTITUTION:    RriLrVUF    cmty    CIULEfi 

RFIL  FVI/F     CM1Y     COLL  FF.F  R 

0  TPTAI      UN1(  «(,'<  API)  ATF  R  .< 


PARFNT      INSTITUTION:     PIC    P.FNP    CMTY    COLLFC.F 

RIP,    RFNP    (  »IY    CGLLFGE  5  .R 

•  TOTAL    IIN^FPCR  APUATF  S  .R 


PARFNT     INSTITUTION:    CENTRAL 

CTMIRAl     MASF    ST    C.OLLcCF 
•ICTAL      IPIPFFPP  APIIATr 


lASH    ST    COLLFC.F 

"1  1.3  61 

<M  1.3  61 


3.1 
3.1 


I  9 
IP 


216 
216 


■»fl  6.9 


i,r?o     95.4 

!  ,820       05.4 


6,  siq 


91  .6 
91.6 


1.O0R    lOO.n 
l  ,908    100.0 


9.  ? 

SRI 

90.  A 

64?    100.0 

9.  ? 

6P1 

90. a 

642    100.0 

6,986    100.0 
6,986    100.0 


PAPFNT      INSTITUTION:     CFNTPALIA     COLLC0,F 

fFNTPAl    IA     CPU  FP,F  6  .<, 

•  TOTAL    IINpFPGP  ACUATF  5  .4 


1,37? 
1,177 


98.8 
9R.R 


1  ,389    100.0 
1.1R9    100.0 


PAPFNT     INS  1  I  TLTION  :    CLARK    COILEC.E 

CL  APK    CPLl  FCF 
•  TOTAL     UNPrPr,F  APIJATC 


I  5 
IS 


1  .? 
1.? 


9R.R 
98. A 


?,0?1     100.0 
?,0?1     100.0 


PARrNT     INSTITUTION: 
COLUMBIA    pasin   rr 

•  TPTAI      DMPFPCQACU  AT' 


cplijmpi  a    pas  in   re. 


.  ? 

.? 


1  .7 
1.  7 


14 
14 


54 

?.6 

2,040 

97.4 

?,094    100.0 

64 

?  .6 

?,040 

97.4 

?,094     100.0 

PARFNT     INSTITUTION!    ^astfhn    WASH     ST    PPLLFPF 

FASTFPM    WASH    ST     CPLLFGF  66  1.2 

•  TOTAL    UNn^PGRAOUATF  66  !.? 


1.0 
1  .0 


1.  1 
1.1 


14 

14 


.  ? 

.2 


203 
201 


6,460 
6,450 


96.4 
96.4 


6,661     100.0 
6,653    100.0 


PAPENT     INSTITUTION:     F PMONOS    COMMUNITY    C.nilECF 

FCMONPS    COMMUNITY    COLLEGE  1  .4 

•  TPTAL    UNPfRCR  APUATC  3  .4 


11 

1.3 

R1  1 

9R.  7 

A??    100.0 

11 

1.3 

R1  1 

91.7 

822    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    FVFRFTT    C"TY    CCILFCF 

cVf"TT     CMTY     COLLFGF  «'  l.t 

•TOTAL     UMPFPCRAnilATF  41  l.fl 


1.2 
1.2 


1? 

1? 


100 

no 


2,114 

96.9 

?,414    100.0 

2,11  4 

96.9 

?,414    100.0 

PAPFAT     INST  (Tl)T  IPN:     FORT     STFRACOOM 

FPPT     STF  II  ACOOM    CC  6 

•TPTAL    UNPFPCOADU ATf  5 


70  R.7 


66  6.9 


117 

16.9 

67' 

81.  1 

609    100.0 

137 

16.9 

67? 

83.! 

309     100.0 

PARFNT      INSTITUTION:     FOPT     WRIGHT     C     HOLY     NAMES 

FORT    WPICF'T    C    H'lLY    'JAMES  ?  .^ 

•  TPTAL    IJNOf  PCPAPMATE  2  .7 


1.  1 
1  .1 


3.3 

3.  1 


?61 
261 


92.1 
9?. 3 


?7?    100.0 
??2    100.0 


PARFNT      INST  (TUT  ION:     C.UN7AGA    UN1VCBSITY 

GONMGA    MMVFRSITY  39  1  .o 

•  TPTAI     IINPFprPAPDATF  '9  1.9 


?0 
20 


1.0 

1.0 


44  ?.? 


10B 
10R 


5.4 
6.4 


1,908        94.6 
1,90  8        94.6 


?,016    100.0 
?,016    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    C.RAYS    HARRFP    CPLLFGF 

CRAYS     HARPOP     CPLLFfc  6  .< 

•  TOTAL    IINPF  PGPAPUAT^  6  .* 


1  0 
10 


991        97.5 
991         97.5 


1,016    100.0 
1  ,016    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     C,=>tn    fiver     CTY    CPLLFGF 

OonCN    nivFR    CMTY    CPLLFGF  n?  4 .  7 

•  TPTAL    UNPFPPRACIJATF  11?  4.7 


1.6 
1.6 


6R  2.9 


?67 
?67 


11.2 
11.2 


?,11?        88.  R 
?,112        88. 8 


2,379    100.0 
2,179    100.0 


PAPFNT    INSTITUTION:    HIGHUNT     C"TY    CPLLFPF 

HIGHLIMF    C'TY    COILFGc  60  2.0 

•  TPTAL      UNPFPGRAPIIATF  60  ?.0 


1.5 
1.5 


26? 
?62 


2,771       91.4 
?,T71       91.4 


1,035    100.0 
1,035    100.0 


PARFNT     [NSTITIJTIPN:     10WFR     CPLUMRIA    COL  I   FCF 

lpw=r   C01UM3IA   rFLicr.c  ?  .? 

•  TOTAL    UNPFRCR  ACUATF  ?  .? 


PARENT      INSTITUTION:     NORTHWST    COLL^G11 

NOPTHWCST     CPLLFGF  2 

•  TOTAL     U'lPFPPBAPUATF  ? 


PARFNT      INSTITUTION:      PLYMPIC     C"LLFCE 

OLYMPIC    CPI LCGF  13 

•  ICTAL    IINPFPGR  AHJATF  t  1 


PARENT     INSTITUTION:     P<=NINSI,'IA     C0L1CC,F 

PENINSULA    CPLLFGE  14  2.0 

•  TOTAL      M'lPFRGRAOUATi"  14  2.0 


PARFNT     INSTITUTION:     SAINT 

SAINT    "APTINS    CPLLCGF 
•  TPTAL    i|'IOFPGRACUAT  = 


PARENT      INSTITUTION:     SCJTT1C 
SFATT|  c     CFNTRAI.      CMTY     C 
SOUTH      Sr AT1LF     C  »TY     C 

•  1PTAL    ijnpFPC.o  ACUATC 


.1 
.3 


2.6 

2.  6 


IMS    COLl  FCF 

1            .2 

16 

3 

1 

1            .2 

16 

3, 

1 

TY    C    01  ST    OFF 

4  6          1.4 

169 

11. 

1 

1             ." 

IS 

4 

2 

48          1.3 

1P4 

10. 

6 

II  fl 

127 


10. 
'  0. 


1.6 
?.  s 


10 
1  09 


10 

in 


17 
17 


2.0 
2.0 


1,071       99.1 
1,071       99.1 


44?       98. 0 
44?       93.0 


1,841        95.6 
1,341       96.6 


690       97.6 
69Q       9?. 6 


1,081     100.0 
1,081     100.0 


4  61     100.0 
451     100.0 


1  ,9?6    100.0 
!,9?S    100.0 


707    100.0 
707    100. P 


11.  6 

444 

86.5 

511    100.0 

1  3.6 

444 

R6.6 

611    100. 0 

19.3 

?,637 

30.7 

',268    100. C 

1  0.' 

12? 

89. T 

3S9    100.0 

18.4 

?,  n«^Q 

81  .6 

1,627    100.0 

110 


STATE    OF    WASHINGTON 


hfw    RAC1AI      AN"    FTHNIC    FNpnLl«FNT    OA  TA    FOP"    INSTITUTIONS    OF    HICHF"    FOUCATION,     FALL     1970 
PART    1:    UNnFRGRAr»IATF     INSTITUTIONS    ( Fllll-TTMF     STIinFNTS) 

4»FB|C4N  T  Ncr,RO  1 

I  NO  I  AN 

PARENT     INSTITUTION:     SFATTLE    PACIFIC    COLLEGE 

SFATTIF    PACIFIC    COILFGF  1?  .?  IT  1.0 

•TOTAL    UNOFPGRACUATF  12  .7  17  1.0 

PARFNT     INSTITUTION:     S-iouFlINF    C*TY    rouFGF 

SHORfLI'F    C»I»    COL  I  EG*  ?  .1  55  ?.  0  41  1.5  IP  .7  lift  4.7  7.635       9*. 8  7,751     100.0 


OR  IFNTAI 

!•         SPANISH 

SIIRMAMF 

X 

MINORI TY 

1* 

."                         ? 

.  1 

46 

1  S 

.9                         2 

.1 

46 

?.R 

1  ,574 

97.? 

1  ,620    100.0 

2  .8 

1,  574 

97.? 

1.620    100.0 

116 

4.7 

',635 

96.8 

116 

4.  2 

2,616 

95.8 

11 

.8 

1  77 

13.0 

1.187 

87.0 

1  .364    100.0 

1  1 

.8 

177 

13.0 

1.  187 

87.0 

1,364    100.0 

•  TOTAL     UNOFRGRAOUATF  2  .1  55  2.0  41  1.5  1"  .7  116  4.2  2,635       95.8  2,751     100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     SKAGIT    VALLFV    COI  I  FGE 

SKAGIT    VALLFY    COLLFr.c  162       11. "  3  .2  I 

•TOTAL    UNOFRGRACUATF  16?       11.9  3  .2  1 

PARFNT    INSTITUTION:    SULPICIAN   SFm    cf    nthwst 

SULPICIAN    SFm    OF    NTHWST  17    100.0  57    tOO.O 

•TOTAL    UNOFRGRAOUATF  57    100.0  57    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     tacoma    COMMUNITY    COLLFGF 

TACOMA    COMMUNITY    CriLFGc  16  .7  209  p.*  ?6  1.1  41  1.7  ?92  11.9  ?,164       88.1  ?,456    100.0 


1.7 

?92 

11.9 

?,164 

88.1 

1  .7 

292 

1  1.9 

7,  164 

88.1 

.1                    146 

5.9 

?,  337 

94.1 

7,483     100.0 

.  1                    146 

5.9 

2,317 

94.1 

?,483     100.0 

•  TOTAL    UNOERGRATUATF  16            .7  209  8.5  ?6  1.1                   41           1.7                  292          1  1  .9                2,164       88.1                   7,456    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY  OF     PLIGET    SfUNO 

UNIVFRSITY    OF    PIJGFT    SOUNO  6            .?  46  1.9  9?  1.7                     • 

•  TOTAL     UNTEPGRADUATF  6             .2  46  1.9  9?  1.7 

PARFNT     [NSTITUTlnKi    UNIVE'SITY  OF    WASHINGTON 

UNIVERSITY    OF    WASHINGTON  134             .7  524  2.6  912  4.5                16R             .8             1,738             8.6             18,48?       91.4               20,220    100.0 

•  TOTAL    UNrcocRAruATF  114            .7  524  2.6  91?  4.5                168             .8             1,738             8.6             18,48?       91.4                70 ,  ?  ?0    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     WA     ST    CMTY  C     SPOKANF 

HA    ST    C"TY     C    SPOKANE  «'             .8  65  1.2  6?  1.1                   36             .7                  706             3.8                5,?31       96.?                  5,437    100.0 

•  TOTAL    IINOERGPAOUATE  4'             .P  65  1.2  6?  1.1                   36             .7                  206             3.8                5,231       96.2                  5,437    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WALLA    WALLA    CMTY    COLLEGF 

WALLA    WALLA    CMTY    COLLFGc  1             .1  18  1.1  1  .2                  1  2             .7                     34             2.0               1,640       98.0                  1,674    100.0 


34 

2.  0 

1  .64  0 

98.0 

34 

7.0 

1  .640 

98.0 

33 

7.8 

1,161 

97.7 

1,194    100.0 

33 

2.8 

1,161 

97.2 

1 ,194    100.0 

•  TOTAL    UNDEPGRACUATC                                         !             .1  18  1.1  3  .1                  1?             .7                     34            7.0               1,640       98.0                   1,674    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    WALLA    WALLA    COLLFGF 

WALLA    WALLA    COLLEGE  17  1.7  ?P  7.7                     8             .8                     53             5.?                     969       94.8                   1,072    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  17  1.7  28  2.""                     8             .8                     53             5.?                     969       94.8                  1,022    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WASHINGTON    ST    UNIVERSITY 

WASHINGTON     ST    UNIVFRSITY                     32             .3  116  .9  187  1.5                  3?             .3                  366             7.9            12,365       97.1                12,731     100.0 

•  TOTAL    UNOERCP  ACUATF                                      i?            .3  lis  .9  Ifli  1.5                  1?             .3                  366             7.9             17,365       97.1                17,711     100.0 

PARENT     INSTITLTION:    WCNATCHFF    VALLEY    COLLFGF 

WFNATCHFC    VALLEY    COLLEGF                        9             .8  6  .5  15  1.1 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF                                         9             .P  6  .5  15  1.3 

PARENT     INSTITLTION:    WFSTFPN    WASH    ST    COLLEGF 

WESTERN    WASH    ST    COLLEGE                        25             .3  130  1.5  50  .6 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF                                      ?5             .1  130  1.5  50  .6 

PARFNT     INSTITUTION:    WHITMAN    CCLLCGF 

WHITMAN    CTILEGF  15  1.4  'O  1.5                     3             .3                     57            5.7                1,035       94.8                  1,092    100.0 

•  TOTAL    UNOFRGRAOUATF  16  1.4  19  1.6                     3             .3                     57            5.7                1,035       94.8                  1,092    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     WHITWORTH    COLLEGE 

WHITWORTH    COLLFGF                                            1             .3  3?  3.5  30  1.3 

•  TOTAL    UNOEFCRACUATF                                         3             .3  32  3.5  10  3.3 

PAPFNT     INSTITUTION:     YAKIMA    VALLEY    C.OLLFGE 

YAKIMA    VAi  I  FY    COLLEGE                                3             .1  24  1.1  14  .6               15'          6.8                  194            8.6                2,0*0       91.4                  7,244    100.0 

•  TOTAL    UNOFPC.PAOUATC                                         3             .1  24  1.1  14  .6                151          6.8                   194            8.6                7,060       9].  t,                  7,244    100.0 


45 

.5 

760 

7.9 

8,44? 

97.1 

8,692    100.0 

46 

.6 

750 

7.9 

8,442 

97.1 

8,692    100.0 

.7 

71 

7.  7 

850 

97.  3 

971 

100.0 

.7 

71 

7.7 

850 

92.3 

°?1 

100.0 

HT  V     RACIAL     AMD     ETHNIC     cNHni|MFNT     nATA     FROM     INSTITUTIONS     OF     HIGHFP     FPUCATIPN,      TAIL      19TO 
PAST     1:     IINOFPGRAOUATF     INSTITUTIONS    IFllll-TlMr     STUprNTSI 


STATf    nr    w  i  <tonsin 


AMER  IT  AN 
I  Ml  I  A  N 

PAPFNT     INSTITUTION!     ALVFRNP    COLL  FGF 

AlVrPNH    rn  LFT.r  3 

♦  TPTAI     UNPFPOHAOUAT1"  3 


»       ORIENTAL 


".1 
9.1 


SPAM  SH 
SUPNAMF 


.7 
.2 


61 

1  0.3 

130 

no. 7 

591 

ioo.o 

61 

10.3 

530 

89.  7 

591 

'00.0 

PARCNT     INSTITUTION:    ASHLANP    Cf    TCHPS     CPLLCGC 

ASHLANP    CI'     TCHPS    COLIFGE 
♦  TOTAL     UNPcPGRAOUATr 


83    100.0 
no     100.0 


nn    ioo.o 
nn   ioo.o 


PAPFNT     INSTITUTION:     PFITIT    COLIFOF 

P.ruH  T    f  01  LEGE 
•  TOTAL    UNPFPGR  ACHATE 


53 

53 


3.1 
1.  1 


1  1 
1  7 


1.0 

!  .0 


.  7 
.7 


4.  3 

4.  3" 


1  ,661 
1.661 


1  ,735    100.0 
1  ,735    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     CAPO|NAl      STRITCH    TOLIFGF 

CAROJNAl     STPITfH    fOLLFGF  18  5.8 

♦  TOTAL     IINOrpGOAOUATF  in  5.n 


?1 

7.4 

'Xff, 

97.6 

309    100.0 

23 

T.4 

2»6 

9?.  5 

309    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     CARROLL    COLLFGr 

CARROLl     CCILrcF  1 

♦  TOTAL    IINPFRCHArUATF  1 


2n 

78 


7.3 
7.3 


2.9 

7.9 


1,168       97.1 
1,163       97.1 


1,203    100.0 
1,?03    100.0 


PARFNT     1NSTITLTI0N:    CARTHAGE    CCLLFGF 

CARTHACF    CCLLFGf 
•  TOTAL     UNDERGRADUATE 


29 


?.5 

2.5 


.1                1.13B 

96.9 

1,174     100.0 

.1                 1,130 

96.9 

1,174     100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:     CUUMPIA    CO    TCHRS    CPU  EGF 

CPL'JMRIA    CO    TCHRS    COLLFGF 
•  TOTAL    UNOFPCK  ACUATE 


2.3 
2.3 


2.  3 
2.3 


97.7 
97.7 


44    100.0 
44    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    OONCPRPIA    COLLFGF 

CCNCPPPIA    CCLLEGF 
•TOTAL    UNPFRGPAPUATr 


1.9 

1.° 


.  3 

.  3 


30  7 
307 


97.4 
97.4 


310    100.0 
310    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     DISTRICT    ONE    TFCH     INST 

PI  STRICT    CNF     TECH    INST  3  .2 

•  TOTAL    HNDFFGRA0UATc  3  .2 


1,793 

99.5 

1  ,2  99    100.0 

1,?93 

99.5 

1,299    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PPDGF    CO    TCHRS    COLIFGF 

CPPCF    cc   TCI-RS    CCLLEGF 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


P7    100.0 
87    100.0 


87    100.0 
87    100.0 


PARENT     IHSTITUTIUN:     POOR    KEWAUNEE    CO    TCHRS    C 

POOR    KrwAUNFF    rp    TCHRS    C 
•  TOTAL    UNPFPGP  ACHATE 


59    1  00.0 
59    100.0 


59    100.0 
S9    100.0 


PARENT     IMSTITLTIPN:    EOOFWOPD    CCLLEGF 

EPGFWOrp    C  CLLFGE  7 

•  TOTAL    UNDrRCRAD'JATE  2 


2.6 
2.6 


5 

15 

3.5 

411 

96.5 

426    100.0 

5 

15 

3.5 

41  1 

96.5 

426    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     HOLY    FAMILY    COLLFGF 

HOLY    FAMILY    COLLEGE  1  .3 

•  TCTAL    HNPFPCRACUATE  1  .3 


1.3 
1.3 


799 
799 


98.7 
98.7 


303    100.0 
303    100.0 


PARFNT     IMSTITLTIPN:    HOLY    REDFFMFR    COLLFGF 

HOLY    RFPEFMFR    CCLLFGF 
•  TOTAL    IINPFRGRADUATE 


1.7 
1.7 


5.2 
5.2 


6.9 

*4 

93.1 

58    100.0 

6.9 

54 

93.1 

58    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    JUNEAU    CP    TCFRS    COLLFGF 

JUNEAU    CO     TCHRS    COLLEGE  7  6.3 

•  TOTAL    UNPFF  GRADUATE  ?  6.3 


30 

■»o 


93.8 
91  .8 


32    100.0 
32    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     IAKELANP    CCLLEGF 

LAKFLANr    CCI  LFGC 
•  TOTAL    UNrrpGPAPU'lT': 


5.9 
5.9 


5  76 
576 


560    100.0 
560    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     LAWRENCE    U    CENTRAL    OFF 

LAWRENCF     u    MAIN    CAMPUS  51  3.7  10 

•  TOTAL    MNPFpr.RACUATE  51  3.7  10 


61 

4.  5 

1,303 

95.5 

1  ,364    100.0 

61 

4.F 

1,303 

95.5 

1,364    100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     LAYTCN     SCHOOL     CF     ART 

LAYTON     SCHCCL     CF     ART 
•  TOTAL    IINOFPCRAPUATF 


1.1 
1.1 


771 
771 


98.2 
98.2 


2^6    100.0 
7  76    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     MADISON    AREA    TECH    COLLFGF 

MAPIS1N    ARFj    TFCH    COLLFGF  s  .1  34  .8 

•TrTAL     UNDERGRADUATE  s  .1  34  .8 


2 

53 

1.  3 

4,070 

98.7 

4,123    100.0 

? 

51 

!.' 

4,070 

98.7 

4,173    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MANITOWOC    CO    TFACHFPS    C 

MANITOWOC    Co    TFACHFPS    C 
•  TOTAL    UNDERGRADUATE 


74    100.0 
74    100.0 


■"4    100.0 
74    100.0 


PARFNT      INSTITUTION:     MARIAN     C     CF     FONT     PU     LAC 

MARIAN    C    OF    FPNP    OU    t AC 
•TCTAL    UNOFRCRAPU AT* 


.3 

.3 


1.6 
1.6 


3*8 
358 


9R.4 
98.4 


364  100.0 
364  100.0 


112 


HTw    RACIAL     »»»>    C1"""IC     FNROLIXFNT     OATA     FR''f      IMS  T  1 T  l  IT  1PNS    Of     HIGHFP     FOUOATITN, 
PART     !:     UNflFtODAOUATf     INST|  THT|nNjs     inni-liwr     SHIOfNTSI 


S1ATF    OF     H5rrNSIN 


AMCR ir AN 
INDIAN 


SPANISH 
SIIRNAMC 


PARFNT     INSTIUTION:     "APQLFTTF     II    CCNTRAL    OF* 

MAR9HCTTF    II     »AIN    CA»PUS  5  .1  1  4  8  2.2  22 

•  TOTAL    UNOEFGR AOUATc  9  .1  149  2.7  2? 


219 
219 


6,424 

6,424 


6,643    100.0 
6,643    100.0 


PARFNT     INSTITUTION: 
HILTON   Cfl  lcGc 

»totai   ijNnrPGi»«ri)AT'= 


■IfTN    r^LLFOF 


31 
31 


7.9 
3.  A 


32 
32 


789 
789 


<)6.l 
96.1 


821     100.0 
821     100.0 


PARFNT     INSTITUTION:    MILWAUKEE     srH    fWINecpiNC 

MILWAUKEE    5CH    EHGI«EEBING  4  .<  «0  3.7  13 

•TCTll       UNOfki-.R  ATIIAT1"  4  .*  40  2.7  17 


66 

4.5 

1  .41  5 

95.5 

1,478  100. 0 

66 

4.5 

1  .412 

95.5 

1  ,478  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     MILWAHKFF    TFOH    C"l L EGE 

MILWAUKEE    TFCH    caLcGE  64         1.2  7->o      14. 3 

•  TOTAL    iJNPFRGa.AruATc  64  1.2  750       14.1 


1" 

2.5 

978 

18.6 

4,  '79 

81.4 

5,757  100.0 

1  3  J 

2.5 

978 

18.6 

4,  779 

81.4 

5t25T  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:    »PUNT    "ARY    CrLLFC.P 
r    wjry    en  L  EGE  I 

•  TOTAL     UNOFM<".PAOU4Tc  1 


10 
10 


17 

'.4 

687 

97.6 

704  100.0 

17 

2.4 

687 

97.6 

704  100.0 

PARENT  INSTITUTION:  MOUNT  SENARIO  CPl  L FGE 

NT  sFNA6|n  C01LFG6  °    5.1 

•  TOTAL     UN"tPO'  A^UATF  9  5.1 


3.4 
3.4 


16 

9.  1 

159 

90.9 

175  100.0 

16 

o.  ! 

159 

90.9 

1  75  100.0 

PARCN1     INSTIHTIPN:    NICOLCT    CPLLFCE     TFCH    INST 

NICOLFT     rriLFTF    TFCH    IN^T  7  2.1  1 

•  TOTAL     UNPcFGPAOUATr  7  7.1  1 


2.4 
7.4 


337       97.6 
33?       97.6 


340    100.0 
340    100.0 


PARrvjT     INSTITUTION:     "fRTF-    CENTRAL    TFCH     INST 
NORTH    rfM»*l     TCOl    IKS1  6  .', 

NORTH     CFNTRAL     VOC     T  =  CH     S  5 '         7  7.  6 

•  TnTAL    UN^Fcr.RAnuATf  3"         1.4 


7 

.  7 

1,031 

99.3 

1  ,038  100. 0 

33 

38.8 

57 

61.7 

8  5  100.0 

40 

3.  6 

'.  ,083 

96.4 

1,123  100.0 

PARFNT     If  stttiitiok:     N<-QTHf»ST    w|s    TC(-H     mST 

NORTHEAST    kIS    TECH    INST  3  8  ?.o 

•  TOTAL    UNOEPGPACUATF  39  7.  p 


3.  2 

1  ,323 

96.8 

1  ,367 

100.0 

3.2 

I,  3?7 

96.8 

1  ,367 

100.0 

PARFNT      INSTITUTION:     OIITAGA"!'1     rn     TfsrMC: 

OUT AG am |F    rn   TCACKros  c  1 

•  TOTAL     UNOFPCAAOIJAT-:  1 


139       99.3 
139       59.3 


140    100.0 
140    100.0 


parent     [NSTITiiTICN:     POLK    CO    TEACI-FRS    COUFGF 

POLK    GO    TFACHCRS    fOLLFGF 
•  TOTAL     DNPFProACllAT' 


57     1  00.0 
5?    100.0 


52    100.0 
52    100.0 


PARFNT     INSTITITION:     RAC'NiF     KTNirSHA    fn    TCHPS    C 

RACINF   KFN(  m?s    r, 

•  TOIAL     L)HOFcr,l>AO'IATr 


1       .9 

107 

99.1 

108  100. C 

1       .9 

1  07 

99.1 

108  100.0 

PARFNT     INSTITUTION:     P[PPN<     COLLEGE 

R  I  PON    COl  I  FGE  t  .  i 

•TOTAL     UNPcPG»ArUATF  I  .1 


20 

20 


63 
63 


968 

93.  9 

1  ,031 

100.0 

968 

93.9 

I  ,031 

100.0 

PAor-iT     INSTITUTION:     SAINT    cR.AN.CtS    OF    SAL"     r 

SAINT     Ft  Arr.IS    Of    SAl  FS    C  1 

UNrcpGPAPUATc  1 


163 
163 


98.8 
98.8 


165    100.0 
165    100.0 


PAPF*'T     INSTITUTION:     SAINT     n"PHEPT     COLLFC.r 

SAINT    NOppfPT    COLLEGF  15  .9  10 

•TOTAL     IINOFRCF  ACLMTr  IS  .9  10 


31 

1.9 

1  ,567 

98.1 

1,598  100.0 

31 

1  .9 

1.  567 

98.1 

1,599  100.0 

PAPFNT     1'IST  |  T|  Tjn.j  :     SHI"HCYOAN    r  r    TEACHERS    C 

ShCMOYGAfl    TO    TFACHFPS    C 
•  If  '•!.     UNOFPOPAPUATr 


79    100.0 
78    1 00.0 


78    100.0 
78    100.0 


papcnt  INSTITUTION:    ii    OF    HISCCNSIN    r  rv    otficf 

U    OF  MS     Vt->tr>nr<     9A'IK     C»" 

II     OB  WIS     MARATHON     r  n     r  A  "  J  -1 

u  nF  wis  M/RSHFiFLr  wnco 

u  of  wis  porn  r.o  campus 

II    OF  WIS    ShFROYGAN    CO    CA« 

U    OF  WIS    CASHING T    ■      CAM 

U    OF  WIS     '-  AllK'SMA    rn    CAi 

U   of  w|  SCONSIN    r,p(  r-j    mv 

U    OF  w  ISf  f»  SI»,     4A*>1  SON 

u  cf  Wisconsin    MILWAUKEE  18  .1 

H    OF  WISCONSIN     PARKSIOF  1 

•  TTTAl  IINOFPGR  AOUATc  41  .1  ! 


10 
28 


,2 


101 
,  ??1 


2.° 

».  fi 

4.2 

■>.  8 


20 
138 


237 

100.  0 

237 

100.0 

3 

.9 

427 

99.5 

630 

100.0 

1 

4 

259 

00.6 

2S» 

100.0 

5 

1 

,7 

41  7 
4  29 

384 

98.  8 
100.0 
100.0 

472 
42o 

394 

1  00.0 
100.0 
100. 0 

6 

.6 

970 

Q9.4 

9  76 

100.0 

30 

0 

7 

,340 

90.1 

3 

,3  70 

100.0 

841 

3 

,7 

21 

593 

96.  3 

?? 

,434 

100.  0 

538 

4 

4 

11 

,647 

95.6 

12 

,195 

100.0 

142 

5 

4 

7 

,483 

94.6 

2 

,675 

100.0 

1  ,56  6 

3 

.6 

4' 

394 

96.4 

47 

960 

100.0 

PARFNT     INSTtTLTION:    »'Mi",    r.r     TCH8S    r  r  I  I  F  r  r 

Vcqnon   rr    TrHRS    COLLEGE 
•  TrTAL    UNTIFFGRAOIIATF 


92    100.0 
■=2    100.0 


5?     100.0 
52    100.0 


PAPFNT      INSTITI.TION:     VTAF     DIST« 
8FAVCP    OAM     vor     TFCH    SCH 

FIINO    ri|    LAC     TCCH     INST 

NFST    DCNn    vrc    TeCH    school 
•  total    UNPPPGPACUATF 


ICT    TC-i    TEN    OFF 
1  .  7 

I  .  7 


1  7.  ., 

19 

86.4 

7? 

100.0 

.6 

523 

99.4 

526 

100.0 

1.9 

83 

98.1 

54 

100.0 

1  .  ? 

5«5 

98.8 

607 

100.0 

113 


nrv    PACIAI     ANn    rTHMir     FMPOM  MFNT     PATA    FPOM     INST  I T '  it  IONS    OF    HinUFP    FOUCATION,    FALL     1970 
PAPT    1:     UNnFPCPAOUATF     INSTf  tijt  iriNS     (FULL-TIME    STUPFNTSI 


statf  hf   m sctnsi K 

AMFplFAN  t  NT, 

I  M)  !  AN 

-■aRrNT    INSTITUTION:    WAUKESHA    COUNTY    TCCH    INST 
waukfsha  rruMY    tech    inst 

•  TOTAL     IINnrpnHAnilAT11 


no  |fmai 

t 

Spanish 

S'JPNAM'' 

X 

MINORITY 

T 

OTHEP 

T 

TOTAL               » 

1  7 

2.2 

17 

2.2 

7ft'. 

9T.R 

7B1    100.0 

17 

2.2 

17 

7.7 

764 

07.  B 

7fli    ioo. n 

PAPFNT     institution:     WFSTTPN    «l  !  S    TECH     INST 

WFSTFPM    V.1  S    TEC  H    INST  4  .2 

•  TOTAL    l|NrFrr°AOU  AT  F  4  .2 


.  3 

.1 


1  ,ftl  a 
1  ,618 


1  ,673    1  00.0 
1,673    100.0 


PARFNT     INSTITUTION:     WISCONSIN    STATF    |)    SYS    OFF 
STOUT     ST    tl     PA"PrN    CO    CAM  1  .3 

STOUT     STATF     I)    MAIN    CAMPUS  1  .? 

WIS     ST    II    PSt-KPSH    FNHJLAC 

U1S     STATr     u     AT     fau    FIAIRF  70  .  •> 

WIS    STATT     II    AT    LA    TROSSF 
WIS    STATr    u    AT     rSHKOSH 
W I  S     STATF     II     AT     S'IPCF  I  OP 
WIS     STATf     U    "FOFOPn 
WIS     STA  IF      U     BI  VFP     FAl  LS 
WIS    STATF    II    ST'VFNS    POINT 
WIS     STATF     II     VMJTE     WATFO 
WI S     STU    PI ATVI      MAIN    CAM 

•total   UNOEPGOAOUATF 


7 

.  1 

75 

.1 

1  5 

.6 

1 

.  5 

14 

.4 

76 

.  3 

5 

.1 

77 

.4 

71 

.  7 

27 

1  .1 

41 

1  .3 

1? 

.7 

1  10 

1  .  3 

64 

1  .3 

447 

.  a 

.ft  1  7 

.  1  a 

.7  7 

.  I  ? 

.1  4 

1  11 


1 

.  1 

171 

99.7 

3  74 

1O0.O 

65 

1.4 

4,4<)7 

98.6 

A, 557 

1  00.0 

? 

.4 

551 

99.6 

553 

100.0 

!!  7 

'  .ft 

T  ,070 

00.4 

"".l  OS 

100.0 

P.! 

1.1 

ft,  177 

9B.  7 

ft, 703 

1  00.  0 

117 

1  .7 

1,41  3 

OB. a 

o,575 

100.0 

11? 

4.  6 

7, TBI 

os.s 

7  ,4  93 

100.0 

1 

.B 

1B4 

99.5 

1B5 

100.0 

ft» 

1  .  ° 

1  .SI  B 

OB.l 

3.5B6 

100.0 

4ft 

.6 

7,  776 

99.4 

7,771 

1  00.0 

'17 

2.6 

'.0B5 

0"»  ,4 

a, 20? 

100.0 

70 

1.  7 

4,135 

98.3 

4,2  05 

100.0 

002 

1  .ft 

63,067 

OB. 4 

54,840 

100.0 

STATE    "F    KYrKIKG 


OR IENTAL 

t 

SPANISH 
SURNAME 

t 

MINORITY 

% 

OTHER 

t 

TOTAL               t 

1 

.3 

38 

12.4 

269 

87.6 

307    100.0 

1 

.3 

38 

12.4 

269 

RT.6 

307    100.0 

HEW    RACIAL    ANO    FTHNIC    FNROLt«ENT    OATA    Fk'OM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     FOUCATION,    FALL    1070 
PART    1:    UNDFRGRAPUATF     INSTITUTIONS     (FIJI  I -TIME    STUOENTS) 

AMFRICAN  t  NFQRP 

INDIAN 

PARENT     INSTITLTION:    CcNTRAl    WYCMING    COILFfF 
fFNTPAL    WYTMING    COLIEGE  37       12.1 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  37       12.) 

PARFNT     INSTITUTION:     EASTERN    WYOMING    COLLEGc 

EASTERN    WYC>MKG    COLLEGE  16 

•  TOTAL    UNDERGRAOUATC  16 

PARENT     INSTITLTION:    NORTHERN    WYO    CMTY    CUFC1 

NORTHERN    WYO    CMTY    COLLFGE  8  2.0  2  .5  1  .3  3  .8  14  3.6  37R       96.4  392    100.0 

•  TOTAL    UNDERGRADUATE  9  2.0  2  .5  1  .3  3  .A  14  3.6  37"       96.4  392    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHWFST    CMTY    COLLEGE 

NORTHWFST    C"TY    COLLEGE  '  .3  7  1.2  1  .'  11  1."  21  3."'  SSI       96.3  S72    100.0 

•  TOTAL    UNCERGRADHATr  2  .3  7  1.2  1  .2  11  1.9  21  3.7  SSI        96.3  S72    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    WESTERN    WY C    CMTY    COLLFGE 

WESTFRN    WYO    CMTY    COLLFr.F  4  1.3  5  1.6  IS  4.7  24  7.5  295       92.5  319    100.0 

•TOTAL    UNPERGRAOUATE  4  1.3  5  1.6  15  4.7  24  7.5  295       92.5  31"    100.0 


16 

6.5 

229 

93.5 

245    100. C 

16 

6.5 

229 

93.5 

245    1  00.  (1 

115 


•i  I  hi     .vi"  i  ■  i.  i|  <-,h-°    cptK  <  LIS  "i 

rum  STOOENTSI 


"."!'•<;  I 


MA 

ARKANSAS 

,    /,  I     l  Fl 

VH 

"  ■  '  i  i  iriir 

,A°C 

PISTBIC1    ni    -  "i 
FLORIDA 
.1  « 
It)  AMI 
II  II  ' 
INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
L  DUI  SI  AN  ' 
MA  INf 

MAfcYI   \N'l 

MA  ^SA^HIISr  ITS 

MICHIGAN 

Ml  NNr  SOTA 

MISSISSIPPI 

"i  ssnijpi 

MONTANA 

\SK  A 
NE  VAOA 
NEW    HAMPSHIRE 

rrn    jtosrv 
Nrw    MCX""P 

NFW    YTPK 

nor  th   c  at  l  i  na 
north    oakota 

him  " 
OKI Ann»A 

PPT  r,  vj 

PENNSYLVAN1  A 
RHrnc    1SLANC 

SlllJTH     C  APTI   1  NA 
SOUTH     nAKOIA 

i  ENNFSSFF 

TFXAS 

UTAH 

VFPMPINT 

VIRGINIA 

WASMNGTFN 

W  IS^'INS  IN 

WYOMING 


ICA' 

• 

NT  Gun 

T 

NTAI 

• 

T 

" 

nn.FP 

X 

TflTAt 

T 

.3 

1  '.  ,044 

. 

1  1  1 

.1 

.4 

P0.5 

TO,  9  Oft 

100.0 

7  .  7 

1,1"? 

2.  1 

1  .2 

4 

7.1 

40, ft  7? 

P7.7 

56, P97 

100.0 

c 

■>  ,  1 '  7 

14." 

.2 

.'. 

l'.4 

71, 2P1 

PI.  ft 

19.P10 

100.0 

1  .0 

1  .  ' 

?ft  ,'04 

4 .  r 

">c 

."'  ' 

1  7.4 

4ft7,  1  ft? 

"7.4 

Sft?,?10 

100.0 

.o 

1,849 

?.  ' 

977 

4 

,  7  "*" 

. 

77    ,S0P 

90  .4 

01  ,7',p 

100.0 

6  ! 

.1 

?,o:<(, 

170 

. 

.9 

4.P 

S7.SS8 

95.? 

5ft,7ft6 

100.0 

?7 

i ,  '•  ■  ■ 

ir.  I 

ll 

.2 

M 

.   > 

•  ,'.'.' 

10.   7 

1 7  f aon 

09.1 

14  ,'.41 

100.0 

.1 

1,?01 

1    .  I 

207 

.7 

214 

.8 

1,  1.1 

14.  S 

ftS.S 

70  ,001 

100.0 

.2 

1?,  740 

s.  i 

.  4 

4 

,P?0 

7.S 

1  p  ,  4 1  n 

1  7  .4 

pft.ft 

li7,?0ft 

100.0 

1  > 

n .  *  *< 

l'.! 

174 

.  7 

248 

.    ( 

14,07(. 

'   7.  7 

4S.470 

°'.1 

79  ,69ft 

100.0 

.  7 

DT 

.4 

.8 

»7 

.  1 

481 

'  .»> 

?S,0<ift 

90.  ? 

?ft,417 

1  00.0 

1,711 

,4 

?i,4?o 

a. 7 

1  ,995 

.  1 

2 

,  OftO 

.  1 

1  0.1 

7>"  ,1  -r\ 

P°  .1 

2  45,  P  70 

100.0 

366 

.  1 

1,147 

3.1 

41  g 

.4 

540 

.4 

'  • ,  1  ?  1 

4.  7 

1  '1  ,  7«i 

9S.  P 

1  '7,1  10 

100.  0 

77 

.  l 

1,  1<J9 

1.7 

194 

.  7 

.  t 

1   ,R4/ 

">  ^7 

97.7 

81,00? 

100.0 

IP'. 

.5 

?,311 

1.0 

40' 

.5 

«4 

.P 

4  .  ° 

77, P7ft 

96.? 

77,504 

100.0 

'17 

.  i 

1,  |  07 

'•.  s 

1   i'S 

.7 

07 

.' 

s.? 

ftft.OPO 

94. P 

49,674 

1  00.  0 

5  57 

.1 

\  ',  r  ■  ■ 

20.  7 

47] 

. 

pis 

! .  •) 

1  o,58« 

?'." 

4  4,77ft 

77.? 

<<S,ol? 

100.0 

so 

.7 

1  86 

.P 

ss 

.2 

.2 

127 

'  .4 

77,  ft17 

98.6 

??,9ft4 

1  00.  0 

20T 

,  7 

p,ns 

70S 

!.0 

S09 

.  7 

1  0,7°4 

14.7 

',?,  765 

85. B 

7  7,161 

100.0 

1»? 

.1 

s,0P0 

7.1 

.0 

go3 

.6 

7  ,  S  1  1 

4.  5 

1  S  «  ,  «  1  9 

96.5 

lftft.lSO 

1  00.0 

79? 

.  7 

1  "  ,  4  '  4 

ft.s 

'     ,144 

.4 

1 

,70« 

.4 

1 P.SSP 

7.9 

71  7,  719 

9?.l 

716,167 

100.0 

S7P 

.5 

1,411 

1  .5 

/,  26 

.4 

SIS 

.  s 

1,?1? 

7.0 

'Oft.Oift 

97.0 

101,768 

100.0 

1*. 

h,l« 

->".'> 

1  1  i 

.' 

41 

.1 

15,574 

29.1 

77,617 

7  0.  7 

51,711 

100.0 

)S( 

.7 

'    ■    '  '  > 

. 

429 

.  4 

.8 

P. 107 

7.  1 

105,519 

97.9 

1 11,626 

100.0 

?.» 

5? 

.6 

2? 

.  2 

si 

.4 

1P1 

4.? 

=  ,',01 

OS.  P 

8.984 

100.0 

74 

.  7 

'►4 

1.4 

1  71 

.7 

?si 

.5 

I  ,  M  4 

7.4 

4  s  ,  ?  1  0 

17. ft 

4ft, 144 

100.0 

1   )<J 

1    .4 

lftB 

1  .7 

S3 

.5 

«5 

1  .a 

'." 

4.6 

1  ,407 

r5.4 

9,857 

100.0 

;* 

400 

1.7 

4S 

.7 

-/, 

.4 

S77 

7.4 

21,ftl7 

97.6 

74,1  90 

1  00.0 

Mi 

.1 

7,6,1  3 

7.6 

447 

.4 

1 

1 .1 

9,4  77 

9.S 

10,44? 

90.5 

100.019 

100  .0 

M  3 

7  ,  | 

565 

1 .1 

707 

.7 

5 

,544 

19.  1 

ft, 940 

?1.9 

??,  l'.P 

7ft. 1 

79,1  17 

100.0 

l,?'l 

.  1 

74,   7W1 

S.  8 

4  ,  r) !  ft 

!  .1 

Q 

,'71 

?.' 

»9, 72f 

9.4 

7P4.0S5 

90. ft 

427.781 

100.0 

• 

.4 

?0,8"7 

16  .5 

161 

.  1 

21P 

.  1 

2  1  ,  «  2  ft 

17.3 

104,41 8 

82.7 

17ft  ,?44 

100.0 

700 

1  .  1 

71 

.  i 

73 

.1 

70 

.1 

40ft 

1  .6 

74,945 

98.4 

'5,151 

1  00.  0 

550 

.? 

1  2,4ft7 

s.l 

71P 

.  7 

622 

.   7 

1  4,76ft 

S.  0 

?il  ,7ft' 

04  .7 

?46,1 33 

100.0 

1,568 

4.5 

4,077 

5.1 

790 

.4 

41". 

.S 

B,  167 

10. ft 

70, P69 

89.4 

79,71ft 

1  00.  0 

377 

.  5 

1,662 

?.  ' 

1  ,390 

1  .  0 

57ft 

.  7 

1.9S6 

s  .1 

7  0.P40 

94.7 

74,816 

100.0 

997 

.4 

>  I  ,i <6 

4.4 

1 ,030 

.4 

"1  0 

.4 

14,67? 

5.8 

71P, "51 

94.7 

751  ,577, 

100.0 

no 

.  3 

771 

2.9 

174 

.5 

98 

.4 

'  ,081 

4.1 

25,  155 

95.9 

74,77ft 

100.0 

"0 

.7 

fl,  1«1 

16.6 

49 

.! 

401 

.  p 

P,°71 

17.7 

4t  ,46? 

87.1 

50,395 

'00.0 

256 

)  .? 

1  4  1 

.6 

21 

.1 

?0 

.1 

4S0 

2.0 

??, 141 

98.  0 

27,597 

100.0 

67 

.1 

11,885 

12.7 

771 

.3 

1  1  4 

.1 

1 ' ,115 

li. 1 

PI ,505 

Oft  .9 

91,040 

100.0 

'  ,"51 

.7 

22  ,'1? 

7.8 

1  ,444 

.s 

?? 

,0S4 

7.P 

47,ft31 

1ft. P 

714, SS8 

PI.? 

?04,1  89 

100.0 

SOI 

1.0 

240 

.4 

4  7? 

.8 

c44 

.9 

I  ,849 

7.? 

55, 481 

9A.8 

57,33? 

100.0 

4? 

.2 

209 

1.2 

7? 

.2 

O  7 

.  S 

3  70 

7.2 

'6,610 

9"».B 

1"",000 

100.0 

??3 

.? 

12,121 

12.7 

21  3 

.2 

|S1 

.2 

17.70P 

17.1 

P?,697 

8ft.  7 

95,405 

100.0 

980 

.9 

2,184 

2.0 

2,710 

7.1 

cos 

.  9 

ft  ,4S9 

4  .0 

101 ,'59 

94  .0 

107, 718 

100.0 

loo 

.  3 

3,017 

?.? 

SSI 

.4 

4S4 

.  1 

4,417 

3.2 

137,993 

9ft.  P 

137,476 

1  00.0 

SI 

?.e 

14 

.1 

2 

.  1 

4  6 

?.S 

1  11 

ft. 2 

1  ,??? 

"1  .P 

1  ,835 

100.0 

(REGION    AND    U.     S.     SUMMARIES! 


AMERICAN 
INDIAN 


*    ORIENTAL 


SPANISH     %  MINORITY    % 

SURNAME 


I.   NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 

♦*REGION  TOTALS**   18,312    .5   155,714    4.5    46,204     1.3    71,147     2.1    291,377    8.4   3,170,542   91.6  3,461,919  100.0 

II.   SOUTHERN  STATES  TOTAL 

4,190  .4       155,915       13.9  3,649  .3         29,416  2.6  193,170       17.2  932,534       82.8    1,125,704    100.0 

III.   BORDER  STATES  +  D.  C. 

TOTAL  4,412   1.2    33,190    8.8     1,852       .5     2,225       .6     41,679   11.0     336,466   89.0    378,145  100.0 

UNITED  STATES  SUMMARY 

TOTAL  26,914    .5   344,819    6.9    51,705     1.0   102,788     2.1    526,226   10.6   4,439,542   89.4  4,965,768  100.0 
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PART  2,  SECTION  A 

GRADUATE  AND  PROFESSIONAL 
SCHOOLS  EXCEPT  MEDICAL, 
DENTAL  AND  LAW  SCHOOLS 


HEW    RACIAU    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    ECUCATION,     FALL     1970 
PART    2A:    GRACUATE    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    OENTAU,    AND    LAW    SCHOCLSIll     (FULL-TIME    STUDENTS! 


STAIfc    OF    ALAhACA 


AMERICAN 
INC1AN 


PARENT     INSTITLTION:    ALABAMA 

ALABAMA    A    ANC    M    COLLEGE 
•TOTAL    NON-UN0ERGRADUAT6 


A    AND    M    COLLEGE 


3** 

!4« 


I       ORIENTAL 


51.0 
51.0 


SPANISH 
SURNAME 


1.3 
1.3 


353 

52.* 

321 

*7.6 

6  7*  100.0 

353 

52.* 

321 

*7.6 

6  7*  100.0 

PARENT     INS1IHTICN:    ALABAMA    STATE    UNIVERSITY 

ALABAMA    STATE    UNIVERSITY  213       91.0  1 

♦TOTAL     NCN-UNCERGRADUAT 6  213       91.0  1 


21* 

91.5 

20 

8.5 

23*  100.0 

21* 

91.5 

20 

8.5 

23*  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    AUBURN    U    CENIRAL    OFFICE 

AUBURN    U    MAIN    CAMPUS  10  .9 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  10  .9 


.3 

2 

.2 

15 

1.* 

1  ,092 

98.6 

1,107  100.0 

.3 

2 

.2 

15 

1.* 

1,092 

98.6 

1,107  100.  C 

PARENI     INSTITLTION:    FLCRENCE     STATE    UNIVERSITY 

FLORENCE     STATE    UNIVERSITY 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATf 


100.0 
100.0 


*  100.0 

*  100.0 


PARENT     INSTITLTION:    JACKSONVL     ST    UNIVERSITY 

JACKSCNVL     ST    UNIVERSITY 
•TCTAL     NON-UNDERGRACUATE 


1 

5.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

20  100.0 

1 

5.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

20  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     L  I  V  I  KGS  TC  N    UM  VERS  ITY 

L  1VINGSTCN    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT E 


I  6.7 
16.7 


3 

16.7 

15 

83.3 

18  100.0 

3 

16.7 

15 

83.3 

18  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SAMFORD    UNIVERSITY 

SAMFORD    UNIVERSITY 
•TOTAU    NON-UNCERGRAOUATE 


12 
12 


*.6 
*.  6 


15 

5.7 

2*8 

9*.  3 

263  100.0 

15 

5.7 

2*8 

9*. 3 

263  100.0 

PARENT  INSTITUTION:     TRCY    STATE  I)    CEN    CFFICE 

TROY  STATE    U    FURT    RUCKER  10  13.3 

TRCY  STATE     L     MAXWLL    GUNTP  7  5.* 

•  TOTAL  NON-UNDERGRADUATE  17  8.3 


10 

13.3 

65 

86.7 

75  100.0 

7 

5.* 

122 

9*. 6 

129  100.0 

17 

8.3 

187 

91.7 

20*  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    TUSKEGEE     INSTITUTE 

TUSKEGEE     1NS1ITUTE 
•TCTAL     NCN-UNCERGRADUAT E 


152 
152 


69.7 
69.7 


15 

15 


167 

76.6 

51 

23.* 

218  100. C 

167 

76.6 

51 

23.* 

218  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    U    OF     ALABAMA    CEN    CFFICE 
U    AUABAMA    AT    FUNTSVILLE  2  3.7 

U    OF     AUAeAMA    AT     BIRMINGFM 
U    OF    AUABAMA    MAIN    CAMPUS 

•TOTAU     NCN-UNCEPGRACUAT E  2  .1 


2 

3.7 

52 

96.3 

5*  100.0 

82 

10.3 

12 

1.  5 

17 

2.1 

111 

13.9 

687 

86.1 

798  100.0 

29 

2.5 

2 

.2 

10 

.9 

*1 

3.5 

1,117 

96.5 

1,158  100.0 

111 

5.5 

1* 

.  7 

27 

1.3 

15* 

7.7 

1,856 

92.3 

2,010  100.0 

PARENT     INSTITUTION 

U    OF    SOUTH    AUABAMA 
•TOTAL    NCN-UNOCRGRADUATE 


OF     SOUTH    AUABAMA 


B    100.0 
8    100.0 


6     100.0 
8    100.0 


PARENT     INSTITUTICN:    UNIVERSITY    OF    MONTEVAUUO 

UNIVERSITY    CF    MONTEVAUUO 
•TOTAU    NCN-UNCERGSADUATE 


100.0 
100.0 


100.0 
100.0 


111  MEDICAL,  OENTAU,  AND  UAt.  SCHCCUS  APF  UISTEC  SEPAPATEUY  IN  SECTIONS  8,  C.  AND  0  RE  SPECT  I VEU  Y. 
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HEM    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OP    HIGHER     EDUCATION,    FALL     1970 
FART    24:    GRACLATE    ANC    PROFESSICNAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEPICAL,    DENTAL,    AND    LAh    SCH001SI1)     (FULL-TIKE    STUOENTSI 

iTATE    OF    AR1ZCNA 

AMERICAN 

IKOI «N 

PARENT     INSTITUTION:    AR U    U  ST    COLLEGE 

ARIZONA    STATE    UNIVERSITY 

NORTHERN    ARIZ    UNIVERSITY  7 

UNIVERSITY     CF    ARIZCNA  4 

♦TOTAL    NCN-USOERGRAOUATE  11 


1 

NEGRO 

% 

ORIENTAL 

* 

SPANISH 

1 

MINORITY 

I 

OTHER 

* 

TOTAL 

I 

SURNAME 

SYS 

CFF 

3<i 

2.1 

28 

1.7 

14 

.9 

76 

4.  7 

1,543 

95.3 

1  ,619 

100.0 

1.3 

3 

.5 

1 

.2 

25 

4.5 

36 

6.5 

521 

93.5 

557 

100.0 

.1 

S 

.3 

5 

.2 

20 

.7 

36 

1.4 

2,660 

98.6 

2,698 

100.0 

.2 

46 

.9 

34 

.7 

c9 

1.2 

150 

3.  1 

4,724 

96.9 

4,874 

100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     TMJNCFReiRC    GRADUATE    SCH 

THUNOERBIRO    GRADUATE     SCH 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT t 


19 

2.5 

45 

6.0 

70 

9.3 

682 

90.  7 

752    100.0 

19 

2.  5 

45 

6.0 

70 

9.3 

682 

90.7 

752    100.0 

(1)    MEOICAL,     CENTALi     AND    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    8,    C.AND    D    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTICNS    OF    HIGHER    EDUCATION.     FALL     1970 
PART     2A:    GRACLIATF    AND    PROFESS  inNAL    SCFOULS,     EXCEPT    MEDICAL,     DENTAL.     AND    LAW    SCHOOLSIl)     IFULL-TIME     STUDENTS! 


STATE    OF    ARKANSAS 

AMERICAN  *  NE 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:     ARKANSAS    STATE    U    CFN    OFF 

ARKANSAS    STATE     U    MAIN    CAP 
•  fTTAL     NON-UNCEKGRADUATE 


2  .0 
2.0 


SPAN  I  SH 
SURNAMF 


B.  ? 

SO 

91.8 

98  100.0 

8.2 

"50 

91  .8 

98  100.0 

PARENT     1NSTITLTI0N:    HARDING    CLLLEGE 

HARDI  NG    CCLLEGE 
♦TOTAL    NCN-UNCERGRAUUATF 


10    100.0 
10    1 00.0 


10    100.0 
10    100.0 


PARENT     INSTITLTITN:     HENCERSCN    STATE    COLLECE 

HENDERSON    STATE    COLLEGE  2       10.0 

♦  TOTAL     NCN-UNCERCRADUATE  2       ICO 


2 

10. 0 

18 

90.0 

20  100.0 

2 

10.0 

18 

90.0 

20  100.0 

PARENI      INS1ITLTI0N:    OUACHMA    BAPT    UNIVERSITY 

OUACHITA    EAFT    UNIVERSITY 
♦TOTAL    NGN-UNDERGRADUATE 


1.3 
1.3 


1.  3 
1.3 


2 

2.6 

75 

97.4 

77  100.0 

2 

2.  6 

75 

97.4 

77  100.0 

PARENT  INSTITUTION:  STATE  COLLEGE  OF  ARKANSAS 

STATE  COLLEGF  OF  ARKANSAS 
♦TOTAL  NON-UNtERCRACUATE 


10.0 
10.0 


45 

10.  7 

377 

89.3 

422  100.0 

45 

10.7 

377 

89.3 

422  100.0 

PARENT  INSTITLTION:    U    OF    ARKANSAS    CENTRAL    CFF 

U    OF  ARKANSAS    PAIN    CAMPUS  .?  1  1.3 

U    OF  ARKANSAS    MEDICAL    CTR  1  1.5 

♦  TOTAL  NCN-UNCERGRAOUATE  22  1.3 


28 

1 

29 


1.7 
1.5 

1.7 


89 

5.5 

1,532 

94.5 

1.621  100.0 

2 

2.9 

66 

97.1 

68  100.0 

91 

5.4 

1,598 

94.6 

1,689  100.0 

111     MEDICAL,     DENTAL,    AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    0    RESPECTIVELY. 
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HE*    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART     2A:     GRACLATE    AND    PROFESSIONAL     SCHCOLS,    EXCEPT    PECICAL.     CENTAL,     AND    LAW    SCH001SI1)     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    OF    CAL  IFCRMA 


AMERICAN  X  NEGRO 

IK)  IAN 


SPANISH 

sIknapf 


PARENT     INST  ITl.  HUN:    ART    C  TR    CCLLEGE    CF    OESIGN 

ART    CTR    CCLLECE     CF    CES  ION 
•TOTAL    NCN-LNDEPGRAOUATE 


11. 1 
11.1 


11.1 
11.1 


88.9 
88.9 


9    100.0 
9    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     AZUSA    PACIFIC    COLLEGE 

AZUSA    PACIF  IC    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


4.5 
4.5 


1  3.6 
13.6 


18.2 
18.2 


18 

la 


81.8 
81.8 


22    100.0 
22    100.0 


PARENT     INST  I  H  HON:    IWCLA    CCLLEGE 

BIOLA    CPLLECE 
•  TOTAL    NCN-LNDERGRAPL'ATE 


1.2 
1.2 


2 

1.2 

11 

6.5 

157 

93.5 

168    100.0 

2 

1.2 

11 

6.5 

157 

93.5 

168    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CAL    CCLLECE    ARTS    CRAFTS 

CAL    COLlfCE    »'IS    CRAFTS  1  1.1 

•  TCTAL    NCN-UNCEKGRADUATE  1  1.  1 


4.5 
4.5 


10.1 

1       1.1 

15 

16.9 

7* 

83.1 

89    100.0 

10.1 

1       1.1 

15 

16.9 

74 

83.1 

89    100.0 

PARENT     INSTIKTIHN:    CAL    CCILEGE     FCDIATRIC    PEC 

CAL    COLLECE     PCCIATRIC    MEC 
•TOTAL    NCN-LN3ERGRADUATE 


1.5 
1.9 


1.9 

3 

1.4 

11 

5.2 

200 

94.8 

211     100.0 

l.o 

3 

1.4 

11 

5.2 

200 

94.8 

211     100.0 

PAPENT     INSTITLTICN:     C»L     INST    CF    TECHNOLOGY 

CAL     INST    OF     TECHNOLOGY 
•TOTAL     NCN-UNCERGRADUATE 


1             .1                  16 

2.2 

I 

.1 

18 

2.4 

724 

97.6 

742    100.0 

1            .1                  16 

2.2 

1 

.1 

18 

2.4 

724 

97.6 

742    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CAL    LLTHERAN    CCLLEGE 

CAL    LUTHERAN    CCLLECE 
•  TOTAL    NCN-LNDERGRAOL'ATE 


4.3 
4.3 


4.3 

22 

95.7 

23    100.0 

4.  3 

22 

95.7 

23    100. 0 

PARENT     INSTITLTION:     CAL    ST    CCLLECE    SYSTEP    OFF 

CAL    ST    COLLEGE    FULLERTON 

CAL    ST    COLLEGE    FAYhARO 

CAL     ST    CriLtG11     LCNG    eEACH 

CAL    ST    CCLLEGE    LOS    ANG 

CAL    STATF    C    CCPINCUEZ    HLS 

CAL    STATE    PCLY    C    POMONA 

CAL    STATE    PCLY    SN    LUIS    Ce 

CHICO    STATE    CCLLEGE 

FRESNO    STATE    C    MAIN    CAM 

SACBAPEMC     STATE    CCLLECE 

SAN    DIEGO    STATE    COLLEGE 

SAN    FERNANOC    VLY    STATE    C 

SAN    JOSE     STATE    COLLEGE 

SONOMA    STATE    COLLEGE 

STANISLALS     STATE    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCtRGRACUATE 


2 

.4 

5 

1.0 

10 

1.9 

20 

3.8 

37 

7.  1 

4  83 

92.9 

520 

100.0 

3 

.3 

3f 

4.C 

48 

5.0 

13 

1.4 

102 

10.7 

855 

89.3 

957 

100.0 

6 

.4 

18 

1.1 

52 

3.3 

26 

1.6 

102 

6.4 

1,480 

93.6 

1  ,582 

100.0 

23 

1.5 

1C3 

6.7 

HI 

7.2 

93 

6.1 

330 

21.5 

1,204 

78.5 

1,534 

100.0 

2 

.7 

23 

8.4 

8 

2.9 

3 

1.1 

36 

13.2 

237 

86.8 

273 

100.0 

1 

.4 

5 

1.9 

3 

1.  1 

4 

1.5 

13 

4.9 

251 

95.1 

264 

100. c 

6 

1.2 

3 

.6 

10 

2.0 

9 

1.8 

28 

5.5 

477 

94.5 

505 

100.0 

10 

.9 

20 

1.8 

20 

1.8 

20 

1.8 

70 

6.4 

1,030 

93.6 

1  ,100 

100. 0 

3 

.  3 

26 

2.3 

68 

5.9 

72 

6.2 

169 

14.7 

984 

85.3 

1,153 

100.0 

12 

1.0 

41 

2  t  -a 

•>fc 

2.9 

31 

2.  5 

120 

9.7 

1,122 

90.3 

1,242 

100.0 

fc 

.  3 

52 

2.4 

17 

.8 

56 

2.6 

131 

6.1 

2,008 

93.9 

2,139 

100.0 

12 

1.2 

20 

1.9 

17 

1.  7 

24 

2.3 

73 

7.1 

953 

92.9 

1,026 

100.0 

50 

i.a 

79 

2.5 

239 

7.5 

129 

4.1 

505 

15.9 

2,664 

84.1 

3,169 

100.0 

10 

l.t 

4 

.  7 

5 

.8 

11 

1.8 

30 

4.9 

580 

95.1 

610 

100.0 

7 

4.8 

4 

2.7 

4 

2.7 

15 

10.3 

131 

89.7 

146 

100.0 

61 

1.0 

437 

2.7 

64  P 

4.0 

515 

3.2 

1,761 

10.9 

14,459 

e9.i 

16,220 

100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CAL     STATE    CCLLEGE     SYS    CFF 

HUMBOLCT    STATE    COLLEGE  10  2.0  5 

•TOTAL    NCN-LNHE JGRADLATE  10  2.0  5 


1.0 
1.0 


1.2 

25 

4.9 

482 

95.1 

507    100.0 

1.2 

25 

4.9 

482 

95.1 

507    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CFAPPAN    CCLLEGE 

CHAPMAN    CCLLF>,E 
•  TOTAL     NON-UNCERG.<A">UATF 


1.3 

16 

2.6 

16 

2.6 

40 

1.3 

16 

2.6 

16 

2.6 

40 

581 
581 


93.6 
93.6 


621     100.0 
621    100.0 


PASFNT     INSTITLTION:    COLLEGE    CF    NCTRE    TAPE 

CCLLEGE    OF    NOTR  E    OAME 
•TOTAL    NCN-UNOERGRADLATE 


1.6 
1.6 


2 

1.6 

5 

4.0 

120 

96.0 

125    100.0 

2 

1.6 

5 

4.0 

120 

96.0 

125    100. 0 

PAPENT     INSTITUTION:     CQPIMCAN    C    CF    SAN    RAFAEL 

DOMINICAN    C    CF     SAN    RAFAEL 
•TOTAL    NCN-UNCE^GRACLATE 


PAPFNT     INSMUTICN:    FlLLEk     THFCLCGICAL    SEP 

FULLER    TFECLCCICAL     SEM 
•TOTAL    NCN-UNOERGRADLATE 


PARENT     INSTITUTICN:    GCLCN    GATE    BAPT    TFEOL     SEP 

CCLDN    GATF     HAPT     THEOL    SFP 
•TOTAL    NON-UNCE'GRADUATE 


1.5 

1.5 


21 
21 


2.0 

2.0 


10.9 
10.9 


1          1.5 

2 

3.0 

65 

97.0 

67    100.0 

1          1.5 

2 

3.0 

65 

97.0 

67    100.0 

11 

3.1 

346 

96.9 

357    100.0 

11 

3.1 

346 

96.9 

357    100.0 

2.1 

26 

13.5 

166 

86.5 

192    100.0 

2.1 

26 

13.5 

166 

86.5 

192    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    GRACLATE    THFCL    UNION 

CKACUATF     TFECL    UNION  I  .4 

•  TCTAL    NCN-UN^E^GRADUATE  1  .4 


?.  3 
7.3 


1.  5 
1.5 


11 

1  1 


25? 
2  5? 


95.8 
95.8 


263    100.0 
263    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     IPPACULATE    HEART    COLLEGE 

IMMACULAIF    HEART    CCLlEGfc 
•TCTAL    NCN-UNCE"CR«CUAT f 


3 

6.7 

3 

6.  7 

42 

93.3 

45    100.0 

3 

6.7 

3 

6.7 

42 

93.3 

45    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    IA    VfcRNF    CCLLEGE 

LA    VERNE    CCILEGE 
•TOTAL     NCN-UNOE"GRADLATE 


1 

2.  0 

1          ?.0 

2 

3.9 

1 

2.0 

1          2.0 

2 

3.  9 

96.1 
96.  1 


51    100.0 
51     100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     LINCCLN    UNIVERSITY 

LINCOLN    UNIVFPSITY 
•TCTAL    NCN-UNCERGRAUUAT E 


35 
35 


8.2 
8.2 


29 
?5 


■37 
37 


101 

23.7 

325 

76.3 

426    100.0 

101 

23.7 

325 

76.3 

426     100.0 

PARENT  INSTITLTICN:  LOPA  LINOA  U  MAIN  CAPPLS 

LCPA  I INCA  AT  I  <  S  IE»R  A 

LC'<A  LINCA     L     PAIN    CAMPUS 

•TOTAL  NCN-UNLERGRADLATE 


3.0 

4 

12.  1 

4 

12.1 

9 

27.3 

24 

72.7 

33    100.0 

3.9 

12 

6.7 

7 

3.9 

26 

14.5 

153 

85.5 

179    1 00.0 

3.8 

16 

7.5 

11 

5.2 

35 

16.5 

177 

83.5 

212    100. 0 

111     MEOICAL,    CENTAL,     AND    LAK    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    0    RE SPFC T I VFL Y. 


HEW    RACIAL     AND    ETHNIC     ENROLLMENT     OATA    FROM     INSTITUTION';    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
PfRT     2A:     GRADUATE     AND    PROFESSIONAL     SCHCOLS,    EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCH00LSI1I     (FULL-TIME    STUOENTSI 


SIATE    OF    CAL  If  CRMA 


AMERICAN  %  NE 

IM    IAN 

PARENT     INSTIHTION:    LOS    ANG    BAPT    C    THECL     SEM 

LCS    ANC    EAPT     C    THECL    SE« 
♦  TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


3.9 
3.8 


SPANISH 
SURNAME 


1 

3.8 

25 

96.2 

26    100. 0 

1 

3.8 

25 

96.2 

26    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  LOS  ANC  COLLEGE  OPTOMETRY 

LCS  ANG  COLLEGE  OPTOMETRY 
•  TOTAL  NCN-UNCERGRADUAT  E 


12.7 
12.7 


34 

13.9 

211 

86.1 

245    100.0 

34 

13.9 

211 

86.1 

245    100.0 

PARENT     INST  I  TLT  IIIN:    LOYOLA    U    CF    LCS    ANGELES 

LCYCLA    U    CF     LCS     ANGELFS 
•TOTAL    NCN-UNDERGRAOUATE 


9.0 

36 

11.  1 

15 

4.6 

80 

24.7 

244 

75.3 

324    100.0 

9.0 

36 

11.1 

1  5 

4.6 

80 

24.  7 

244 

75.3 

324    100. 0 

PARENT     1NSTITUTICN:     MILLS    COLLEGE 

MILLS    COLLEGE 
•TOTAL    NGN-UNCERGRACUATE 


2 

3.8 

5 

9.'. 

3 

5.7 

10 

18.9 

43 

81. 1 

53    100.0 

2 

3.8 

5 

9.4 

3 

5.7 

10 

18.9 

43 

81.1 

53    100.0 

PARtNT     INSTITUTION:    MONTEREY     INST    FORGN     STUOY 

MONTEREY     If>ST    FCRGN    STUCY 
•TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE 


8.0 
8.0 


9.0 
9.0 


1.0 

18 

18.0 

82 

82.0 

100    100.0 

1.0 

18 

18.0 

82 

82.0 

100    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MOUNT    SNT    MARYS    COLLEGE 

MUUNT    SNT    MARYS    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


8.9 
8.8 


3 

8.6 

31 

91.2 

34    100.0 

3 

8.8 

31 

91.2 

34    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHROP     INST     TECHNOLOGY 

NCRTHROP     INST    TECHNCLCCY 
•TOTAL    N3N-UN0ERGRA0UATE 


3    100.0 
3    100.0 


3    100.0 
3     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CCCICENTAL    COLLEGE 

OCCIDENTAL    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERCRACUATE 


3 

4.7 

3 

4.  7 

61 

95.3 

64    100.0 

3 

4.7 

3 

4.7 

61 

95.3 

64    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OTIS    ART     INST    LOS    ANG    CO 

OTIS    ART     INST    LCS    ANG    CO 
•TOTAL    NON-UNDERGKADLATE 


2.7 

2.7 


1.4 
1.4 


6.8 
6.8 


10.8 

66 

89.2 

74    100.0 

10.  8 

66 

89.2 

74     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PACIFIC    SCF    CF    RELIGION 

PACIFIC    SCH    OF    RELIGION 
•TOTAL    NCN-UNCERCRAOUAT E 


4.3 
4.3 


1.4 

1.4 


8 

5.7 

133 

94.3 

141     100.0 

8 

5.7 

133 

94.3 

141     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     PACIFIC    UNION    COLLEGE 

PACIFIC    UMCN    COLLEGE 
•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


42.9 
42.9 


3       42.9 
3       42.9 


85.7 

1 

14.3 

7    100.0 

85.7 

1 

14.3 

7    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PASACENA    COLLEGE 

PASADENA    COLLEGE 
•  TOTAL    KO-UiatPGHACUATE 


7.4 
7.' 


7.4 

7.4 


11.1 
11.  1 


25.9 

20 

74.1 

27    100.0 

25.9 

20 

74.1 

27    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     SAINT    PATRICKS     SEMINARY 

SAINT    PATRICKS    SEMINARY  2  1.4  1  .7 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  2  1.4  1  .7 


4.  3 

9 

6.4 

132 

93.6 

141    100.0 

4.3 

9 

6.4 

132 

93.6 

141     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    SAN    CIEGC    C    FCP    WOMEN 

SAN    DIEGO    C    FOR     WOMEN 
•TOTAL     NCN-UNLERGRACUAT E 


4.5  2         9.1  1  4.5 

4.5  2         9.  1  1  4.5 


18.2 

18 

81.8 

22    100. 0 

18.? 

18 

81.8 

22    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAN    FRANCISCO    ART     INST    C 

SAN    FRANCISCO    ART     INST    C  1  2.1 

•TOTAL    NON-LNDFRGRAOUATE  1  2.1 


2.1 
2.1 


2.1 
2.  1 


2.  1 
2.1 


8.3 

8.3 


91.7 
91.7 


48    100.0 
48    100.0 


PARENT     INSTIHTION:    SAN    FRANCISCO    CCNSV    MUSIC 

SAN    FRANCISCO    CCNSV    MUSIC 
•TOTAL     NON-UNDERGRADUATE 


33.3 
33.3 


33.3 
33.3 


2 

66.7 

1 

33.3 

3    100. 0 

2 

66.7 

1 

33.3 

3    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SNT    MARYS    COLLEGE    OF    CAL 

SNT    MARYS    COLLEGE    CF    CAL 
•TOTAL    NUN-UNOCRGRADUATE 


9    100.0 
9    100.0 


8    100. 0 
8    100.0 


PARENT     INS11TLT1CN:    SOUTHERN    CAL    SCH    TFFCLCGY 

SOUTHEKN    CAL     SCH    THEOLOGY 
•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 


1.2 
1.2 


1.2 

1.2 


3.0 

162 

97.0 

167    100. 0 

3.0 

162 

97.0 

167    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     STANFORD    UNIVERSITY 

STANFORO    UNIVERSITY  8  .2 

•TOTAU    NON-UNDFRGRADUATE  8  .2 


119 

3.3 

55 

1.5 

48 

1.  3 

230 

1  19 

3.3 

55 

1.5 

48 

1.3 

230 

3,352 

93.6 

3,582    100.0 

3,  352 

93.6 

3,582    100.0 

PARENT     INSTITLIION:     STARR    KNC    SCF    FCR    MINSTRY 

STARR    KNG    SCH    FCR    MINSTRY 
•TOTAL     NCN-UNCEHGRAOUAT I 


32    100.0 
32    100.0 


32    100.0 
32    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    Of    CAL    CENTRAL    OFFICE 

U    OF  CAL    BERKELEY 

U    OF  CAL    CAV IS 

U    OF  CAL     I'VlNfc 

U    OF  CAL     LCS    ANGELFS 

U     )F  C«L     R IVORS  IDE 

U    CF  CAL     SAN    DIEGO 

U    OF  CAL     SANTA    BARBARA 

U    CF  CAL     SANTA    CPU* 


13 

.2 

17 

.6 

2 

.3 

10 

.4 

5 

.4 

2 

.2 

12 

.8 

31 

4.0 

44 

1.5 

10 

1.4 

54 

5.0 

17 

1.3 

26 

2.3 

34 

2.3 

2 

.9 

260 

3.1 

106 

3.5 

1  9 

2.5 

303 

4.3 

32 

2.5 

40 

3.5 

27 

1.8 

2 

.9 

140 

1.7 

36 

1.2 

12 

1.6 

246 

3.5 

48 

3.8 

36 

3.1 

56 

3.8 

3 

1.4 

•  TOTAL    NC'N-UNDERGRAULA  IE 


81 


818 


3.5 


788 


3.4 


577 


2.5 


744 

9.0 

7,546 

91.0 

203 

6.7 

2,914 

93.3 

42 

5.9 

686 

94.2 

933 

13.2 

6,154 

86.8 

102 

8.1 

1,161 

91.9 

104 

9.  0 

1,049 

91.0 

129 

8.8 

1,343 

91.2 

7 

3.3 

206 

96.7 

264 

9.  7 

2C959 

90.3 

9,290  100.0 

3,017  100.0 

728  100.0 

7,087  100. 0 

1,263  100. 0 

1  ,153  100.0 

1,472  100. C 

213  100.0 

23,223  100.0 


III     HECICAL,    OENTAL,     AND    LAW    SCHCOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTICNS    C    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AND    ETHMC    ENROLLMENT    DATA    FROH     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
PART    2A:    GRACLATE    ANC    PROFESSICNAL    SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    DFNTAL,     AND    LAW    SCHOOLSI1I     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    OF    CAL IFORNIA 

AMERICAN  t 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    SAN    FRANCISCO 

U    OF     SAN    FRANCISCO  2  2.1 

♦TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  2  2.1 


PARENT     INSTITLTICN:    U    CF    SOUTHERN    CALIFCRMA 

U    OF    SOUTHERN    CALIFORNIA  20  .5 

•TOTAL     NCN-UNCERGRACUATE  20  .5 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    PACIFIC 
UNIVERSI  TV    CF    PACIFIC 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE 


PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    CF    RECLANCS 

UNIVERSITY    OF    RECLANDS 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    SANTA    CLARA 

UNIVERSITY    OF    SANTA    CLARA 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


PARENT     INSTITLTION:    LS     INTL    L    CEN    CFF 

US    INTL    U    ELLIOT    CAMPUS 

LS    INTL    L     SPA 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


PARENT     INSTITLTICN:    WEST    COAST    U    CENTRAL    CFF 

WEST    COAST    L    MAIN    CAMPUS 
•TOTAL    NCN-LNCERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    WHTTIER    COLLEGE 

WHITTIER    COLLEGE  1  .9 

•  TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  1  .9 


PARENT     INSTITLTION:    WRIGHT 

WRIGHT     INSTITUTE 
•TOTAL    NCN-LNDERGRADUATE 


RO 

1 

ORIENTAL 

% 

SPANI SH 
SURNAME 

t 

MINORITY 

% 

OTHER 

X 

TOTAL 

X 

6 

6.2 

5 

5.2 

3 

3.  1 

16 

16.5 

81 

83.5 

97 

100.0 

6 

6.2 

5 

5.2 

3 

3.1 

16 

16.5 

81 

83.5 

97 

100.0 

135 

3.3 

213 

5.2 

105 

2.6 

473 

11.5 

3.635 

88.5 

4,108 

100.0 

135 

3.3 

213 

5.2 

105 

2.6 

47  3 

11.5 

3,635 

88.5 

4,108 

100.0 

10 

7.0 

29 

20.3 

15 

10.5 

54 

37.8 

89 

62.2 

143 

100.0 

10 

7.0 

29 

20.3 

15 

10.5 

54 

37.8 

89 

62.2 

143 

100.C 

1 

2.0 

, 

2.0 

2 

3.9 

49 

96.1 

51 

100.0 

1 

2.0 

1 

2.0 

2 

3.9 

49 

96.1 

51 

100.0 

8 

2.0 

66 

16.7 

17 

4.  3 

91 

23.0 

305 

77.0 

396 

100.0 

e 

2.0 

66 

16.7 

17 

4.3 

91 

23.0 

305 

77.0 

396 

100.  c 

9 

1.4 

1 

.2 

5 

.8 

15 

2.3 

651 

97.7 

666 

100.0 

1 

5.9 

1 

5.9 

16 

94.1 

17 

100.0 

9 

1.3 

1 

.1 

6 

.9 

16 

2.3 

667 

97.7 

683 

100.0 

8 

2.3 

20 

5.7 

9 

2.6 

37 

10.6 

312 

89.4 

349 

100.0 

8 

2.3 

2C 

5.7 

q 

2.6 

37 

10.6 

312 

89.4 

349 

100.0 

1 

.9 

8 

6.8 

9 

7.7 

19 

16.2 

98 

83.8 

117 

100.0 

1 

.9 

8 

6.8 

9 

7.7 

19 

16.2 

98 

83.8 

117 

100.0 

3 

10.7 

3 

10.7 

25 

89.3 

28 

100.0 

3 

10.7 

3 

10.7 

25 

89.3 

28 

100.0 

(II    MEDICAL,     DENTAL,    AND    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    0    RESPECTIVELY. 
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STATE    'If     LOLCRADO 


HtW    RACIAL    ANO    ETHNIC    FNROLLMFM     DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FCUCATION,     FALL     19  70 
..RACUATF     ANC    PROFESS  IHNAL     SCHOOLS,     [XCEPT    MFD1CAL,    CENTAL,     ANO    LAk    SCHOOLSUI     IfULL-TIMF    STUDENTSI 


AftKICAN  X 

INDIAN 

PARFM      INSTITUTION!     ACAMS    STATE    COLLEGE 

ADAMS     SIA  IF     ((III  CI 
•TOTAL     NUN-UNDCRGRADUATF 


OR IFNTAL 

*        SPANISH 

SURNAMF 

X 

MINOR! TY 

T 

CTHEP 

X 

TOTAL                t 

3 

3.0                  16 

15.  P 

19 

18.P 

8? 

81.2 

101     100.0 

3 

3.0                  16 

15. B 

19 

lti.8 

8? 

81.2 

101     100.0 

PAhFM     INSlllllllN:    CCLCPACC    CCILEGE 

CCLURACIl    CCH  F(  E 
•  TOTAL     NCN-LNCERGRACUAT f 


15    100.0 
15    100.0 


15    100.0 
15    100.0 


PARENT     INST  ITLT  ION:     COLCRADO    SCHOOL    OF    MINES 

COLORADO    SCFCOL     Cf     MINTS 
•TOTAL    NON-LNDERGRAUUATE 


PARENT     INSIIUTICN:    CCLCRACC    STATE    COLLEGE 
CCLORADO    ST  tj  f    COl  1  S  1.2 

•  TOTAL     NCN-LNCf PGRAOUATf  9  1.2 


PARENT     INSTITUTION:     (OLCRADO    STATE    UNIVERSITY 

COLORADO     MMl     UNIVERSITY  2  .2 

•TOTAL    NON-LNOERGRADUATE  2  .2 


1.7 
1.7 


1.5 

1.5 


.7 
.7 


1  1 
11 


1  3 

1  3 


1.2 

5 

2.0 

2*9 

98.0 

254    100.0 

1.2 

5 

2.0 

249 

98.  0 

254    100. 0 

1.5 
1.5 


1.3 
1.3 


37 
17 


719 
719 


95.1 
95.1 


756    100.0 
756    100.0 


3.5 

973 

96.1 

1.012    100.0 

3.9 

973 

96.1 

1,012    100. 0 

PARENT     INSTITLTION:    CCNS    BAPTIST    TFFCL    SEM 

CCNS     BAPTIST     TFEOL     SEM 
•TOTAL    NCN-LNDERGRADOAT f 


i.e 

1.6 


1.1 

ui 


5 

2.7 

177 

97.3 

182    100.0 

5 

2.7 

177 

97.3 

182    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     II  IFF    SCFCOL    OF    THFOLCGY 

ILIFF     SI  HCOI     IF     THFCLCGY 
•TOTAL    NON-LN'OERGRADLATE 


2.7 
2.7 


2 

1.  f 

5 

4.5 

107 

95  .5 

112    100.0 

2 

1.8 

5 

4.5 

107 

95.  5 

112    100.0 

PARENT     1NS1ITLTI0N:    SAINT     THCMAS    SEMINARY 

SAINT     TFCMAS     SEMINARY 
•TOTAL     NCN-UNCERGRADOATf 


1.3 
1.  3 


4.0 
4.0 


5.3 

71 

94.7 

75    100. 0 

5.3 

71 

94.7 

75    100.0 

PAPEM     INSTITLTION:     U    OF    COLO    CENTRAL  OFFICE 
CCLC    CLLC     SPRINGS 

U    OF    CULO    DENVER    CENTER  1  4.3 

U    CF    CCLCRALI     MMN    CfMPus  [0  .9 

•TOTAL    NCN-UNDFKGRACUATE  11  .9 


20 

100.0 

20    100.0 

6 

26.1 

1 

4.3 

4 

17.4 

12 

52.2 

II 

47.8 

23    100.0 

71 

6.2 

SI 

7.  5 

5B 

5.0 

230 

19.9 

924 

80.1 

1.154    100.0 

7  I 

6.4 

92 

7.7 

6? 

5.2 

242 

20.  2 

9^5 

79.8 

1  .197    100. 0 

PAPENT     INSTITUTION:     UNIVERSITY    TF    CENVER 

UNIVFRSI1Y    CF    DENVER  5  .6  27  3.0 

•  TOTAL    NCN-UNCCSGRAOUATE  5  .  (■  21  3.0 


43 
43 


78 

8.  7 

820 

91.3 

898    100.0 

78 

8.7 

820 

91.3 

898    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    V.E5TERN    ST    CCLLEGE    CCLC 

hESTERN    ST    CCLLEGE    CCLC 
•TOTAL    NUN-UNDERGRADUATE 


.6 

.6 


3 

1.8 

165 

98.2 

168    100.0 

3 

1.8 

1  65 

98.2 

168    100.0 

(  I)     «  ■  IVFL V. 


HF»    RACIAL     ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION.     FALL     1970 
PART    2A:    GRACLATE     ANC    PROFESSIONAL     SCFOOLS.     EXCEPT    MEDICAL.     DENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS!!)     (FULL-TIPE     STU0ENTS1 


STATE    'IF    CONNECTICUT 


AMERICAN  t 

INDIAN 


*       ORIENTAL 


SPANI SH 
SURNAMF 


T,  KINORITY 


PARENT     INSTITUTION:    BERKELEY    DIVINITY    SCHOOL 

BERKELEY    DIVINITY     SCHCCL  2  3.2 

♦TOTAL    NCN-UNCEKGRADUATE  2  3.2 


2 

3.2 

61 

96.8 

63    100.0 

2 

3.2 

61 

96.8 

63    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    CENTRAL    CCNN    ST    CCLLEGE 

CENTRAL    CCNN    ST    COLLEGE 
•  TOTAL     NCN-LNICGRAOLAT  E 


1.1 

1.1 


1.1 
1.1 


182 
182 


18*    100.0 
184    100.0 


PARENT     1NST1TLTI0N:     CONNECTICUT    COLLEGE 

CCNNECTICLT    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


30    100.0 
30    100.0 


30    100.0 
30    100.0 


PARENT     lNSTlUTIJN:    EASTERN    CCNN    ST    CCLLEGE 

EASTERN    LLNN    ST    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRADUATf 


3    100.0 
3    100.0 


100.0 
100.0 


PARENT     INSTITUTION:     FSIRFIELD    UNIVERSITY 

FAIRFIELD    LMVERSITY  1  .1 

•TOTAL    NCN-UNCFRGKADUATE  1  .« 


3.5 

3.5 


6.1 

6.1 


12 

10.  4 

103 

89.6 

115    100.0 

12 

10.4 

103 

89.6 

115    100. C 

PARENT     INSTITLTICN:    NEW    ENGLANO     INSTITUTE 

NEW    ENGIANC     INSTITUTE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRA1UATE 


13.3 
33.3 


2       66.7 
2       66.7 


3    100.0 
3    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SAINT    JOSEPH    COLLEGE 

SAINT    JCSfcPH    COLLEGE 
•  TCTAL    NCf.-UNCERGRACUATE 


14    100.0 
14    100.0 


14    100.0 
14    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SOUTHERN    CCNN    ST    CCLLEGE 

SOUTHERN    CCNN    ST    CCLLEGE  1  .2 

•TOTAL     NCN-UNOFRGRADUATE  1  .2 


I! 

is 


3.  7 
3.7 


3 

.7 

21 

5.2 

385 

94.8 

406    100.0 

3 

.  7 

21 

5.2 

3  85 

94.8 

406    100.0 

PARENT      INST ITLT ION:     TR I M TY    C OL L EG E 

TRINI TY    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCEOGSAOUATf 


18    100.0 
18    100.0 


18    100.0 
18    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     LNIvEwSITY    CF    BRIDGEPORT 

UNIVERSITY    CF    "RIKEPOKT  10  3.7  18         6.7 

•  TOTAL     NCN-UNDI  10  3.7  6.7 


1.5 

32 

12.0 

235 

88.0 

267    100.0 

1.5 

32 

12.0 

235 

38.0 

267    100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:    UNIVERSITY    OF    FARTFORD 

."RSI 1Y    Oc     HARIh 
•  TCTAL     NCN-UNfCRGRAOUATE 


re 

27.5 

10 

3.5 

10 

3.5 

98 

34.5 

186 

65.5 

284    100.0 

16 

27.5 

10 

3.5 

10 

3.5 

98 

54.5 

186 

65.5 

284    100.0 

PARENT     INS1  ITLTlflN:    UNIVERSITY    CF    NEW    HAVEN 

LM  VERSI  IV    CF    NEW    l-AVEN 
•TOTAL    N^N-LNCERGRADLATE 


35    100. 0 
3  5    100.0 


35    100. 0 
35    100.0 


PARENT     INSTIUIICN:     WESLEYAN    UNIVERSITY 

WESLEYAN    LMVERSITY 
•TCTAL    NON-UNCERGRACUATE 


3.5 

14 

7.0 

1             .5 

22 

11.0 

178 

89.0 

2  00    100.  0 

-•.5 

14 

7.0 

I             .5 

22 

11.0 

178 

89.0 

200    100. C 

PARENT     INSIIUTIUN:    WESTERN    CCNN     SI    COLLEGE 

WESTERN    CCNN    ST    CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNDERGRAULATE 


31    100.0 
31     100.0 


31     100.0 
31     100.0 


j    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B.    C,    AND    0    RESPECT  IVFLY . 


HE*    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
PART    2A:    GRADUATE    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,     OFNTAL,     AND    LAW    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME     STUDENTS) 


STATE    OF    DELAWARE 


AMERICAN  %         NECRC 

INDIAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT     INS11TLTICN:    UNIVERSITY    OF    CELAWARE 

UNIVERSI1Y    CF    DELAWARE  2  .2  21  2.3 

♦  TOTAL     NCN-UNCERGRACUATE  2  .2  21  2.3 


.7 
.7 


30 

3.3 

880 

96.  7 

910    100.0 

30 

3.3 

880 

96.7 

910     100.0 

(II     MEOICAL,     OEMAL,    ANO    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 


HEW    RACIAL    AND    ETHMC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FAIL     1970 
PART    2A:    GRACOATE    ANO    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MtPICAl,    OENTAL,     AND    LAW    SCHOOLSUI     (FULL-TIME    STtJDENTSI 


STATE    OF    DISTRICT    CF    CCLUCEIA 


AMERICAN  X 

INDIAN 

PARENT     INSTITLTION:    AMERICAN    LMVERSITY 

AMERICAN    UNIVERSITY  3  .3 

•TOTAL    NCN-LNDf RGRADLATE  3  .3 


PARENT     INSTITLTICN:     CATFCLIC    U    OF    AMERICA 

CATHOLIC    U    CF    AMERICA  1  .1 

•TOTAL    NON-LNCERGRADUATE  I  .1 


PARENT     INSTITLTION:    GALLALDET    CCLL6GE 

GALLAUCET    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRAOUATE 


PARENT     INSTITLTICN:    GECRGE    WASF    UNIVERSITY 

GEORGE    WASH    UNIVERSITY  9  .7 

•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE  9  .7 


PARENT     INSTITLTION:    GEORGETOWN    UNIVERSITY 

GEORGETOWN    UNIVERSITY  2  .2 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE  2  .2 


PARENT     INSTITLTICN:    HCw  ARC    UN  IVERS  1TY 
HCWARO    UNIVERSI TY 

•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


PARENT     INSTITLTION:     SAINT    JOSEPHS    SEMINARY 

SAINT    JOSEPFS    SEMINARY 
•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITLTICN:     TRINITY    CCLLECE 

TRINI TY    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


t2 

6.7 

62 

6.7 

126 

7.0 

126 

7.0 

3 

5.4 

3 

5.* 

56 

4.5 

56 

4.5 

13 

1.5 

13 

1.5 

656 

91.4 

856 

91.1 

ORIENTAL 

t 

SPANISH 
SURNAME 

X 

16 

1.7 

22 

2.4 

16 

1.7 

22 

2.4 

38 

2.1 

44 

2.4 

38 

2.1 

44 

2.4 

OTHER  X 


20.0 
20.0 


36 
36 


11 
11 


13 
13 


2.9 
2.9 


1.3 
1.3 


1.4 
1.4 


lb 
16 


1.3 
.3 


1.1 
1.  1 


50.0 
50.0 


103 

11.2 

817 

88.8 

103 

11.2 

817 

88.8 

209 

11.6 

1,593 

88.4 

209 

11.6 

1,593 

88.4 

3 

5.4 

53 

94.6 

3 

5.4 

53 

94.6 

117 

9.  3 

1,141 

90.7 

117 

9.3 

1,141 

90.7 

35 

4.2 

808 

95.8 

35 

4.2 

808 

95.8 

871 

93.0 

66 

7.0 

871 

93.0 

66 

7.0 

3 

20.0 

12 

80.0 

3 

20.0 

12 

80.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

9  20    100.0 
920    100.0 


1,802     HI.    .ii 
1.802    100. 0 


56    100.0 
56    100.0 


1,258    100.0 
1,258    100.0 


843    100.0 
<<43    100.0 


937    100.0 
937    100.0 


15    100.0 
15    100.0 


2    100. 0 
2    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    WESLEY     THECLCGICAL    SEM 

WESLEY    TFECLOCICAL    SEM 
•TOTAL    NCN-UNDERGRADLATE 


3.0 
3.0 


3.0 
3.0 


225 
225 


97.0 
97.0 


232    100.0 
232    100.0 


111     MEOICAL,     CENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    8,    C,    ANO    0    RESPECTIVELY. 


127 


STATE    OF    FLOR ICA 


HEW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHFP    EDUCATION,    FALL    1970 
GRAOLATE     AND    PROFESSIONAL    SCFCOLS,     EXCEPT    MFDICAL,     CINTAL,     AND    LAW    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME     STUOENTSI 


AMERICAN 
INDIAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT     INST  I Tl T10N:     HARRY    CCLLEGE 

IUHI1Y     (  HI  I   I  (.1  1 

•TOTAL     NCN-UNCERGRADUAT t  1 


1.4 

1.4 


5.7 
5.7 


1  .4 

1.  <• 


4.3 
4.3 


12.9 

61 

87.1 

70  100.0 

12.9 

61 

B7.1 

70  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     FLORIDA    INST    TECHNOLOGY 

FluRIDA     INST     TECHNOLOGY 
•TOTAL    N0N-UNUERGRADLA1E 


1.  3 
1.3 


1.3 
1.3 


2.5 
2.5 


97.5 
97.5 


79    100.0 
79    100.0 


PARENT     INSTIUIIIN:    IT    LAUCERCALE    UNIVERSITY 

FT    LAUDERDALE    UNIVERSI  IY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


21    100.0 
21    100.0 


21    100.0 
21    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     JACKSONVILLE     UNIVERSITY 

JACKSTNVILLE    UNIVERSITY 
•TOTAL    NON-UNDERGKADLA If 


11.1 
11.1 


11.1 
11.  1 


9     100.0 
9    100.0 


PARENT     INSTIHTICN:    NCVA    LMVERSITY 

NUVA    UN  I  VERM  TY 
•TOTAL    NCN-UNCCRGRAOUATE 


29    100.0 
29    100.0 


29    100.0 
29    100.0 


PARENT     INSTITLTIUN:    ROLLINS    CCLLEGE    CEN    CFF 

ROLLINS    CCLLEGE    MAIN    CAM 
•TOTAL    NON-LNDERGRAULATE 


72    100.0 
72    100.0 


72    100.0 
72    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SEM    SAINT    VINCENT     CE     PAUL 

SEM    SAINT    VINCENT    OE     PALL 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT S 


18.2 
18.2 


18.2 

36 

81.8 

44  100.0 

18.? 

36 

81.8 

44  100. 0 

PARENT     INSTITLTION:     STATE    U    OF    FLA     SYSTEM    OFF 

FLA    AGRICLLTLRAL    MECF    U 

FLA    ATLANTIC    UNIVERSITY 

FLORICA    TECFN0LCG1CAL    U 

L    OF     SOUTH    FLCRIOA  1 

U    OF    WEST     FLOR  ICA 

UNIVERSITY    CF    FLCRICA  8 

•TOTAL    NON-UNOERGRADUATE  9 


63 

87.5 

63 

R7.5 

9 

12.5 

72  100.0 

13 

3.1 

4 

1  .0 

5 

1.2 

22 

5.  3 

395 

94.7 

417  100.0 

2 

4.0 

1 

2.0 

3 

6.0 

47 

94.0 

50  100.0 

.1 

11 

1.2 

35 

3.8 

19 

2.  1 

66 

7.2 

849 

92.8 

915  100.0 

5 

1.  7 

5 

1.7 

288 

98.3 

293  100.0 

.3 

t2 

2.C 

122 

4.0 

137 

4.4 

329 

10.7 

2 

.757 

89.3 

3 

,086  100.0 

.2 

156 

3.2 

161 

3.3 

162 

3.4 

488 

10.1 

4 

,345 

89.9 

4 

,833  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    STETSCN    UNIVERSITY 

STETSON    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-LNCERGRACUATE 


2.2 
2.2 


8.9 
8.9 


91.1 
91.1 


45    100.0 
45    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    MIAMI 

LNI  VERSI  TY    CF     MIAMI  4  .5 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  4  .5 


41 
41 


25 

2.rt 

3? 

3.6 

102 

11.6 

7R0 

88.4 

882  100.0 

25 

2.8 

32 

3.6 

102 

11.6 

780 

88.4 

882  100.0 

(1)     MEDICAL,     DENTAL,     AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    n    RESPECTIVELY. 


PART     2A:     G 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EOUCATION,     FALL     1970 
iRACLATE    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL.     DENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLSUI     (FULL-TIME    STUOENTS) 


STATE    OF    GEORGIA 

AMER  ICAN 
INDIAN 

PARENT     INSTITLTIUN:    ATLANTA    UNIVERSITY 
AILANTA    LNUERSITY 

•  TOTAL    NON-LNi^KCKADLATE 


t       ORIENTAL 


4e4     78. 

484       7R. 


X       SPAN1 SH 
SURNAME 


«M 

78.6 

132 

21.4 

616  100.0 

48'. 

78.6 

132 

21.* 

616  100.0 

PARENT     INSTIIITION:    CCLUt'BIA    TFECLCCUAL    SEM 

COLUMBIA    THEULOCICAL     SEM 
•TOTAL    NCN-UNCtRGRAOUATE 


13.3 
13.3 


17.  B 
17.8 


37 
37 


82. 2 
82.2 


45    100.0 
45    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     FMORY    L    CENTRAL    UFFICE 

E>ORY    L    MAIN    CA»PUS  27  2.4  1<»  1.7 

•  TOTAL    NON-LNi'tRGRADLATE  27  2.4  19  1.7 


.  4 

50 

<>.5 

1  ,053 

95.5 

1  ,103  100.0 

.4 

50 

4.5 

1,053 

95.5 

1,103  100.0 

PARENT     INSHHUCN:    FORT    VALLEY    STATE    CCLLECE 

FCRT    VALLEY     STATE    COLLFCE  157 

•TOTAL    NCN-UNCE'GRACUATE  157 


96.3 
96.3 


157 

157 


96.3 
96.3 


3.7 
3.7 


163    100.0 
163    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     CA     INST     TECH    CENTRAL    CFF 

GA    INST    OF     1FCH    MAIN    CO- 
•  TOTAL    NON-UNCEKGRAOUATE 


.  1 
.1 


780 
760 


99.0 
99.0 


788    100.0 
7e8    100.0 


PARENT     INSTIHTICN:    GECRGIA    CCLLEGE 

GEORGIA    COLLEGE 
•TCTAL    NC\-UNCERGRACUATE 


6.6 
6.6 


85       93.4 
85       93.4 


91    100.0 
91     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     GEORGIA     STATE    LNIVERSITY 

GECRGIA    STAIt    UNIVERSITY  2  .1  168       10.5  21  1.3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOLATF  I  .1  168       10.5  21  1.3 


.  1 

192 

12.0 

1  ,405 

88.0 

1  ,597  100.0 

.1 

192 

12.0 

1,405 

88.0 

1,597  10O.C 

PARENT     1NSI1HT1CN:    I  NTRCFNCN  I  N  ATL    THECL    CTft 

INTRDENCMINATL     Tt-EOL    CTR 
•TOTAL    NCN-UNL'ER&RAOUATE 


149 
149 


8S.  2 
89.2 


5.4 
5.4 


158 

158 


94.6 
94.6 


5.4 
5.4 


167    100.0 
167    100.0 


PARENT     INSTIILTION:    MFCICAU    COLLEGE    OF    GA 

MEDICAL    CCLLECE    OF    GA 
•  TOTAL    NCN-UNCFRGRAOLATF 


l.B 
1.8 


3.6 
3.6 


l.B 
1.8 


7.1 

52 

92.9 

56  100.0 

7.1 

52 

92.9 

56  100.0 

PARENT     INSTIHTICN:    MERCER    U    CENTRAL    CFFICE 

MERCER    U    MAIN    CAMPUS 

MERCER    U    STt-N    SCHCCL    PFAR 
•TOTAL    NON-UNOERGRAOUATE 


10.3 
3.2 
5.1 


2.9 

1.1 
1.6 


13.2 

59 

86.8 

68 

100.0 

4.3 

179 

95.7 

187 

100.0 

6.  7 

238 

93.3 

255 

100.0 

PARENT  INSTIHTICN:  SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

SAVANNAH  SIA1F  COLLEGE 
•TOTAL  NCN-UNCtP&RAOUATf 


52       69.3 
52      69.3 


4. J 

5 

6.7 

60 

80.0 

15 

20.0 

75  100.0 

4.  0 

5 

6.7 

60 

80.0 

15 

20.0 

75  100.0 

PARENT     INSTIILTION:    0NIVERSI1Y    OF    GEORGIA 

UNIVERSITY    CF    oECSUIA 
•TOTAU    NCN-UNOERGRADUATE 


2.0 

113 

2.6 

37 

.9 

238 

5.5 

4,112 

94.5 

4,3  50  100.0 

2.0 

113 

2.6 

37 

.9 

218 

5.5 

4,112 

94.5 

4,350  100.0 

PARENT     INSTIHTICN:    VALDCSTA    STATE    CCLLECF 

VALDOSTA    SIATt    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCER&RACUATE 


4.5 
4.5 


1 

4.  5 

21 

95.5 

22  100.0 

1 

4.5 

21 

95.5 

22  100.0 

PARENT     INSilHTtCN:    V=ST    CEORGIA    CCLLEGE 

»ES1    otCPuIA    CCLLEGE 
•  TOTAL    .JCM-LNCERGRADUATE 


13 
13 


11.3 
11.3 


13 

11.3 

102 

88.7 

115  100.0 

13 

11.3 

102 

88.7 

115  100. C 

ID     MECICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHirLS    ARE    LISTtO    SFPARATFLY    IN    SECTIONS    B,    C,    AND    D    RESPECTIVELY. 


HEM    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     I NS  T 1  T  LIT  I  TNS    CF    HIGHEP    ECUCATION,     FALL    1970 
FART     2A:    ORACLATF.    ANO    PROFESSIONAL    SCFCOLS.     EXCEPT    MEOICAL,     TENTAL,     AND    LAW    SCHOOISIII     (FULL-TIMF     STUOENTSI 


STATE    IIF     IC4FC 


AfEK  ICAN 
I  MM  AN 


*       ORIENTAL 


SPAN  I  SH 
SURNAME 


PARENT     INSIIUTIUN:     ICAFC    STATE    UNIVERSITY 

ICAHO     STATE     LNIVEKSIIY  9  3.4 

♦  TOTAL     NCN-UM:FRCRAOU»T  f  9  3 . 4 


I  .1 
1.  1 


1  3 
13 


1.  1 
1.1 


?8 

28 


10.4 
10.'. 


240 
240 


89.6 
89.6 


268    1O0.0 
268    100.0 


PARENT     INSTIILTION:     LNIVERSI1Y    OF     IPAFO 

OMVEKSITY     CF     1CAHC  1  .3 

•TLtAL    Nl'N-LNCCRGRADLATE  1  .3 


2.0 
2.0 


2.9 

298 

97.1 

307  100.0 

2.9 

298 

97.1 

307  100.0 

111     (fTILAL,    OENTAL.     AMD    LAfc    SCHCCLS    APF    LISTrC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    8,    C.     ANO    D    RESPECTIVELY. 


STATE    OF     ILL  INC  IS 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION,    FALL     1970 
GRACLATE    AND    PROFESSIONAL    SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    DENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS!!)     (FULL-TIME     STUDENTS! 


AMERICAN    »    N 
I  KOI Ah 

PARENT     INSTITUTION:     AMERICAN    CCNSV    OF    MUSIC 

AMERICAN    CCNSV    CF    MUSIC 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


*       ORIENTAL 

%       SPANISH 
SURNAME 

% 

MINORI TV 

t 

OTHER 

% 

TOTAL               t 

3 

14.3                     1 

4.8                                1 

4.  8 

5 

23.  8 

16 

76.2 

21     100.0 

3 

14.3                     1 

4.8                     1 

4.8 

.      5 

23.8 

16 

76.2 

21     100.0 

PARENT     INSTIUTION:    BETHANY    THEOLOGICAL    SEM 

BETHANY    THEOLOGICAL    SEM 
•TOTAL    NCN-LNCERGRAOUATE 


1.4 
1.4 


1 

1  .4 

73 

98.6 

74    100.0 

1 

1.4 

73 

98.6 

74    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     eRACLEY    UNIVERSITY 

BRADLEY    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


52    100.0 
52    100.0 


52    100.0 
52    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:    CHGQ    COLLEGE    OSTEOPATHY 

CHGO    COLLECE    OSTEOPATHY  1  .3 

•TOTAL    NCN-LNDERGRADUATE  1  .3 


1.3 
1.3 


1.0 

1.0 


1.3 

12 

3.9 

294 

96.1 

306    100.0 

1.3 

12 

3.9 

294 

96.1 

3  06    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CHGO    CCNSERVATORY    COLLEGE 

CHGO    CONSERVATORY    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


6    100.0 
6    100.0 


6    100.0 
6    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CHGO    MEOL    SCH    L    HLTH    SCI 

CI-GC    MECl     SCH    U    HLTH    SCI 
•TOTAL    NCN-LNDERGRADUATE 


16    100.0 
16    I  00.0 


16    100.0 
16    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CCNCCRCIA    TCHRS    COLLEGE 

CONCORDIA    TCHftS    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


10.0 
10.0 


10.0 
10.0 


90.0 
90.0 


10    100. 0 
10    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CCNCCRCIA    THECLCGICAL     SEM 

CONCORDIA    THEOLOGICAL    SEM  1  .3  5 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE  1  .3  5 


1.3 
1.3 


2.3 

377 

97.7 

386    100.0 

2.  3 

377 

97.7 

3  86    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CE    PAUL    UNIVERSITY 
OE    PAUL    UNIVERSITY  3  .1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  3  .1 


116 
116 


5.7 
5.7 


.3 

5 

.2 

131 

6.4 

1,922 

93.6 

2,053    100.0 

.  3 

5 

.2 

131 

6.4 

1,922 

93.6 

2,053    100.0 

16 

16 


10 

10 


PARENT     INSTITUTION:    EASTERN    ILL     LNIVERSITY 

EASTERN    ILL    UNIVERSITY  19  6.9 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  19  6.9 


PARENT     INSTITUTION:    GARRETT     BIBLICAL 

GARRETT    BIBLICAL     INST 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


PARENT     INSTITLTION:    GEORGE    WILLIAMS    COLLEGE 

GEORGE    WILLIAMS    COLLEGE 
•TOTAL    NON-UNDERGRAOUATE 


PARENT     INSTITLTICN:     ILL    CCLLECE    CF    OPTOMETRY 

ILL    COLLEGE    CF    OPTOMETRY  1  .2 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  1  .2 


PARENT     INSTITUTION:     ILL    COLLEGE    PODIATRIC    MED 

ILL    COLLEGE     PODIATRIC    MEC  5 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  5 


5.8 
5.8 


3.3 
3.3 


9.6 
9.6 


1.0 
1.0 


2.2 
2.2 


1.5 
1.5 


2.  1 
2.1 


1.5 

1.  5 


1.0 
1.0 


40 

14.6 

234 

85.4 

274    100.0 

40 

14.6 

234 

85.4 

274    100.0 

.3 

12 

4.0 

2  89 

96.0 

301    100.0 

.3 

12 

4.0 

2  89 

96.0 

301     100.0 

1.1 

12 

12.8 

82 

87.2 

94    100.0 

1.1 

12 

12.  8 

82 

87.2 

94    100.0 

15 

IS 


3.6 
3.6 


398 
398 


96.4 
96.4 


413    100.0 
413    100.0 


2.6 

222 

97.4 

228    100.0 

2.6 

222 

97.4 

228    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     ILL    WESLEYAN    UNIVERSITY 

ILL    WESLEYAN    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCtRGRADUATE 


1    100.0 
1     100.0 


I    100. 0 
1     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS     INST    TECHNOLCGY 

ILLINOIS    INST    TECHNOLCGY 
•TOTAL    NON-UNOCRGKAOUATE 


33 
33 


4.6 
4.6 


10 
10 


1.4 
1.4 


.  1 
.1 


6.2 

669 

93.8 

712    100.0 

6.2 

668 

93.8 

712    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS    STATE    UNIVERSITY 

ILLINOIS    STATE     UNIVERSITY  16  6.3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  16  6.3 


4.3 

4.3 


2.4 

5 

2.0 

38 

15.0 

215 

85.0 

2  53    100.0 

2.4 

5 

2.0 

38 

15.0 

215 

85.0 

253    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LINCOLN    CHRISTIAN    COLLEGE 

LINCOLN    CHRISTIAN    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNDEKGRAOUATE 


163    100.0 
163    100.0 


163    100.0 
163    100.0 


PARENT    INSTIHUCN:    LOYOLA    UNIVERSITY 

LOYOLA    UNIVERSITY  1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  1 


2 

.2 

10 

1.0 

61 

6.2 

925 

93.  8 

986    100.0 

2 

.2 

10 

1.0 

61 

6.2 

925 

93.8 

986    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LUTF     SCH    THEOLOGY    CHICAGO 

LUTH    SCH     THEOLOGY    CHICACC  2  9.5 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  2  9.5 


2 

9.5 

19 

90.5 

21     100.0 

2 

9.  5 

19 

90.5 

21     100.0 

PARENT     INSTIUTION:    MCCCRMCK    THECLCGICAL    SEM 

MCCORMICK     THEOLOGICAL    SEM 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


3.9 
3.9 


2.0 
2.0 


10 
10 


142 
142 


91.  4 
93.4 


152    100.  C 
152    100.0 


111     MEDICAL,     OENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    AR F    LISTHD    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B,    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 


HEW    I'ACIAl     AM)    tUNIC     I.NkllllMINl     DA  I /I    (PUM     INSTITUTIONS    [II     MI  CHE  R    EDUCATION.    FALL    1970 
2AI    i.kai'iaii     ANN    PPOFESSICNAl    SCHOOLS,    EXCEPT    MfnirAi,    CFNTALi    AND   I  AW    SCH001SU1    (FUll-TIMF    STUDENTS) 


si  Alt     it      IIIIMIS 


AMERICAN 
INC1AN 


SPANISH 
SURNAME 


PARINI     INSTIUTIUN:    PEArvlllf     IHECL    SCI-CCl 
M  UPV  I L I  f     It  ft, I      SCI-UOl 

•  roTAl    M  n-lkce  ugpaouat  ! 


30    100.0 
30    100-0 


30    100.0 
30    100.0 


PARENT     I N  S  I  I  1 1  1  1 1 1 N  :    MIIKTST    t    Of     ENGINEERING 

PltiWE  ST    C    CF    ENGINEERING 
•TOTAL     NON-UNCERGRADUAT E 


17 

1  I 


IS.  5 
!  i.s 


2.4 

22 

17.  5 

10t 

82.5 

126    100.0 

2.4 

2? 

17.5 

104 

82.5 

126    100.C 

PACINI      INST1TLTICM     KI  LL  1  K  IN    UMVEBSITY 

MLI    IK  IN     UNIVFkS  1  IV  6  1.7 

•  TOTAL     NCN-LNOCRGPADUAT  f  6  1.7 


PAMtNl      INSIIILT1UN:     l"«    MUNTFSSORI     TCMR    TRNG    C 

Kk    41  NU  SSOKI     TCHR    IRNG    C  4         5.3 

•  IL1AL     NIN-UNCERCRACUATE  4  5.3 


PARENT     INSTITLTILN:    NATIONAL     CCLLEGE    CF    EC 

NAT  KJNAl     CTLLFCE    OF     EP  1  1.  7 

•  TITAL    NCN-LNCCRGRAOUATf  1  1.7 


.3 


3.9 


.3 


3.c 
3.9 


10 
10 


13. 
13. 


337 

337 


97.7 
97.7 


86.8 
86.8 


57       98.3 
57      98.3 


345    100. C 
345    100.0 


76    100.0 
76    100.0 


58    100.0 
58    100.0 


PARENT     INST  ITLT  ION:    NATL    COLLEGE    CHIROPRACTIC 

NAIL    CCLLEGE    CHIROPRACTIC  6  2.2  2 

•TCTAL    NCN-UNCFRGRADUATf  6  2.2  2 


3.0 

262 

97.0 

270    100.0 

3.0 

262 

97.0 

2  70    100.0 

PAkFNT      INSTITUTION:     N'IRTF     PARK    C     TI-EOL     SEP 

m    PARK     C     TEEOL     SEM 
•  ICTAL    NCN-UNCHRGRACUATE 


17    1 00.0 
57    100.0 


57    100.0 
57    100.0 


PARENT     INST1TLTI0N:    NORTFERN    HAPT    THEOL     SEM 

NORTHERN     tAPI     THfl.l     SEP 
•  TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


PARENT     INST  ITLT  INN:     NORTHWESTERN    UMUEUSI 

HWFSTERN    UNIVERSITY  I 

♦TCTAL     .\CN-LNCE'3GRA0LATE  1 


I  31 
131 


PARENT     INSTITUTE  N     ILL     STATE    COt  . 

IN    ILL     STATC    CCLLEGE  1  1.2  12 

'    tiATE  1  1.2  12 


7.7 
7.  7 


14.3 
14.  3 


3. ^ 
3.0 


1.5 
1.5 


1.9 


13.5 

45 

86.5 

52    100.0 

L3.5 

45 

86.5 

52    ICO.O 

198 

"..4 

3,481 

94.6 

3,679    100. 0 

1  9  8 

5.4 

3,481 

94.6 

',679     100. 0 

1.2 

14 

16.  7 

70 

83.3 

84    100. 0 

1.2 

14 

16.7 

70 

83.3 

84    100.0 

IVET     NAZARENE    CCLLFG6 
LUIV^T    NA2/PENF    COI  I 
•  TUIAL    NCN-UNCERGRADUATE 


3.6 
3.6 


1 

'  .'■ 

27 

96.4 

28    100.0 

1 

3.6 

27 

96.4 

28    100.0 

PAPFNT     INSTITUTION:    PCCSEVELT    UNIVERSITY 

ROOSEVELT    CNIVERSI  IY 
•  TOTAL     ,'...:r:-UNCFRGRAOUAT£ 


34 

12.5 

13 

4.8 

5 

1.8 

52 

19.  2 

219 

80.8 

271     100. 0 

H 

12.5 

13 

4.  11 

5 

1.8 

52 

19.2 

219 

80.8 

271     100.0 

PARENT     INSHKT10N:    ROSAPY    CCLLEGE 
PCSARY    COLLECE 

GRADUATE 


2.3 
2.3 


10 
10 


120 
120 


92.3 
92.3 


130    100. C 
130    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    XAVIER    COLLEGE 

XAVIER    COLLrt-e 
•TOTAL    NCN-UNCFRGRAOUAT i 


5.0 
5.0 


1 

5.0 

19 

95.0 

20    100.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

20    100.0 

INST1HTI  '  "i'N     SIAIf     UNIVERSITY 

SANGAMON    STATE    UNIVERSITY  1 

*  T  C T  A I  -16TE  1 


2.4 
2.4 


2.4 
2.4 


41 
41 


4  2    100.0 
42    100.0 


PARENT      INSTITUTION:     SCF     CF    ART 


I      CFCO 
1  l.C 

1  1.0 


2.9 
2.9 


100 
100 


95.2 
95.2 


105    100.0 
105    100.0 


i     ■ 
.'ATE 


3.3 
3.3 


2 

3.3 

59 

96.7 

61     100. C 

2 

59 

96.7 

61     100. 0 

•   tRY    Cf     TEE    LAKE     SEM 
F      IHC     LAK 

GRAOUAT  f 


1  .8 
1.  " 


3 

I.  P 

98.2 

166    100.0 

3 

1  .P 

16' 

98.2 

166    100. C 

$ THN     I LLINC1 S    U    CFN    CFF 

26 
'.     CAP  1  .1  II7        11. 1 

1  .1  141        1C.  ' 


.6 

29 

8.7 

303 

91.3 

332    100. C 

20 

l.<i 

237 

?2.4 

821 

77.6 

1  ,058    100.0 

22 

1.6 

266 

19.1 

I,  124 

80.9 

1.3SC    100. C 

2.2  4.  4 

I    01     ILL     Kf PL    CTR    !  13          m.s 

. I  269         5.0 

Mi                               7.1  4.9 


1.7 


.4 

51 

763 

93.7 

814    100. C 

l.C 

21 

7.2 

271 

92.8 

2°2    100.0 

1.  ' 

414 

7.  ' 

4.9P8 

9'.  3 

5.4C2    100.0 

1.2 

7.5 

6.022 

92.5 

6,50"    100.0 

i)F    CHICAGO 


2  79 


109 


2.7 


1.0 

1.0 


42P 


10.6 


3,626 
3,62t 


4,054    100.0 
4,054    1C0.C 
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HEW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    CAM    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
PA*T     2A:    GRACLATE     ANC    PROFESSIONAL    SCFCOLS,     EXCEPT    MFOICAL,     fENTAL,     ANn    LAW    SCH00LSI1)     (FULL-TIME     STUOENTSI 


STATE    OF     ILL  INC  IS 

AMERICAN  J 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    VANCEFCCCK    C    UF    MUSIC 

VANDERCCCK    C    OF    MUSIC 
•  TOTAL    NLN -UN  CER  GRADUATE 


PARENT     INSTITLTICN:     W5STERS     ILL    LMVfRSIT> 

WESTERN     ILL    UNIVERSITY 
•TOTAL     NCN-LNDERGRACLATE 


PAREKT     INSTITLTICN:     WHEATCN    COLLEGE 

KHEATCN    COLLEGE 
•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


13.3 
13.3 


2.6 

2.h 


OR  IENTAL 

* 

SPAN! SH 
SURNAME 

T 

MINORI TV 

t 

OTHER 

* 

TPTAL 

* 

I 

2.2 

7 

15.6 

38 

84.* 

*5 

100.0 

1 

2.2 

7 

IS. 6 

38 

8*.* 

*5 

100.0 

27 

8.  7 

2 

.6 

37 

12.0 

2  72 

88.0 

309 

100.0 

27 

8.7 

•  t 

37 

12.0 

272 

83 
83 

88.0 

1  00.0 
100.0 

3  09 

83 
83 

I  00.0 

100.0 
100.0 

D    PESPFCI  IVELV. 
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HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     600CATION,     FALL     1970 
GRACUATE    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    DENTAL,    AND    LAh    SCHOOLSUI     IFULL-TIME    STUCENTSI 


STATE    OF     INDIANA 

AMFW  I  CAN 
INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    ANCERSCN    CCLLEGE 

ANDFRSCN    CCILEGE 
•TOTAL    NCN-UNOtRGRAOUATE 


1.9 
1.9 


SPANI SH 
SURNAME 


1     1.9 

52 

98.1 

53  100. 0 

1     1.9 

52 

98.  1 

53  100.0 

PARENT     1NS11H1I0N:    BALL     SIATE    UNIVERSITY 

BALL     STATE    UNIVERSITY 
•TOTAL     NCN-UNUERCRADUATE 


20 
20 


A. 9 
4.9 


17 
17 


4.2 
4.2 


37 

9.1 

370 

90.9 

407  100.0 

37 

9.1 

370 

90.9 

407  100.0 

PARFNT     INSTIUTION:     BUTLER    UNIVERSITY 

BUTLER    UNIVERSITY 
•TUTAL    NOn-UNOERGRADUAT E 


3.5 
3.5 


3.5 

9 

8.0 

104 

92.0 

113  100.0 

3.5 

9 

8.0 

104 

92.0 

113  100.0 

PARENT     INSIIUIION:    CATHCLIC     SEMINARY    CF     IND 

CATHOLIC    SEMINARY    OF     IND 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT E 


16    100.0 
16    100.0 


16    100.0 
16    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     CHRISTIAN    THEOLOGICAL     SE  M 

CHRISTIAN     IH6CLCGICAL     SE* 
•  TLTAL    NUN-UNCERGRACUATE 


6.0 
6.0 


2 

1.1 

13 

7.  1 

171 

92.9 

184  100.0 

2 

1.1 

13 

7.1 

171 

92.9 

184  100.0 

PARENT     INSIIILTICN:    CEPAUh    UNIVERSITY 

LEPAUW    UNIVERSITY 
•TCTAU  'NCN-UNCERGRADUAT  E 


3.  8 

3.8 


1 

3.8 

25 

96.2 

26  100.0 

1 

3.8 

25 

96.2 

26  100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     EARUFAM    CCLLEGE 

EARLHAM    CCLLEGE 
•TOTAL    NON-UNDbRGKADUATE 


4.8 
4.B 


2 

9.5 

19 

90.5 

21  100.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

21  100.0 

PARENT     INSIIILTICN:     INDIANA     STATE    UNIVERSITY 

INDIANA    STATF    UNIVERSITY  25  1.9 

•TOTAL     NCN-UNCERGPAOUATE  25  1.9 


41 

3.1 

14 

1.1 

2 

.2 

82 

6.2 

1,244 

93.  8 

1,326  100.0 

41 

3.  1 

14 

1.  1 

2 

.2 

82 

6.2 

1  .244 

93.8 

1,326  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     INDIANA 
INDIANA    U    AT    BUCCMINGTCN 
INOIANA    U    AT     INDIANAPOUIS 
INDIANA    U    AT    KCKCMC 
INDIANA    U    AT     SOUTH    BENC 
INDIANA    U    NORTHWEST    CAM 
INOIANA    I     STHESTN    CAMPUS 

•TOTAL    NDN-UNOERGRADUATE 


U    UENTRAU    OFFICE 


13 

.3 

149 

3.2 

34 

.7 

30 

.  6 

226 

4.9 

4,403 

95.1 

4,629  100.0 

2 

.5 

37 

9.3 

5 

1.3 

2 

.5 

46 

11.5 

3  54 

88.5 

4C0  100.0 

2 

11.8 

2 

11.  8 

15 

88.2 

17  100.0 

2 

2.7 

2 

2.7 

73 

97.3 

75  100. 0 

2C 

29.9 

2 

3.0 

2 

3.0 

24 

35.8 

43 

64.2 

67  100.0 

4 

10.8 

4 

10.  8 

33 

89.2 

37  100.0 

15 

.3 

214 

4.  1 

41 

.8 

34 

.7 

304 

5.8 

4,921 

94.2 

5,225  100. C 

PARENT     INS1IH1ICN:    PURCUE    U    CENTRAL    CFFICE 

PURDUE    U    CALUMET    CAMPUS 

PURDUE    U    FT    WAYNE    CAMPUS 

PURDUE    U    INDPLS    REG    CAM 

PURDUE    U     MAIN    CAMPUS  2  .1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  3  .1 


53 

58 


1.5 
1.6 


19 
19 


.  5 
.5 


5 

29.4 

12   70.6 
6  1 00.0 
4  100.0 

17  100.0 
6  100.0 
4  100.0 

.2 

81 

2.3 

3,478   97.7 

3,559  100.0 

.2 

86 

2.4 

3,500   97.6 

3,586  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     f-CSE    POLYTECHNIC 

ROSE    POLYIECHNIC     INST 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


20.0 
20.  0 


3 

20.0 

12 

80.0 

15  100.0 

3 

20.0 

12 

80.0 

15  100.0 

PARENT  INSTITUTION:  SAINT  FRANCIS  COUUEGE 

CRCSIFP  HCUSE  OF  STUCIES 

SAINT  FRANCIS  CCLLEGE  3    3.3 

•TOTAL  NCN-UNCERGRADUATE  3    2.8 


6.3 
22.0 
19.6 


I 

6.3 

15 

93.8 

16  100.0 

3 

3.  3 

26 

28.6 

65 

71.4 

91  100.0 

3 

2.8 

27 

25.2 

80 

74.8 

107  100. C 

PARENT     INSI1TLT10N:     SNT    ME1NRAD    «"  H    THECLCGY 

SNT    MEINR<C    SCH    THECLCGY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


I.  7 
1.  7 


3.3 

116 

96.7 

120  100. 0 

3.  3 

116 

96.7 

120  100.0 

PARENT     INSTITUTICN:    UNIVERSITY    OF    EVANSVILLE 

UNIVERSITY    OF    EVANSVILLE 
•TCTAL    NON-UNCERGRAOUATE 


26    100.0 
26    100.0 


26    100.0 
26    100.0 


PARENT     INST  I  TUT  [O.N:    UNIVERSITY    CF    NCTRF    DAME 

UNIVERSITY    CF    NCTRE     LAME  3  .3 

•  TOTAU    NCN-U'NOERGRAOUATE  3  .3 


1.2 
1.2 


10 
10 


1.0 
1.0 


2.9 

1,014 

97.1 

1,044  100.0 

2.9 

1,014 

97.1 

1,044  100.0 

ID     MEOICAL,     CENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTEO    SEPARATFLY    IN    SECTIONS    B,    C,     AND    C    RF  SPEC  T I VELY. 
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HEW    RKI1L    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    TATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION,    FALL    1970 
GRADLATE    AND    PROFESSIONAL    SCHCOLS,    EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL,     ANC    LAW    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME     STUDENTS) 


STATE    CF     ICWA 

AMERICAN  *  NEGRC  * 

INDIAN 

PARENT     INSTITLTION:    CCLLEGE    CSTEC    MED    SURGERY 

COLLEGE    CSTEO    MED    SURGERY  2  .5 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT I  2  .5 


PARENT     INSTITLTION:     IOWA    STATE    U    SCI     TECH 

ICWA    STATE     L    SCI    TECF  29  .9 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  29  .9 


PARENT     INSTITLTICN:    PALMER    C    CF    CHIROPRACTIC 

PALMER    C    OF    CHIROPRACTIC  1.1  3  .3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATt  1-1  2  .3 


PARENT     INSTITLTION:    U    OF    NORTHERN    IOWA 

L    OF    NCRTHEFN    1CWA  1  .3 

•TOTAL    NON-UNDERGRADLATE  1  .3 


24 
2* 


SPANISH 

SURNAME 


.3 
.3 


*         MINORITY 


.3 
.3 


25 
25 


.  1 
.1 


2.2 
2.2 


55 

55 


36 
36 


375 
375 


1,113 
1  ,113 


264 
2  64 


98.9 
98.9 


3,261       98.3 
3,261       98.3 


96.9 
96.9 


99.0 
99.0 


379    100.0 
379    100.0 


3,316    100.0 
3,316    100.0 


1,149    100.0 
1,149    100.0 


287    100.0 
287    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:    UNIVERSITY    CF    CUBUCUE 

UNIVERSITY    CF    DUBUQUE  1  .4 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT I  1  .4 


2.5 
2.5 


3.4 

229 

96.6 

237  100.0 

3.4 

229 

96.6 

237  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    OF     IOWA 

UNIVERSITY    CF     ICWA  5  .2 

•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE  5  .2 


1.2 

1.2 


.3 
.3 


14 

14 


.4 
.4 


2.1 

3,223 

97.9 

3,291  100.0 

2.  1 

3,223 

97.9 

3,291  100.0 

PARENT  INSTI1LTICN:  VENNAPC  CCLLEGE 

VENNARO  CCLLEGE 
•TOTAL  NCN-LNCEPGRACUATE 


3    100.0 
3    100.0 


3    100.0 
3    100.0 


PARENT  INSTITLTION:  WARTBURG  THEOLOGICAL  SEM 

WARTBURG  TFECLOCICAL  S E ► 
•TOTAL  NON-UNDERGRADLATE 


1.8 
1.8 


3 

1.8 

167 

98.2 

170  100.0 

3 

1.8 

167 

98.2 

170  100.0 

(II     MEOICAL,     DENTAL,     AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTEC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,     C,     AND    D    RESPECTIVELY. 
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*   ORIFNTAL 

%       SPANISH 

SURNAME 

* 

MINORITY 

3 

2.2                   1C 

7.5         1 

.  7 

16 

3 

2.2       10 

7.S         1 

.7 

16 

2.7 

3 

1.0 

3 

1.0 

15 

5.1 

278 

94.9 

293  100.0 

2.7 

3 

1.0 

3 

l.C 

15 

5.1 

278 

94.9 

293  100. C 

HEM    RACIAL    ANU    ETHNIC    ENROLLMENT     DATA    FROM     INSTITUTIONS    UF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
PARI     2A:     GRACUATE     AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCM'T    MIMICAL,    DENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME    STUOENTS1 

STA1I      (If      KANSAS 

AMERICAN  %  NEC 

I  NO  I  AN 

PARENT     INS  T I TL 1  ION :    FORT    HAYS    KANS    ST    COLLEGE 

FORT    HAYS     KANS    ST    CCLLECE  2  1.5  3  2.2  1C  7.5  1  .7  16  11.9  118       8R.1  134    100.0 

•TOTAL     NCN-UNDERGRADUATE  2  1.5  3  2.2  10  7.5  1  .7  16  11.9  118       88.1  134    100.0 

PARENT     INSTITUTION)     KANSAS    ST    COLLEGE    PITTSRG 
KANSAS    SI    CCLLEGF     PIITSBG  1  .3 

♦  TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT  f  1  .3 

PARENT     1NSTITLTI0N:     KANSAS    SI     TCHRS    C    EMPORIA 

KANSAS    ST     TORS    C    EMPORIA  38  3.6  5 

♦  TOTAL    NON-UNOERGRADLATE  38         1.'.  5 

PARENT     INSTIUIirN:     KANSAS    SI    U    ACR    APP    SCI 

KANSAS    ST    L    AGR    APP    SCI  9  1.9  28  5.8  7  1.5  44  9.2  435       90.8  479    100.0 

♦TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT [  9  1.9  28  5.8  7  1.5  44  9.2  435       90.8  479    100.0 

PARENT     INSTITLTIUN:    UNIVERSITY  OF    KANSAS 

UNIVERSITY     CF    KANSAS  33          1.0 

UNlVFkSlTY    CF     KANSAS    MED  1             .4 

♦TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT E  34          l.C 

PARENT     INST1TLTION:     WOSHBLRN    U    OF     TOPEKA 

WASHBURN    U    CF    TCPEKA  8  2.5  5  1.5  4  1.2  5  1.5  22  6.8  302       93.2  324    100.0 

♦TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  8  2.5  5  1.5  4  1.2  5  1.5  22  6.8  302       93.2  324    100.0 

PARENT     INSTITLT1CN:     WICHITA    STATE    UNIVERSITY 

WICHITA    STATE    UNIVFRSITY  1  .2  13  2.7  15  3.1  4  .8  33  6.9  447       93.1  480    100.0 

♦TCTAL    NCN-UNDLRGRADUAT E  1  .2  13  2.7  15  3.1  4  .8  33  6.9  447       93.1  480    100.0 


5 

.5 

48 

4.6 

994 

95.4 

1,042  100.0 

5 

.5 

48 

4.  f 

994 

95.4 

1,042  100.0 

91 

2.8 

40 

11 

4.2 

11 

C2 

2.9 

51 

38 

1.2 

202 

6.  1 

3,102 

93.9 

3,304  100.0 

3 

1.  1 

26 

9.8 

239 

90.2 

265  100.0 

41 

1.1 

228 

6.4 

3,341 

93.6 

3,569  100.0 

(1)     MtLlCAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    APE    LISTEU    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B,    C,     AND    C    RESPECTIVELY. 
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10 

2.5 

2 

.5 

2 

.5 

14 

3.5 

385 

96.5 

3<»9  100.0 

10 

2.5 

2 

.S 

2 

.5 

14 

3.5 

385 

96.5 

399  100.0 

6 

6.6' 

85 

93.4 

91  100.0 

6 

6.6 

85 

93.4 

91  100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    t)F    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    2A:    GRATLATE    ANO    PROFESSIONAL    SCHCOLSi    EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL,     ANC    LAW    SCHOOLS! I  I     (FULL-TIME     STUDENTS) 

STATE    CF    KENTUCKY 

AMERICAN  *  NEGRC  X       CRIENTAL  *       SPANISH  *         MINORITY  X  CTHER  X  TOTAL  X 

INDIAN  SL.RNAMF 

PARENT     INSTITUTION:    ASBURY    TEECUCGICAU    SEM 

ASBUKY    TtEOLOGICAl     SEM  30    100.0  30    100. C 

•TOTAL    NCN-UNCEKGRAOU'AT  E  30    100.0  30    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     EASTERN    KY    UNIVERSITY 

EASTERN    KY    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNPERGRAUUATE 

PARENT     INS  1  I  TUT ICN  :    GECRGETCWN    CCLLEGF 

GEORGETOWN    CCLLEGE  7    100.0  7    100.0 

•  TCTAL    NCN-UNCERGK*CUAT  f  7    100.0  7    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UEXINCTON    THEOL    SEMINARY 

LEXINGTCN     HECL     SEMINARY  4  4.4  2  2.2 

•  TOTAL    N^-UNJERGRAOUATE  4  4.4  2  2.2 

PARENT     INSTITUTION:    MCREFEAR    STATF    UNIVERSITY 

MOREHEAH     STATE     UNIVERSITY  2  1.6 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  2  1.6 

PARENT     INSTITUTION:    MURRAY     STATE    UNIVERSITY 

►  U>JRAY    STATE    UNIVERSITY  4  1.2  2 

•TOTAU    NGN-UNOERGRADUATE  4  1.2  2 

PARENT     INSTIHT10N:    SPAUCING    CCULECr 

SPAUCING    CCUUECE  1  3.  1  3         9.4 

•TDtAU    NCN-UNCERGRAOUAT E  1  3.1  3  9.4 

PARENT     INSTITLTION:    U    KENTUCKY    CENTRAU    OFFICE 

U    l)F    KENTUCKY    MAIN    CAMPUS  5  .3  15  1.0  4  .3  9 

•TOTAU    NON-UNDERGRADUATE  5  .3  15  1.0  4  .3  9 

PARENT    INST1HUCN:    UMCN    CCLLEGE 

UMDN    COLLEGE  9    100.0  9    100. C 

•TOTAL    NCN-UNEERGPAOUATE  9    100.0  9    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     UNIVERSITY    OF    UCUISVIULE 

UMVEFSI1Y    CF    LCU1SVILLE  44  6.1  10 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  44  6.1  10 

PARENT     INSTITLTICN:    VfSTEPN    KY    UNIVERSITY 

WESTERN    KY    UNIVERSITY  t  2.1 

•TCTAU    NCN-UNCERGRAL'UAT  E  6  2.1 


2 

1.6 

124 

98.4 

126  100. C 

2 

1.6 

124 

98.4 

126  100.0 

1.8 

331 

98.2 

337  100. 0 

1.8 

331 

98.2 

337  100. C 

4 

12.5 

28 

87.5 

32  100.0 

4 

12.5 

28 

87.5 

32  100.0 

33 

2.1 

1  ,519 

97.9 

1,552  100.0 

33 

2.  1 

1,519 

97.9 

1,552  100.0 

54 

7.5 

662 

92.5 

716  100.0 

54 

7.5 

662 

92.5 

716  100.0 

2.1 

285 

97.9 

291  100.0 

2.1 

2  85 

97.9 

291  100.0 

II)     *ECIC*L,     CENTAU,     AND    UAW    SCEOPLS    ARF    UISTED    SEPARATEUY    IN    SECTIONS    B,    C,     ANO    0    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    UA  TA    FROM     INSTITUTICNS    CF    HIGHER    EOUCATinN,     FALL     1970 
GRACLAU    AND    PROFESSIONAL    SCFCOLS,     EXCFP1     MEDICAL,     RENTAL,    AND    LAW    SCHOOLS!  II     (FULL-TIMF     STUDENTS) 


STATE    OF    LUU  IS  IANA 

AMERICAN  *  N 

I NDI AN 

PARENT     INS1ITLTICN:    FRANCIS    T     MCFCLLS    ST    C 

FRANr  IS    T    MCHOLLS    ST    C 
•TCTAL     NON-UNCEKGRACUATE 


SPANl  SH 
SURNAME 


4.; 

4.5 


2 

4.5 

*2 

95.5 

44  100.0 

2 

4.5 

42 

95.5 

44  100.0 

PARENT     INSIITLTION:    LOUISIANA     POLY    INST1TITE 
LCU1SIANA     FCLY     INSTITUTE  1  .4 

•TUTAL     NCN-LNDER&MAOUATf  1  .4 


11. C 
11.0 


1.1 

36 

12.7 

247 

87.3 

283  100. C 

1. 1 

36 

12.7 

247 

87.3 

283  100.0 

PARENT     1NSTITLTICN:    LOUISIANA    ST    U    CEN    OFFICF 

LA    ST    U    MEOL    CTR    NE  W    ORLS 

LA    STATE    U     EATON    RCUGE  13  .8 

LA    STATE     L    NEIi    CRL6ANS 
♦  TUTAL     NUN-UNCERGRADUATE  13  .7 


2 

3.3 

1 

1.6 

2 

3.3 

5 

8.2 

56 

91.8 

61  100.0 

52 

3.2 

5 

.3 

21 

1.3 

91 

5.6 

1,547 

94.4 

1,638  100.0 

26 

9.7 

2 

.  7 

28 

10.4 

240 

89.6 

268  100.0 

eo 

4.1 

6 

.3 

25 

1.3 

124 

6.3 

1,843 

93.7 

1,967  100. C 

PARENT     INSIITLTION:     ICYCLA    LMVEPSITY 

LCYOLA    UMVEKS  1TY 
♦TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


16.3 
16.3 


4.  7 
4.7 


7.0 

12 

27.9 

31 

72.1 

43  100.0 

7.0 

12 

27.9 

31 

72.1 

43  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     "CNEESE    STATE    UNIVERSITY 

MCNEFSE     STATE    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNfERGRAOUATE 


3.5 
3.5 


2.3 
2.3 


94.2 
94.2 


86    100.0 
86    100.0 


PARFNT     INSTIUTICN:    NEh    CPLS     eAPT    TFECL    SEP 

NEW    ORLS    EAPT    TFECL    SEM 
•TOTAL    NCN-LNQERGRADUAT E 


523 
523 


99.1 
99.1 


528    100.0 
528    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     NORTHEAST    LA    ST    COLLEGE 

NORTHEAST    LA     ST    COLLEGE  10  4.6 

•  TCTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  10  4.6 


11 

5.1 

206 

94.9 

217  100. 0 

11 

5.  1 

206 

94.9 

217  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NOTRE    CAME    SEMINARY 

NUTRF    CAME     SEMINARY 
•TUTAL    NCN-UNDERGRAUUATE 


1.7 

1.7 


5.0 
5.0 


6.6 

113 

93.4 

121  100.0 

6.6 

113 

93.4 

121  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     NTFwSTN    ST    COLLEGE    OF    LA 

NTHbSTN    ST    CCLLE&E    OF    LA 
•TOTAL    NCN-UNLERGRAOUATE 


3.3 
3.3 


3.  7 

233 

96.3 

242  100.0 

3.7 

23? 

96.3 

242  100.0 

PARENT  INSTIILIITN:  SOUTHERN  U  AGRL  MECH  C 

SOUTHERN  U  AGRL  MECF  C 
•TOTAL  NCN-UNOERGRADUATE 


72.6 
72.8 


3.5 
3.5 


87 

76.3 

27 

23.7 

114  100.0 

87 

76.3 

27 

23.7 

114  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TULANE    u    CF    LOUISIANA 

TULANE    U    CF    LOUISIANA  6  .3 

•TOTAL    NCN-UNCEKCKACUATE  6  .3 


50 
50 


2.4 

2.4 


2.3 

21 

1.0 

126 

6.  0 

1,970 

94.0 

2,096  100.0 

2.3 

21 

1.0 

126 

6.0 

1,970 

94.0 

2,096  100.0 

PARENT  INSTITUTION:  U  OF  SIHkSTN  LCUISIANA 

U  OF  STHkSTN  LCUISIANA  1      .7 

•TOTAL  NDN-UNDERGKADLATE  I      .7 


1 

.7 

15 

10.3 

131 

39 

1 

.7 

15 

10.3 

131 

H9 

146  100.0 
146  100.0 


PARENT     INSTIUTICN:    XAVIER    UNIVERSITY    CF    LA 

XAVIER    UNIVERSI TY    CF     LA 
•TOTAL    NCN-UNCERGHADUATE 


88.9 
88.9 


11.1 
11. I 


9    100.0 
9    100.0 


111     MEDICAL,     OENTAL,    AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SFPARATFLY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    0    RESPECTIVELY. 
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HEW    RICUI.    AND    ETHMC     ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION, 
PART     2A:     GRACLATE    ANO    PROFESSIONAL     SCHCOLS,    EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL.     AND    LAW    SCHOCLSdl 


FALL     1970 
IFULL-T1ME    STUDENTS) 


STATE    OF    MAINE 

AMERICAN 

INO  IAN 

PARENT     INSTITLTION:    bOfcDCIN    CCLLEGE 

BCWOOIN    COLLEGE 
•TOTAL     NCN-LNCERGKAOUATE 


SPANISH 
SURNAME 


12    100.0 
12    100.0 


12    100.0 
12    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF    MAINE    CENTRAL    OFFICF 

U  OF  MAINE  CRONO 

U    CF  ME    PORTLANC    GOREAM 

•TOTAL  NCN-LNCERGRADUATE 


708       99.3 

12    100.0 

720      99.3 


713    100.0 

12    100.0 

725    100.0 


(1)     MEOICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    6,    C. ,    ANO    D    RESPECTIVELY. 
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[At     AM'    ETHNIC    ENROLLMENT    TATS    FROM     INSTITUTIONS    OF    HICHFII    EDUCATION.    FALL     1970 
GKADLAH     AND    PROFESSIONAL  I      MtOICAL,     CENTAL,     AND    LAW    S'HOOL  S  <  1  I     CUll-TIMf     STUOENTSI 


il      MJRYLJNC 

AMERICAN  ( 

INC  IAN 

I  A    LMCN    COLLEGF 

,OU  A T  f 


<;      spamsh 
SC" 


5    100. 0 
5    100. 0 


5    100.0 
5    100.0 


PAREM  STATI 

♦  IOTA-  .ATI 


92 
52 


71.3 
71.3 


92 

71.  ) 

37 

28.7 

129  100.0 

<>2 

37 

28.7 

1?9  100. C 

INS  1  I   II   I   i.     .  '  RG     SIATE     i 

FROSTEURG    STAI  E    COI 
•  HJ  l/ii 


2.8 

5 

2.8 

175 

97.2 

ISO  100. C 

2.P 

5 

2.8 

175 

97.2 

1R0  100.0 

PAREM     INSTITUTION:     CCUCFFR    CCLLEGF 

GOUC" 
HOTAI     I  >.ATE 


2.9 
2.9 


1 

2.  9 

3* 

97.1 

35  100.0 

1 

?.'t 

•". 

97.1 

35  100.0 

I'ARENI     INSIllltluN:     JOHN    mCPKINS    UNIVERSITY 
li  UN    HOPKINS    UNIV6BS  1TY  *  .2 

!      Nl   l-IMII  RGRAOUATE  *  .2 


2.9 

2.9 


15 

15 


14 

.9 

80 

*.9 

1.5*9 

95.1 

1.629  100.0 

1* 

.  9 

80 

4.9 

1  .5*9 

95.  1 

1,629  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LCYCLA    CCLI      I 

LOYOLA    COLLEGE 
»TCTAL     NON-UNCERCRAUUA  I  I 


1*.6 
1A.6 


9.b 

5 

12.2 

15 

36.  6 

26 

63.* 

*l  100.0 

9.S 

5 

12.2 

15 

36.6 

26 

63.* 

*1  100.0 

PARENT     INSII1LTIUN:    PD    INSI    CCLLEGE    CF    AET 

PC     INST    COLLEGE     UF    AET 
•  10TAL     NCN-UNPiERGRAOUATF 


1.8 

i.e 


1 

1.8 

55 

98.2 

56  100. 0 

1 

1.8 

55 

98.2 

56  100.0 

PARENT     INSTITL11LN:     MORGAN    STATE    COLLEGE 

HURGAN    SIATE    CULLtGE 
•  TOTAL     NCN-UNCtRCRACUATE 


5* 

5* 


55.1 
55.  1 


1.0 
1.0 


55 

56.  1 

*3 

*3.9 

99  100.0 

55 

56.1 

*3 

*3.9 

98  100.0 

PARENT     INSTIUTklN:    MOUNT     SNT    MARYS    CCLLEGE 

PCUNT    SM    M/KYS    COLLEGE 
•TOTAL     NCN-UNRFRGRAOUAT E 


2*    100.0 
2*    100.0 


2*    100.0 
2*    100.0 


PARENT     INST  ITLT  II  N:     NER     ISRAEL    RAe    COLLEGE 

NER    I SRAEL    RAB    CCLLFOE 
•TOTAL    NCN-UNCERCRADUATE 


130    100.0 
130    100.0 


130    100.0 
130    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SA1NI    MARYS    SEMINARY    L 

SAINT    MARYS    SFM  INARY    U 
•  TOTAL    NCN-LNOERGRADLATE 


1.6 
1.6 


2.1 

*16 

97.9 

*25  100.0 

2.1 

*16 

97.9 

*25  100.0 

PARENT     INST ITLT ICN:    U    CF    MARYLANC    SYSTEM    OFF 

U    OF    MO    BALTIMORE    C 3    CAP 

U    OF    MD    MAIN    CAMPUS  17  .5 

•  TOTAL     NCN-LNnCRuRAriL'ATE  17  . ', 


176 

5.2 

235 

6.9 

32 

176 

5.2 

2  15 

6.9 

32 

16 

1  00.0 

16 

100.0 

*60 

13.6 

2,932 

86.* 

3,392 

100. C 

*60 

13.5 

2,9*8 

86.5 

?  ,*oe 

100.0 

PARENT     INST  ITLT  ICN:    WASHINGTON    BIBLE    COLLEGE 

CAPI  TAL    L»  1  BLE    SEMINARY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACLATE 


2*    100.0 
2*    100.0 


2*    100. 0 
2*    100.0 


PARENT     INSIIUTKIN:    wASHINGICN     IHtCL     CCALITN 

WASHINGTON    TFEOL    CCALITN 
•TOIAL     NCN-UNCtRGRAOUATE 


1.8 

2 

.9 

5 

2.3 

11 

5.0 

211 

95.0 

222    100. C 

1.8 

2 

.o 

5 

2.? 

11 

5.0 

211 

95.0 

222  100. 0 

PARENT     INST1TLTICN:    WESTERN    MARYLANC    COLLEGE 

WESTERN    MARYLAND    CCLLEGE 
•  TOTAL    NCN-UNCEPCRAnUAT  E 


12    I  00.0 
12    100.0 


12    100.0 
12    100.0 


(11     MECILAL,     CENTAL,     AND    LA«    SCHOOLS    APE    LISTED    SEPARATELY    IN    SFCTITNS     8,     C,     AND    C    RESP  ECT  IVFLY . 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    Of    HIGHER    fOUCATION,     FALL     1970 
GPATLATE    ANO    PROFESSIONAL    SCHCCLS.     CXCFPT    MEDICAL,     CENTAL,     AND    LAh    SCHOOLS! 1)     (FULL-TIME    STUDENTSI 


STATE    OF    "ASSACt-USFTTS 


AMERICAN  %  NE 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:     ANCCVER    NE*TCN    THEUU    SCH 

ANDOVER    Nt,'CS     THEOL     SCH  1  .  4 

♦  TOTAL    NCN-L.NCS  1  .4 


*       ORIENTAL 

«       SPANISH 
SURNAME 

4 

MINORI TV 

3.4                      I 

.4 

11 

3.4                     1 

.  4 

11 

2  55 

95.9 

2  66    100.0 

255 

95.9 

266    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    BAB SON  COLLEGE 

BABSCN    CU 
♦  TCTi  LA  If 


2.9 
2.9 


1.0 
1.0 


3.9 

98 

96.1 

102    100.0 

3.9 

58 

96.1 

102    100.0 

PARENT  IKSTITLTICN!  SCSTCN  COLLECE 

eosiH-  i        .1 

♦  TCTAL     NrN-UNCERGRADU»T  E  I  .1 


41 

3.2 

14 

1.1 

24 

1.9 

f>0 

6.3 

It  194 

93.7 

1.274 

100.0 

41 

3.2 

1* 

1.  1 

2* 

1.9 

30 

6.3 

It  194 

93.7 

1.274 

100. 0 

PARENT     INSTITUTION!     e'JSTON    CONSV    OF    MLS1C 

eesrcN  ccnsv  cf   »usic 

♦TOTAL  (GRADUATE 


10.0 
10.0 


10.0 
10.0 


90.0 
90.0 


10    100.0 
10    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     ERANCEIS    UNIVERSITY 

BRANDS  IS    UNIVERSITY 
♦  TCTAl    NCN-UNi--ERGRACUATE 


.6 

42 

6.0 

662 

94.0 

704    100.0 

.6 

42 

6.0 

662 

94.0 

704    100 .0 

fARENT     INSTITUTION:     CLARK    UNIVERSITY 

CLARK    UNIVERSITY 
♦  TOTAU    MCN-UNi^ERGRAPUATE 


11 


4.3 
4.3 


5 

2.0 

16 

6.3 

238 

93.7 

2  54    100.0 

5 

2.0 

16 

6.3 

238 

93.7 

254    100.0 

PARENT  INS1ITITICN:  CCLUtCE  CF  TEE  l-CLY  CROSS 

COLLEGE  OF  1 HS  HULY  CRCSS 
♦TCTAL  NCN-UNCEKGRACUAT E 


6    100.0 
6    100.0 


6    100.0 
6    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     EASTERN    NAZARENF    COLUEGE 

EASTERN    NA2«RENE    COUUEGE 
♦TOTAL    NCN-GNCERGRAOUATE 


15    100.0 
15    100.0 


15    100.0 
15    100.0 


PARENT    INSTITUTION:    EMERSCN    CCLLFCE 

C-E-1S0N    COLLEGE 
♦TCTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


1.2 

1.2 


1  .2 
1.2 


2 

2.4 

82 

97.6 

84    100.0 

2 

2.4 

82 

97.6 

84    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     COROON    CCNhEUL     THFOU     SEM 

GCR0CN    CCf^WCLL    Tl-ECL    SEM 
♦TOTAL    NGN-UNCERGRADLATE 


1.9 
1  .9 


2.2 

2.2 


13 

4.1 

307 

95.9 

320    100.0 

13 

4.  1 

307 

95.9 

320    100.0 

PARENT     INSIIllTirN:    FARVARC    UNIVERSITY 

HARVARD    UNIVERSITY  26  .4 

♦  TOTAL    NtN-UNCtRGR«CG'ATE  26  .4 


297 
297 


5.1 
5.1 


70 
70 


1.2 
1.2 


440 

440 


5,  364 

92.4 

5.8C4    100.0 

5,3  64 

92.4 

5,804    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FFaRE*    UCUUEGE 

HEtJRfc*    CCLLEGE 
♦TOTAU    NLN-UNCERGRAOUATE 


100.0 
1  00.  0 


100.0 

100.0 


PARENT     INSIIUTION:     LESLEY    CCLLECE 

LESLEY    COLLtGE 
♦TOTAL    NCN-USCtRGRACUAT E 


PARENT     INSTITUTION:     LHuFLL    TECHNQUOGI CAU     INST 

LCWELL    TECFNCLCGICAL     INST 
♦TCTAL    NON-UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    CASS    CCLLEGF    CF    OPTOMETRY 

MASS    COLUEGE    CF    OPTCtTRY  2 

♦TCTAU    NCN-UNCERGRADUAT E  2 


1.0 
1.0 


2.5 

2.  5 


1 

2.5 

39 

97.5 

40    100.0 

1 

2.5 

39 

97.5 

40    100.0 

1 

.5 

181 

99.5 

182    100.0 

1 

.5 

181 

99.5 

182    100. C 

3 

1.5 

195 

98.  5 

198    100.0 

3 

1.5 

195 

98.5 

199    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     MASS    COUUEGE    OF    PHARMACY 

MASS    CCLLEGE    CF    PHARMACY 
♦TOTAL    NON-LNOFRGRADLATE 


1 

4.  3 

1 

4.  3 

22 

95.7 

23    100.0 

1 

4.3 

1 

4.3 

22 

95.7 

23    100.0 

PARENT     INS!  I  HI  ILN:    MASS     INST     CF    TECHNCLCCY 

MASS     INST    OF    TECHNOLOGY 
♦TOTAL    NCN-UNCCRGRADUATE 


56 
56 


28  .8 

28  .8 


13  .4 

13  .4 


2.9 

3,199 

97.1 

3.2S6    100.0 

2.9 

3,199 

97.1 

3,296    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    MASS    ST    COUUEGE     SYS    Off 

BCSTCN    STATE    CCLLEGF 

6KIDGE«ATfP     STATE    COLLEGE 

FRAMINGHAM    STATE    CCLUEGE 

UChEUU    STATE    COLLEGE 

SALEM    STATE    CCLLEGF 
♦  TOTAL    NCN-Ll>ClR&R«QUAre 


.2 

6.1 

.2 


2 

1.9 

3 

2.9 

101       97.1 

708    100.0 

15    100.0 

104    100.0 

708    100.0 

15    100.0 

8 

1.7 

11 

2.4 

450       97.6 

461     100.0 

2 

6.1 

31       93.9 

33    100.0 

0 

.  e 

16 

1.2 

1,305       98.8 

1,321     100.0 

parent    inst  itu  i  ion:  mount   folycke  couuege 

mount  hciyckf  ccuuege 
♦totau  ncn-un:ergracuate 


47    100. 0 
47    100.0 


47    100.0 
47    10C.0 


PARENT     INSTITUTION    N  F  .    ENG    CCNSV    CF    MUSIC 

NE*    ENG    CCNSV    OF    "US  IC 
♦TCTAU    NCN-UNCEOGRADUATE 


3.0 
3.0 


3.6 

162 

96.4 

168    100. C 

3.6 

162 

96.4 

168    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  NORTFEASTFRN  UNIVERSITY 

NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
•  TTTiL  riC'.-UNCERGRACG'.-.  TE 


2.3 
2.  3 


.5 
.5 


34 

3.5 

94  3 

96.5 

982    100.0 

34 

3.5 

948 

96.5 

982    100.0 

111     nOICAl,     OENTAL,     ANO    LAh    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     ANO    0    RESPECTIVELY. 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    FNROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION,     FALL     1970 
-ART     it:     GRACUATE    AND    PROFESSICNAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    DENTAL,    AND    LAW    SCH00LSI1I     (FULL-TIME    STUDENTS! 


MATt    OF    "ASSACHLSETTS 


AMEK  ICAN 
INDIAN 


SPAN1 SH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    SEMINARY 

SAINT    JCHNS    SEMINARY 
•TOTAL    NON-UNDLRGRADUATE 


i.e 

1.8 


1.8 
1.8 


165       98.2 
165       98.2 


168    100.0 
168    100.C 


PARENT     INS1IUTI0N:    SCH    CF    MLSEU*    FINE     ARTS 

SCF    OF    MUSEUM    F  INE    ARTS 
♦TOTAL    NON-LNDERGRADUATE 


20    100.0 
20    100.0 


20    100.0 
20    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     S1MMCNS    CCLLE&E 

SIMMONS    CCLLEGE 
♦TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE 


36 
36 


12.7 
12.7 


3 

1.  1 

41 

14.5 

242 

35.5 

283  100.0 

3 

1.1 

41 

14.5 

242 

85.5 

283  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    SMTH    CCLLEGE 

SMITH    CULLECE  2 

♦TOTAL    NCN-UNCER&RAOUAT f  2 


21 

9.2 

5 

1.5 

5 

1.5 

43 

12.8 

293 

87.2 

336  100.0 

31 

9.2 

5 

1.5 

5 

1.  5 

43 

12. R 

293 

87.2 

336  100.0 

PARENT     INST1TLTI0N:     SPRINCFIELC    COLLEGE 

SPRINGFIELC    CCLLEGE 
♦TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


10 
10 


3.9 
3.9 


.4 
.4 


11 

4.3 

246 

95.7 

257  100.0 

11 

4.  3 

246 

95.7 

257  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    STFESTN    MASS    UNIVERSITY 

STHESTN    MASS    UNIVERSITY 
♦TOTAL    NCN-UNCEPGRACUAT f 


3.7 

3.7 


3 

5.6 

51 

94.4 

54  1C0.0 

3 

5.6 

51 

94.4 

54  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SUFFOLK    UNIVERSITY 

SLFFOLK    LM  VERSI  TY 
♦TOTAL    NON-UNCERGRADLATE 


174    100.0 
174    100.0 


174  100.0 
174  100.  C 


PARENT  INSTITLTICN:  TLFTS  UNIVERSITY 

TUFTS  UNIVERSI TY 
♦TOTAL  NCN-UNLERGPADUAT E 


22 
22 


4.2 
4.2 


15 
15 


2.9 
2.9 


1.5 
1.5 


45 
45 


8.6 
8.6 


478   91.4 
478   91.4 


523  100.0 
523  100.0 


PARENT  INSTITLTION:  U  UF  MASS  CENTRAL  OFF 

U  OF  MASS  AMHERST  CAMPUS  2      .1 

♦TOTAL  NON-UNDtR&RADlATE  2     .1 


1.5 
1.5 


26 
26 


86 
86 


2.8 
2.8 


3,009   97.2 
3,009   97.2 


3,095  100.0 
3,095  100.0 


PARENT  INSTITLTICN:  WELLESLEY  CCLLEGF 

WELLESLEY  CCLLECE 
♦TOTAL  NCN-LNCERGRADUAT [ 


37.5 
37.5 


3 

37.5 

5 

62.5 

8  100.0 

3 

37.5 

5 

62.5 

8  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     WFFELOCK    CCLLFGE 

WHEELCCK    CCLLEGE 
♦TOTAL    NON-ONCFRGRAULATE 


27    100.0 
27    100.0 


27    100.0 
27    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:    WILLIAMS    CCLLEGE 

WILLIAMS    CCLLEGE 
♦TOTAL    NCN-LNCEPGRADUAT E 


23    100.0 
23    100.0 


23    100.0 
23    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    WORCESTER    POLY     INSTITUTE 

WCRCESTEF    PCLY     INSTITUTE  1  .4 

♦  TOTAL    NON-UN'JFRGRADLATE  1  .4 


3 

1.2 

244 

98.8 

247  100.0 

3 

1.2 

244 

98.8 

247  100.0 

111    MEDICAL,    OENTAL,     AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTEC    SEPARATELY     IN    SECTIONS     B,     C,     AND    0    RESPECTIVELY. 
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HFW    KAUAI    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FRO"     INSTITUTIONS    Of    HIGHER    EOUCATION,     FALL     1970 
FAST     24:     GRACUATE    AND    PROFESSIONAL    SCf-OOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    DENTAL,    AND    LAV,    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME    STUCENTS) 

STATE    OF    M  ICH  IGAN 

AMERICAN  t 

I NDIAN 

PARENT     INSTITUTION:     ANCRCwS    UNIVERSITY 

ANOXE-S    LNUERSITY  1  .4  21  9.3  3  1.3  10  4.  4  35  15.5  191       84.5  226    100.0 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1  . 4  21  9.3  3  1.3  10  4.4  35  15.5  191       84.5  226    100.0 

PARENT     I NST  1  T I T I CN  :    CALVIN    THECLCGICAL    SEM 

CALVIN    THECLOGICAL     SEN  1  .7 

•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE  1  .7 

PARENT     INSTITUTION:    CENTRAL    MICH    UNIVERSITY 

CENTRAL    MICH    UNIVERSITY  13  .9  10  .7  4  .3  27  1.9  1,405       98.1  1,432    100.0 


0 

t       ORIENTAL 

*   SPANISH 
SURNAME 

1 

MINORI TY 

21 

9.3        3 

1.3       10 

4.  4 

35 

21 

9.3        3 

1.3       10 

4.4 

35 

1 

.7 

1 

.7 

3 

2.0 

146 

98.0 

149  100. C 

1 

.7 

1 

.  7 

3 

2.0 

146 

98.0 

149  100.0 

.  3 

27 

1.9 

1  ,405 

98.1 

.3 

27 

1.9 

1,405 

98.  1 

3.7 

104 

96.3 

108  100.0 

3.7 

104 

96.3 

108  100.0 

2 

.3 

28 

3.5 

768 

96.5 

796  100.0 

2 

.3 

28 

3.5 

768 

96.5 

796  100.0 

7 

20.0 

28 

80.0 

35  100.0 

7 

20.0 

28 

80.0 

35  100.0 

2 

8.0 

23 

92.0 

25  100.0 

2 

8.0 

23 

92.0 

25  100.0 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  13  .9  10  .7  4  .3  27  1.9  1,405       98.1  1,432    100.0 

PARENT     INSIITLTICN:    CRANeRCCK    ACACE»Y    CF     *RT 

CFAN8R00K    ACACEMY    OF    ART  1  .9  1.9  1  .9  1  .9 

•TCTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  1  .9  1  .9  1  .9  1  .9 

PARENT     INSTITUTION:     EASTERN    MICH    UNIVERSITY 

EASTERN    MICH    UNIVERSITY  10  2.4  7 

•TOTAL    NCN-UNOERGRADUATE  19  2.4  7 

PARENT    INST1TLTICN:    GRANC    RAFICS    eAPT    C    SEM 

GRANC    RAPICS    EAPT    C     SEM  1  1.4  2  2.9  3  4.3  66       95.7  69    100.0 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  I  1.4  2  2.9  3  4.3  66       95.7  69    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    MARYGROVE    COLLEGE 

MARYGROVE    CCLLEGE  5       14.3  2  5.7 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  5       14.3  2  5.7 

PARENT    INSTITUTION:     MERRILL    PALMER     INSTITUTE 

MERRILL    PALMER     INSTITUTE  10    100.0  10    100.0 

•TOTAL    NCN-LNCERGRADUATE  10    100.0  10    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MICH    COLLEGE    OSTEO    MEC 

MICH    COLLEGE    CSTEO    MEC  2  8.0 

•TOTAL    NON-UNOERGRAOUATE  2  8.0 

PARENT     INSTIHTICN:    MICH    TECHNL    U    CEN    CFF 

MICH    TECHNL    U    MAIN    CAM  1  .6  1  .6  1  .6  1  .6  4  2.5  159       97.5  163    100. C 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUAT E  1  .6  1  .6  1  .6  1  .6  4  2.5  159       97.5  163    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHERN    MICH    UNIVERSITY 

NORTHERN    MICH    UNIVERSITY  7  4.2  1  .6 

•  TOTAL    NON-UNOER.GKADUATE  7  4.2  1  .6 

PARENT    INSIITLTICN:    CAKLANO    UNIVERSITY 

CAKLANC    UNIVERSITY  16  6 .  7  2  .8  1 

•TOTAL    NCN-LNDERGRADUATE  16         6.7  2  .8  1 

PARENT     INSTITUTION:     SIENA    HEIGHTS    COLLEGE 

SIENA    HEIGH1S   CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNDERGRAOUATE 

PARENT     INS11UTI0N:    U    CF     MICHIGAN    CEN  CFF 

U    MICHIGAN    CEAReORN    CAM 

U    MICHIGAN     MAIN    CAMPUS                           14  .2                397          5.6                  44             .6                  30 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE                           14  .2                397          5.8                  44             .6                   30 

PARENT     INSTIHTICN:    UNIVERSITY    CF    CETRCIT 

UNIVERSI1Y    CF    DETROIT  3  .8  20  5.2  1  .3  4  1.0  28  7.2  360       92.8  388    100.0 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUAT f  3  .8  20  5.2  1  .3  4  1.0  28  7.2  360       92.8  388    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WAYNE     STATE    UNIVERSITY 

WAYNE     STATE    LNIVERSITY  22  .6  688       18.7  20  .5  16 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  22  .6  688       18.7  20  .5  16 

PARENT     INSIITLTICN:    WESTERN    MICH    UNIVERSITY 

WESTERN    MICH    UNIVERSITY 
•TCTAL    NCN-LNCERGPACUATf 

PARENT     INSTITUTION:     WESTERN    THEOLOGICAL     SEMIN 

WESTERN    THECLCGICAL    SEMIN  1  1.4  1  1  .  (,  70       98.6  71     100.0 

•TOTAL    NON-UNOERGRAOUATE  1  1.4  1  1.4  70       98.6  71     1 00. C 


157 

95.2 

165  100.0 

157 

95.2 

165  100.0 

19 

7.9 

221 

92.1 

240  100.0 

19 

7.9 

221 

92.1 

240  100.0 

1 

1.2 

1 

1.2 

85 

98.8 

86  100.0 

1 

1.2 

1 

1.2 

85 

98.8 

86  100.0 

3 

100.0 

3 

100.0 

485 

7.1 

6,354 

92.9 

6,839 

100.0 

485 

7.1 

6,357 

92.9 

6,842 

100.0 

746 

2  0.3 

2,931 

79.7 

3,677  100.0 

746 

20.3 

2,931 

79.7 

3,677  100.0 

18 

2.0 

2 

.2 

14 

1.5 

34 

3.7 

881 

96.3 

915  100. C 

18 

2.0 

2 

.2 

14 

1.5 

34 

3.7 

881 

96.3 

915  100.0 

111     MEOICAL.     DENTAL,     AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,     C-,     AND    D    RESPECTIVELY. 


HEW    KACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     I NS T  ITUT  1 1.  NS    Or    HIGHFR     EDUCATION,     FALI      1970 
PARI     2A:     GRAIUAIl     ANT.    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     tXCFPT    MFIMCAL,     DEN.AL,     ANO    LAW    SCHOOLS!!)     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STAH     OF    MINNESOTA 


AMFRICAN  % 

INC1 AN 

PARENT     INSTITUTION!     UFMITJI     STATE    COLLEGE 

BEPIOJ1     M Alt     CCLLEGE  1  1.2 

♦  TOTAL     N  IN-llMII  RGRAOUATE  1  1.2 


1.2 
1.2 


OR IENTAL 

%       SPANISH 
SUPNAMr 

( 

MINORITY 

1 

1.2 
1.2 

3 
3 

3.6 
3.6 


80 
60 


96.4 
96.  4 


83    100.0 
83    100. C 


PARENT     INSTITLTKN:     BETHEl    CCLLECE    ANC    SEM1N 

PETHFL    COLLEGE    AND    SFMIN 
♦T01AI     NIN-UAL1  RGRACUATE 


.5 

.5 


.5 
.  5 


2 

1.0 

193 

99.0 

195    100. C 

2 

1  .0 

193 

99.0 

195    100.0 

PARINT     INST  ITLT  ION:    COLLEGE    OF     SAINT     THOMAS 

CCLLEGE    CF     SAINT    THCMAS  1  .2 

♦TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  1  .2 


1  .2 

3 

.7 

1 

.2 

10 

2.4 

406 

97.6 

418    100.0 

1.2 

3 

.7 

1 

.2 

10 

2.4 

408 

97.6 

418    100.0 

PARENI     INSJIIITILN:     ILJTHFR    TFFCLCGICAL     SFM 

I  UTHEP     IHl  LOGICAL    SEM  1  .2 

♦  TiiTAL     NCN-UNLERGRACUAT E  1  .2 


.2 
.2 


2 

.4 

513 

99.6 

515    100.0 

2 

.4 

513 

99.6 

515    100.0 

PARENT      INST 1TLI ION:    MANKATO    STATE    COLLEGE 

vank  aii     'inn     CCLLEGE  2  .4 

♦TOTAL    NON-LNDERGKAUUATE  2  .4 


1.7 
1.7 


1.  1 
1.  1 


19 

3.5 

519 

96.5 

538    100.0 

19 

3.5 

519 

96.5 

538    100.0 

PARENT  INST1HT1CN:  MCCRHEAD  STATE  CCLLECE 

MUORHEAl)  STATE  COLLEGE 
♦  TOTAL  NO-UNCEPGRADUAT  F 


3.4 
3.4 


3.4 
3.  4 


2 

6.9 

27 

93.1 

29    100.0 

2 

6.9 

27 

93.1 

29     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    NTFWSTN    LUTH    THEOL    SEM 

MHtiSTK    LLTH     THtCL    SEM 
♦TOTAL    NON-UNDLRGRADUATE 


1.4 
1.4 


3 

2.1 

142 

97.9 

145    100.0 

3 

2.1 

142 

97.9 

145    100. C 

PARFNl     INS1IHT1CN:     SAINT     jCFNS    UNIVERSITY 

SAINT    JOHNS    UNIVERSITY 
♦TOTAL    NCN-UNCEPGRALUAT E 


72    100.0 

72    100.0 


72    100.0 
72    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT     MARYS    COLLEGE 

SAINT    MARYS    CCLLEGE 
♦TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


100.0 
100.0 


2    100.0 
2    100.0 


PARENT     INSTIUTION:     SAINT     PAUL    SEMINARY 

SAINT    PAUL     SEMINARY 
♦  TOTAL    NCN-U)>CERGRACUATE 


121 
12! 


99.2 
99.2 


122    100.0 
122    100.0 


PARENT  INSTITUTION:    U    OF    MINNESOTA    CEN    OFFICE 

U    OF  MINN     MNPLS    SNT     PAUL  11  .1  163 

U    OF  MINNESOTA    riULUTH 

♦TOTAL  NCN-UNCE RGR6CUAT E  11  .1  163 


165 

2 

167 


2.1 
1.5 
2.  1 


374 

4.7 

7,603 

95.3 

7,077    100.0 

2 

1.5 

132 

98.5 

134    100.  C 

376 

4.6 

7,735 

95.4 

8,111     100.0 

PARENT  INST  I TLTIUN:  WINONA  STATE  CCLLEGE 

hi KTNA  STATE  CCLLEGE 
♦TUTAL  NON-UNOERGRAOUATE 


139  100.0 
139  100.0 


139    100.0 
139    I  00.0 


(1)    MEDICAL,     DENIAL,    AND    LAh    SCHCCLS    APE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     ANO    0    RESPECTIVELY. 


MEh    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
GRACUATE    AND    PROFESSIONAL     SChOOLS,     EXCEPT    ME"1CAL,    DENTAL,    AND    LAh    SCHOOLS!!!     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    (IF    M  ISSISSIPPI 


AMER  ICAN 
INDIAN 


T       ORIENTAL 


SPAN  I  SH 
SURNAME 


PARENT     INSTITLTIUN:     TELTA    STATE    COLLEGE 

DELIA    STATE    CCLLEGE 
•  TCTAL    i\*rr-UNCERGRAOUATE 


5.B 
5.8 


8 

9.3 

78 

90.7 

86  100.0 

8 

9.3 

78 

90.7 

86  100.0 

PARENT     INSTIKTICN:    JACKSCN    STATc    CCLLEGE 

JACKS1N    STA1E    COLLEGE  255       98.3 

•  TCTAL     M.S-LNCERGRACUATE  295       98.3 


296 
2«6 


98.7 
98.7 


1.3 
1.3 


300    100.0 
300    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    MISS    ST    COLLEGE    FOR    k.P"EN 

MISS    ST    COLLEGE    FOR    WCMEN 
•TCTAL    NCN-UNCEHCRAOL'ATE 


14.6 
14.6 


2.4 
2.4 


14 

17.1 

68 

82.9 

82  100.0 

14 

17.  1 

68 

82.  9 

82  100.0 

PAPENT     [NSIIHTICIN:    MISSISSIPPI     CCLLEGE 

MISSISSIPPI     C3LLEGE 
♦  TOTAL     NCN-UN'ESGRADUATE 


IE 
15 


3.3 

3.3 


15 
15 


3.3 
3.3 


96.7 
96.7 


456    100.0 
456    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     ►ISSISSIPPI     ST    UNIVERSITY 

MISSISSIPPI     ST    UNIVERSITY  1  .2 

*TCTAL    NCN-UNCEr<GRADUATE  1  .2 


1.1 
1.1 


11 

2.0 

529 

98.0 

540  100. 0 

11 

2.0 

529 

98.0 

540  100.0 

PARFNT     INSTIKTICN:    PEFOR'EC    THECLCGICAL    SEM 

PEFORMEC    TI-EOLOCICAL    SEM 
•TOTAL    NCN-LNTEKGRAOLAT E 


1.2 
1.2 


1     1.2 

82 

98.8 

83  100.0 

1     1.2 

82 

98.8 

83  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    MISSISSIPPI    CEN    OFF 

U   OF    MISSISSIPPI    MECL    CTR  5         5.3 

•TCTAL    NCN-UNCESG°ACUATE  5  5.3 


5.3 

5.3 


10  10.5 

10         10.5 


89.5 
89.5 


95     100.0 
95    100.0 


PARENT     INSTIKTICN:    U    CF     SOUTHERN    MISSISSIPPI 

u  of  sjuti-ehn  Mississippi  eo 

•TOTAL     NCN-UNCERGRAOOATE  80 


7.4 
7.4 


1.0 

1.0 


91 

8.4 

991 

91.6 

1,082  100.0 

91 

8.4 

991 

91.6 

1,082  100.0 

PAPENT     INSTIKTICN:    *ILLI/M    CAREY    COLLEGE 

ta I LL I  AM    CAREY    CCLLEGE 
•  TCTAL    NCN-UNCESCrfADUATE 


6    100.0 
6    100.0 


6    100.0 
6    100.0 


111     MEDICAL,    DENTAL,    AND    LA*    SCHCCLS    ARE    LISTEO    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     ANO    D    RESPECTIVELY. 


HEW    racial    ANU    FIHMC    Fnruimint    iaia    from     INSI  ITUT  ions    DF    HIGHER    EOUCATION,    FAIL    1<)70 
PART     ?A:     OKACOAll     Ail!    PHOFESSIONAI      SCHOOLS,    FXCEPT    Ml  I   IE.  At,    OtMAl,     AND    LAW    SCHOOlSd!     (FULL-TIME    STUDENTS! 


STA1I     DF    CI 


INDIAN 


I         SPANISH 

SURNAME 


PARENT     INSI  ITL  I  IliN:    CENTRAL 

CtNTRAL    MO  'MA!  e    COLI 
•  TOIAL     NEN-LNEERGRAOLATE 


"i     STATf    trill  w  r 


1.7 

1  .7 


.2 
.2 


.8 


2.7 
2.7 


503 
50* 


97.3 
97. J 


517    100.0 
517    100.0 


PARENT     hSIIKtlll:     CCNCCPCIA    SCINARY 

CCNCUR1IA     SEMINARY 
'TOTAL    NCN-UNCfRCRADLATE 


.5 

766 

99.5 

770  100.0 

.5 

766 

99.5 

770  100. 0 

PARENT     INbllUIIl'N:    tuviMM     IFIE  t  LEG  I  C»  L    SEC 

C( VFNANT      TF  '    ILOCICAL     SI  F» 
•  TOTAL    NCN-l'Ni  f  RGRADLATf 


4.0 

4.0 


4.0 

72 

96.0 

75  100.0 

'..  0 

7? 

96.0 

75  100.0 

PARENT     INSTITLTIEN:     ECEN    TEECLOCICAL    SEMINARY 

I  !■■  N     mi  OLCI    HAL     SEMINARY 
•  TCTAL    NCN-UNCIRCRACOATf. 


4.0 
4.0 


4.0 
4.0 


96.0 
96.0 


151     100. 0 
151     100.0 


PARFNT     INSllHUiJN:     IMRACLLATC    CCNLEPT1CN    SEC 

IMMACULATE     CONCEPTION    SFM 
•TOTAL    NCN-UNfH  RGRADLATF 


PARENT     INSTITLTIlN:     KANSAS    CITY    C    CSTEOPATF-Y 

KANSAS    C.IIY    C    USTEOPAIHY  9  2.0  5 

•TCTAL    NLh-UNCFRCRADUATE  9  2.0  5 


PARENT     INSTITLTION:    KIRKSVILLF    C     CSTtCPATHY 

KIRKSVILLF    C    OSTEOPATHY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOl ATE 


1.1 
1.1 


1.0 
1.0 


1.6 
1.6 


.5 


1.5 

1.  5 


.2 
.2 


1.5 
1.5 


98.5 
98.5 


68    100.0 
68    100.0 


.2 

22 

4.  9 

429 

95.1 

451  100.0 

.2 

22 

4.9 

429 

95.1 

451  100.0 

1.7 

414 

98.3 

421  100.0 

1.  7 

414 

98.3 

421  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LINCtLN    UNIVERSITY 

L  I  «.DIN    UNI  VERSI  IY  11.4 

•  TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  1  1.4 


23      31.5 
23      31.5 


24 

24 


32.9 
32.9 


67.1 
67.1 


73    100.0 
73    100. C 


PARENT     INSTIUTIUN:    MSSCLRI     SCH    CF    RELICICN 

MISSOURI     SCF    OF    RELICICN  2 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOLATE  3 


le.8 

18.8 


3 

1  R.B 

13 

81.3 

16  100.0 

3 

18.8 

13 

81.3 

16  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     NAZJRENE    TFECLCCICAL     StM 

NAZARENE     THEOLOGICAL    SEM 
•  TCTAL    NrN-UNCERGRAOUATE 


1.7 

1 

.  4 

5 

2.  1 

228 

97.9 

233  100.0 

1.7 

1 

.4 

5 

2.1 

228 

97.9 

233  100. C 

PARENT     INSTITLTION:    NORTHEAST    F>C    SI    CCLLECE 

NORTHEAST    MO    ST    CULLEGE  1  .4 

•TCTAL    NCN-UNEERGR APOATE  1  .4 


1.2 
1.2 


2.0 
2.0 


243       98.0 
243       98.0 


248    100.0 
248    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     NCPTFWEST    Ml)    ST     COLLECE 

NORTHWEST    MO    SI    CULLEGE 
•  TOTAL     NCN-UNEEBORADUATE 


100    100.0 
100    100.0 


100    100.0 
100    100. c 


PARENT     INSTITLTION:     SAIM     LOUIS     INST    CF     CLSIC 

SAINT     LEU  IS     INST    CF     MUS  IC 
•TOTAL    NON-LNCER&RADIAIE 


1    100.0 
1    100.0 


1     100.0 
I    100. 0 


PARENT     INSTITLTICN:     SAINT     LOU 

SAINT    LOLIS    U    MAIN    CAMPUS 
•  TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


S    U    CENTRAL    CFF 

2  .1  60 

2.1  ec 


.  4 

72 

5.0 

1  .  374 

95.0 

1.446  100.0 

.4 

72 

5.0 

1  ,374 

95.0 

1,446  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SNT    PAUL     SCH    CF    THECLCGY 

SNT    PAUL     SCF     CF    THECLCCY 
•TOTAL     NUN-UNOfcRGRADUATE 


178 
178 


99.4 
99.4 


179    100.0 
179    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     SOUTHEAST     RC    ST    COLLEGE 

SOUTHEAST    M(     SI    COLLEGE 
•TOTAL     NCN-UNCFHGRACUATF 


2.1 

2.1 


97.9 
97.9 


47  100.0 
47  100.0 


PARENT  INSTITLTICN:  SOUTHWEST  MC  ST  CCLLEGE 

SOUTHWEST  F-C  ST  CELLEGE 
•TOTAL  NOH-UNCEK&RADUATE 


129 
129 


99.2 
99.2 


130    100.0 
130    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     L    EE    MISSOURI    CEN    CEFICE 


U    MISSOURI     A  T    COL'JMT)  IA 
L    CF    MISSOURI     AT    ROLLA 
l    If     ul SSOL* I     KANSAS    CITY 
L.    OF    MISSCL-l  I    SAINT    LOU  IS 
•  TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE 


2 

10 


1  .4 

a 

.  7 

60 

1.8 

1  34 

4.  1 

3,122 

95.9 

3,256  100.0 

1.0 

10 

1.7 

17 

2.9 

573 

97.1 

550  100.0 

5.7 

2 

.3 

10 

1.4 

52 

7.4 

650 

92.6 

702  100. 0 

3.  5 

7 

6.2 

13 

11.5 

100 

88.5 

11?  100.0 

2.0 

24 

.5 

87 

1.9 

2!  6 

4.6 

4,445 

95.4 

4,661  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    WASHNGTTN    UNIVEDS|TY 

WAShINgUN    UNIVERSITY  6  .2 

•TOTAL    NCN-iJNCCRGRACUATE  6  .2 


1H1 
181 


32 

1.2 

14 

.5 

233 

R.  o 

2,414 

91.2 

2,647  100. 0 

32 

1.2 

14 

.5 

233 

8.8 

2,414 

91.2 

2,647  100.0 

(1)    MFOICAL,    OENTAL,    ANO    LAW    SCHCCLS    ARE    IISTEC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    8,    C,     ANU    D    RESPECTIVELY. 
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Hb»    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FRCh     INSTITUTIONS    OF    MCHFR    EnuCATION,     FALL     1970 
GS«CLATf    ANC    PROFESSIONAL    SCEOOLS.     EXCEPT    MEIMCAL,    DENTAL,    AND    LAk    SCHOOLS<1>     (FULL-TIMF    STUDENTS) 


STATE    OF    MCNTANA 

AMERICAN  t  H 

INO IAN 

PARENT     INSTITUTION:     EASTERN    MONTANA    COLLEGE 

EASTERN    MCMANA    CCILEGE 
•TOTAL    NON-UNPERGRAOUATE 


SPANISH 
SURNAME 


1?1     100.0 
121    100.0 


l?l     100.0 
121     100.0 


PARENT     1NSUUTICN:    ^CRTHER^    MCNTANA    CCLLEGE 

NORTHERN    MCNTANA    CCLLECE  1       ICO 

•  TCTAL    NCN-UNCERGRAOUAT  I  I        10.0 


10.0 
10.0 


90.0 
90.0 


10    100.0 
10    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     WESTERN    MCNTANA    COLLEGE 

WESTERN    MCMANA    CLUEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


2 

11.  1 

3 

16.  7 

15 

83.3 

18  100.0 

2 

11.1 

3 

lfc.7 

15 

83.3 

18  100.0 

(II     MFOICAL,     DENTAL,     AND    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPAkATFLY     IN    SECTIONS    B.    C,     AND    P    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC     ENROLLPCM     ill!    F»0»      INSTITUTIONS    01     HIMIFR     FOLH.ATIJN,    FALL     1970 
PART     2A:     GRAIl.ATI     AMI    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT     MECICALi     DE.NTAL,     »M1    LAW    SCHOOLSI1I     (FULL-TIME    STUOENTSI 


STA1E     ill      Ml  t'K/'SKA 

AMERICAN         % 

[NCI  an 

IARINT     INSTITLTION:    CHAuRC'N    STATE    CTLLFC-E 

Ceaurl'N    ST  A!  F    CCLLEGI 
•  TOTAL    NCN-LNrERGRAJOA  1  F 


SPANISH 


11     100.0 
31     100.0 


100.0 
100.0 


MUM     1NSTITLT1CN:     CCNCCRCIA    TCFKS    COLLEGE 

CONCORC IA     ICHRS    COLLEGE 
•10TAL    N(  N-UNEERGPADUAT  E 


3    100.0 
3    100.0 


3    100. 0 
3     100.0 


PARENT     INSTITUTION:    CREIGHTON    UNIVERSITY 

I     i   [GHTCN    UNIVERSITY 
♦  TOTAL     NCN-UNDERGRADLA IF 


4.2 
4.2 


2.  1 
2.  1 


135 

135 


93.8 
93.8 


144    100.0 
I**    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     KEA«NFY    STATE    COLLEGE 
KEARNEY     S1ATE    CCLLEGE 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT E 


SO    100.0 
90    100.0 


SO    100.0 
90     100.0 


PARENT     INSTITLTION:    U    OF    NEBRASKA  CEN    OFF  I  CI 
U    NEBRASKA    C    NEC    AT     FMM-C 

L    OF    NEBRASKA    AT    CRAHA  1  .9 

U    OF    NEeRASKA    RAIN    CAMPUS  2  .1 

•TUTAL     NCN-LNDERGRAOUATE  3  .1 


1 

2.0 

2 

6 

5.2 

1 

c2 

2.3 

1  1 

59 

2.4 

1*. 

2.0 

1.  7 

.  1 

.2 


8.2 

45 

91.8 

49 

100.0 

8.6 

106 

91.4 

116 

100.0 

2.9 

2. 241 

97.1 

2,310 

100.  C 

3.  3 

2,3  54 

96.7 

2,4  75 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WAYNE     STATE    COLLECE 

RAYNE     STATE    CCLLEOE 
•TLTAL     NCN-UNCERGRADUATE 


20    100.0 
20    100.0 


20    100.0 
20    100.0 


II)     <4ECIC«l,     CENTAL,     AND    LA.    SCHCUS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B,    C,    AND    0    RESPECTIVELY. 
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STAT  =    OF    NfVACA 


HEk    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLMENT  OATA    FROM     INSTITUTIONS    CF    HIGHER    ECUCATION,    FALL     1970 

GRADLAH     A\C    PROFESSIONAL    SCFCCLS.  EXCEPT     MECICALi     CfMAL.     ANO    LAW    SCHOOLSI1I     (FULL-TIPF     STUDENTSI 

AMERICAN          »          NEORC                I  ERIFMTAL           *       SPANISH  %          MINORITY            *                CTHEP               X                  TCTAL                X 
INDIAN                                                                                                   SURNAMF 

PARENT     INSMUT1CN:    U    CF    NEVAC*    SYSTEF    OFFICE 

U    OF    NEVALA    AT    LAS    VFGAS                        5             .8                  12          1.9                     6             .9                  10  1.5  33             5.1                     615       9*. 9                       648    100.0 

U    CF    NEVACA    AT    RENO  971    100.0  971    100.0 

,iRADLATf                              5             .3                   12             .7                     6             .<.                   10  .6  33            2.0               1,586       98.0                  1,619    100.0 


II)    MEDICAL,     DENTAL,    AND    LAk    SCHCCLS    ARE    LISTEO    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,     C.     AND    0    RESPECTIVELY. 


HEM    i'HHl    AND    ETH'lt      ENROLLMENT    DATA    rfiVV     INST  I  TUT  I  COS    UF    MCF-FP     EDUCATION,     FALL     1970 
I  l  i  n      !A!     GRAClATf     ANC    PR0FE5SICNAI      SCHOOLS!     FXCFPT    MH'ICUl,    OTNTAI,     AND    LAW    SCHOUISIH     (FULL-TIP^    STUDENTS) 

si-!.     01    M  (-  v.    KAfP!  "I 

AMERICAN  *  NEGRO  IFI    i'i  I       SPANISH  *  W1NCPITY  *  DTF-FR  I  TOTAL  t 

U      IAN  SUPf  AMF 

PAI  I  M     INS  r  ITLT  ION:    i  »(  T  mi ..   rH   i    ILLI  G( 

IAKI«ILIt     CCLLEGI  f  1  .<.  6  1.4  430      98.6  436    100.0 

•  TOTAI     NON-LNCERGRAUUATE  6         1.4  6  1.4  430      98.6  436    100.0 

PAREM     IKJTIHTION:    U    CF    M  .V    IF"    i  »=  F  I  c  ■ 

l,    MM    PLYCOITH    ST    COLLEGE  9  100. 0  9  100.0 

I)    OF     NT«    F<*FSH|P|  S             .9                     '            .  7                     ?             .3                     11             1.9                     S77  98.1  588  100.0 

ij    in     Mi-    MINT     <1    (Mi  19  100.0  19  100.0 

•  Tl  TAl     MN-U»[fH.«»i:l)(!(  5             .8                     4            .  6                     2             .3                     11             l.H                     605  98.2  6  16  100.0 


111    »fc     ICAl,     [USUI,     AND    LAfc    SCHCCIS    11'     I  I  S  T  E  r     sflahaTFIY     IN    SECTIONS     B,     C.     ANO    0    RESPECTIVELY. 


HEW    RACIAL     ANP    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INST  I  TUT  ICINS    OF    HIGHER    EOUCATION,     FALL     1970 
GRALLATE    ANC    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MfcrilCAL.     DENTAL,     AND    LAV,    SCH00LSI11     (FULL-TIME    STUCENTS  ) 


STATE    OF    NEW    JERSEY 

AMERICAN  I 

INCIAN 

PARENT     INSTITUTION:    BETH    MEORASH    GOVOHA 

BEIH    MECRASF    CCVCHA 
•TOTAL    NCN-LNOERGRACLATE 


SPAM  SH 
SURNAME 


*  MINORITY 


.5 
.5 


186 
186 


99.5 
99.5 


187    100.0 
187    100.0 


PARENT     INSTIHTICN:    TREh    CMVERSITY 

OREW    UNIVERSITY 
»TCTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


5.6 
5.6 


6.4 

117 

93.6 

125  100. C 

6.4 

117 

93.6 

125  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     FAIRLEIGH    OCKSN    t    CEN    CFF 

FARLGH    DCKSN    u    MAIN    CAh 
•TOTAL    NON-UNCERGRAOLATE 


13 
13 


3,365 
3,  365 


3,378  100.0 
3,378  100.0 


PARENT  INS1 ITLTICN:  CLASSPCRC  ST«TE  CCLLECE 

CLASSBORC  STATE  COLLEGE  1    2.2 

•TOTAL  NCN-UNCERGRAOUATE  1    2.2 


13.3 
13.3 


7 

15.6 

38 

84.4 

45  100.0 

7 

15.6 

38 

84. 4 

45  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    JERSEY    CITY     STATE    COLLFGE 

JERSEY    CI 1Y    STATE     CCLLECE 
•TOTAL    N1N-UNDERGRADUATE 


5 

8.2 

2 

3.3 

5 

8.2 

12 

19.7 

49 

80.3 

61  100.0 

5 

8.2 

2 

3.3 

5 

8.2 

12 

19.7 

49 

80.3 

61  100.0 

PARENT     INSTIHTICN:    MCNTCLAIk    STATE    CCLLECE 

MCNTCLAIR    STATE    COLLFGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


12.  t 
12.6 


1.7 

33 

14.3 

198 

85.7 

231  100. C 

1.7 

33 

14.3 

198 

85.7 

231  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NEWARK    COLLEGE    OF    ENGR 

NEWARK    CCLLEGE    CF    ENGR  4  4.0 

•TOTAL    NON-UNDERGRADLATE  4  4.0 


PARENT     INSTITIUCN:    NEWARK    STATE    CCLLEGE 

NEWARK    STATE    COLLEGE  45       49.5 

•TCTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  45       49.5 


PARENT     INSTITLTION:     PRINCETON    THEOLOGICAL    SEP 

PRINCETCN    TFEOLCGICAL    SEC  24 

•TOTAL    NnN-LNDERGRAOLATE  24 


15 
15 


15.0 
15.0 


2.  1 
2.1 


1.0 

20 

20.  0 

80 

80.0 

100  100.0 

1.0 

20 

20.0 

80 

80.0 

100  100.0 

18.7 
18.  7 


62 
62 


36 
36 


68.1 
68.1 


29 
29 


490 

490 


31.9 
31.9 


93.2 
93.2 


91     100.0 
91     100.0 


526    100.0 
526    100.0 


PARENT     INSTIHTICN:    PRINCETCN    UNIVERSITY 

FRINCETCN    L.MVERSITY  1  .1 

•TCTAL    NCN-LNOER&RAOUATf  1  .1 


51 
51 


3.4 
3.4 


13 
13 


.9 
.9 


5 

73 

4.9 

1,416 

95.1 

l,4e9  100.0 

5 

73 

4.9 

1,416 

95.1 

1,489  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    RISER    COLLEGE 

RIDER    CCLLEGE 
•TOTAL    NON-CNCERGRADIATE 


5.6 
5.6 


1 

5.6 

17 

94.4 

18  100.0 

1 

5.6 

17 

94.4 

18  100.0 

PARENT    INSTIHTICN:    RLTGERS    THE  ST    U    CEN    CFF 

RUTGERS    U    NEW    BRUNSWICK  1             .1 
RLTGERS    U    NEWARK    CAMPUS 

•TOTAL    NQN-UNOERGRAOUATE  1             .1 


2 

4.  7 

28 

1.8 

11 

.7 

112 

7 

3.3 

2 

1.0 

1 

.5 

10 

9 

4.6 

30 

1.7 

12 

.7 

122 

1,409       92.6 

200       95.2 

1,609       93.0 


1,521    100. C 

210    100.0 

1,731     100.0 


PARENT     INSTITLTION:    SETCN    FALL    UNIVERSITY 

SETON    HALL     UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCER&RAOUATE 


1.3 
1.  3 


14 

3.1 

443 

96.9 

457  100.0 

14 

3.1 

441 

96.9 

457  100. 0 

PARENT     INSTITLTION:     SNT    MICHAELS    PASIONST    MON 

SNT    MICHAELS    PASICNST    MCN 
•TOTAL    NON-LNDERGRADLATE 


30    100.0 
30    100.0 


30    100.0 
30    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    STEVENS     INST    TECHNCLCCY 

STEVENS     INST    TECHNOLOGY 
•TCTAL    NCN-LNCERGRACUATE 


.7 
.7 


1.5 

266 

98.5 

2  70  100.0 

1.5 

266 

98.5 

270  100. 0 

PARENT     INSTITLTION:     TRENTON    STATE    CCLLEGE 

TRENTON    STATE    CCLLEGE  1  1.0 

•TOTAL    N1N-L-NDEKGRA0UATE  1  1.0 


2.0 
2.0 


2.0 
2.0 


5.0 
5.0 


95.0 
95.0 


100    100.0 
ICO    100. C 


(1)     MECICAL,    CENTAL,     ANC    LAW    SCFC;lS    AR"    LliTfT    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B,    (,     AW    n    RE  SPEC  1  I  VEL  Y. 

! 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENRGLLMFNT    CATA    FROM     INST1TUIIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1170 
GRADLATF     AND    PROFESSIONAL     SCI-COLS,    EXCEPT     MfCICAL,     CENTAL.     AMC    LAW    SCHOOtSlll    (FULL-TIME     STUDENTS) 


STATE    OF    NEW     FEXICC 

AMERICAN  1  Nf 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    EASTERN    NM    U    CENTRAL    CFF 

EASTERN    NM    U    MAIN    (AMPOS  2  1.2 

•TOTAL    MN-UNC.ERGRADUAT  (  2  1.? 


1       CR IFMTAL 

%       SPANISH 

SUPNAMf 

1 

M  INORI TY 

* 

CTHER 

X 

TOTAL                » 

2.4                   2 

1.2                  9 

5.3 

17 

10.0 

153 

90.0 

170    100. C 

2.4                     2 

1.2                  9 

5.  3 

17 

10.0 

153 

90.0 

170    100.0 

PARENT     INStlTLTION:    NEW    MEXICO 

NEW    MEXI CO    F  ICHLANDS    U 
»IUTAL     N'IN-LNDFRGRAULATE 


3HLANDS    U 
2  2.6 

2  2.6 


5.2 

3 

3.9 

20 

26.  0 

29 

37.7 

48 

62.3 

77    100. 0 

5.2 

3 

3.9 

20 

26.0 

29 

37.7 

48 

62.3 

77    100.0 

PAkfNT    INSIIUTIOM:    NM    INST    CF    MINIM,    TFCHN 

NM    INST    OF     MIN1NC    TECFN 
•  TLTAL    NCN-UNCERGRADUATF 


1.1 

1.1 


5.7 
5.7 


6.9 
6.9 


81       93.1 
81       93.1 


87    100.0 
87    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     NM    STATE    U    CENTRAL    OFFICE 

NM    STATE     U    MAIN    CAMPUS  1  .2 

•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE  1  .2 


1.1 

1.1 


1.5 

35 

6.  7 

50 

9.6 

473 

90.4 

573    100.0 

1.5 

35 

6.7 

50 

9.6 

473 

90.4 

523    100. C 

PARENT     INSTITUTION:    LNIVERSITY    OF     NEW    MEXICO 

UNIVERSITY    OF     NEW    MEXICO  19  1.5  11 

•TOTAL    NCN-LNOERGRADUAT E  19  1.5  11 


6.5 

122 

9.4 

1.177 

90.6 

1,299    100. C 

6.  5 

122 

9.4 

1.177 

90.6 

1  ,299    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WESTERN    NM    UNIVERSITY 

WESTERN    NM     IM  VERSI  TY 
•TOTAL    NLN-UNCERGRADUATE 


7 

25.9 

7 

25.9 

20 

74.1 

27    100.0 

7 

25.9 

7 

25.9 

20 

74.1 

27    100. C 

(II     MEDICAL,    DENTAL,    ANT-    LAW     SCHCCLS    ARE    L1STFC    SFPARATELY     IN    SECTIONS    8,    C,     ANO    0    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION,    FALL     1970 
F«RT    It:     GRALLATE    ANC    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEOICAL.     DENTAL,     AND    LAW    SCHOOLSdl     (FULL-TIME    STUCENTSI 


STA1E    OF    NEk    YCRK 

AMERICAN  t 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    ADELPHI     UNIVERSITY 

ADELPHI     UMVFRSITY 
♦TOTAL    NCN-UNCERGRAULATE 


11.7 
11.7 


SPANISH 
SURNAME 


1.5 
1.5 


1.1 
1.1 


66  14.3 

66  14.3 


397 
397 


85.7 
85.7 


463    100.0 
463    100.0 


PARENT     1NS1IHTICN:    ALFREC    U    CENTRAL    CFFICE 

ALFRED    U    MAIN    CAMPUS  1  l.l 

•TOTAL    NCN-UNCERGRACUAT I  1  1.1 


PARENT     INSTITLTION:    BANK    STREET    CCLLEGE    CF    EC 

BANK    STREET    CCLLEGE    CF    EC  28 

•  TOTAL    NON-LN'"ERGKADUATE  28 


PARENT    INSTIHTICN:    CAMSIUS    CCLLEGE 

CAMS  IUS    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCER&RAOUATE 


18.9 
IS. 9 


5.0 
5.  0 


2.0 
2.0 


1.1 

91 

98.9 

92  100.0 

1. 1 

91 

98.9 

92  100.0 

20.9 

117 

79.1 

148  100.0 

20.9 

117 

79.1 

148  100. C 

1=) 

19 


95.0 
95.0 


20    100.0 
20    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     CAPUCHIN    THEOLOGICAL     SEM 

CAPUCHIN    Tl-ECLCGICAL    SEM 
•TOTAL    NCN-LNDERGRADLATE 


30    100.0 
30    100.0 


30    100.0 
30    100.0 


PARENT    INSTIHIICN:    CEN    YESH     i'CM    TMIMIM    LUEVZ 

CEN    YESH    TCM    TMIMIM    LUBVZ 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUAT ( 


25    100.0 
25    100.0 


25    100.0 
25    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    CITY    L    OF    NY    OFF 

CLAY    LEHMAN    CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRADUATE 


7.5 
7.5 


3 

7.5 

37 

92.5 

40  100.0 

3 

7.5 

37 

92.5 

40  100.0 

PARFNT     INSTIUTICK:    CITY    L    CF    NY 

CUNY    BERNARD    BARUCH    C 

CUNY    6RCCKLYN    CCLLEGE 

CUNY   CITY    COLLEGE 

CLNY    CRACUATE    CENTER 

CLNY    HLNTER    CCLLEGE 

CUNY    JCHN    JAY    C    CRIM    JUST 

CLNY    QUEENS    CCLLEGE 

CLNY    RICHMCNC    CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCtRGRADUAT I 


SYSTEM  OFF 

5    1.2 

8 

1.9 

1      .6 

6 

3.4 

1      .4 

17 

6.8 

16 

1.1 

43 

7.3 

3 

11.1 

7 

1.9 

2 

5.1 

7     .2 

1C2 

3.0 

16 

3.8 

1 

.  6 

15 

6.0 

68 

4.5 

12 

2.0 

12 
1 
5 


2.8 

.6 

2.0 

1.5 

1.  1 


41 

9.6 

9 

5.1 

38 

15.1 

84 

5.6 

64 

10.8 

3 

11. 1 

22 

6.1 

2 

5.  1 

263 

7.8 

384 

90.4 

169 

94.9 

213 

84.9 

1 

•  411 

94.4 

526 

89.2 

24 

88.9 

341 

93.9 

3  7 

94.9 

3 

,105 

92.2 

425  100.0 

178  100.0 

251  100. 0 

1,495  100.0 

590  100.0 

27  100.0 

363  100.0 

39  100.0 

3,368  100. C 


PARENT     INSTITLTION:    CLARKSON    COLLEGE    CF     TECHN 

CLARKSCN    CCLLEGE    OF    TECEN  2 

•TOTAL    NON-UNDERGRADLATE  2 


1.0 
1.0 


2 

1.0 

207 

99.0 

209  100.0 

2 

1.0 

207 

99.0 

209  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    CCLGfTE    RCCHESTER    CIV    SCH 

COLGATE    ROCHESTER    DI V    SCH  36       14.1 

•TCTAL    NCN-UNCERGRADUAT E  36       14.1 


36 

14.1 

219 

85.9 

255  100. C 

36 

14.1 

219 

85.9 

255  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    COLGATE    UNIVERSITY 

CCLGATF    LMVtRSITY 
•TOTAL    NCN-LNCERGRAULATE 


54    100.0 
54    100.0 


54    100.0 
54    100. C 


PARENT     INSTITLTICN:    CCLLECF    CF     INSURANCE 

COLLEGE    OF     INSURANCE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRACUAT I 


2    100.0 
2    100.0 


2    100.0 
2    100.0 


FARENT     INSTITLTION:    COLLEGE    CF    NEk.    ROCHELLE 

CCLLtGE     CF     NEh    ROCHELLE 
•TOTAL    NCN-UNCERGR.ADLATE 


7.1 
7.1 


92.9 
92.9 


35    100.0 
85    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    CCLLECE    CF    SAINT     RCSE 

CCLLEGE    CF     <AINI    ROSE 
•TCTAL    NCN-UNCfKGRAOUATE 


27    100.0 
27    100.0 


27    100.0 
27    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     COLUMBIA  L    CENTRAL  OFF 

CCLLMBIA    U    CCLLECE    PHAP 

COLUMBIA    L     TCHRS    CCLLEGE  7  .3  152  7.3 

•  TCTAL     r.:N-UNCERGRACUATE  7  .3  152  7.2 


24 
24 


1.2 
1.  1 


29 

100.0 

29  100.0 

2.8 

2  42 

11.7 

1,  834 

88.3 

2,076  100.0 

2.8 

242 

11.5 

1,861 

88.5 

2,  105  100.0 

PARENT     INS11TLTI0N:    CCLLMBIA    L    CENTRAL    CFF    NF 

CCLU»81A    U    MAIN    C1VISICN  42  .9  248 

•  TOTAL    N'lN-UNCERGHAOLATE  42  .9  248 


5.2 

108 

2.3 

105 

l.l 

503 

10.6 

4,243 

89.4 

4,746  100.0 

5.2 

108 

2.3 

105 

l.l 

503 

10.6 

4,243 

89.4 

4,746  100.0 

PARENT     INSTITlllrN:    CCCPEH    UMCN 

COOPER    UNION 
•  TCTAL     NC'-UNE  ERGSACUATE 


21.4 

21.4 


3 

21.4 

11 

78.6 

14  100.0 

3 

21.4 

11 

78.6 

14  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    CORNELL  L    CENTRAL    OFFICE 

CCRNELL    U    MMN    CAMPUS  49  1.5  70 

CORNELL    L    NY    SCH    NURSING  11 

•  TOT«l  RGKAOUATf  49  1.4  El 


2.1 

19 

4.2 

2 

2.  3 

21 

17 

.5 

155 

4.  7 

3,170 

95.3 

3,325  100.0 

13 

4.9 

251 

95.1 

264  100.0 

17 

.5 

168 

4.7 

3,421 

95.3 

3,589  100. C 

PARENT     IKS1IHTI0N:    COWLING    CCLLECE 

CCWL1NG    CCLLECE 
•TCTAL    NJN-UNCER&RAOLATE 


1.1 
1.1 


5 

1.9 

259 

98.1 

264  100. 0 

5 

1.9 

259 

98.1 

264  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    FLM1P/    Cr I L  E  CF 

ELMIRA    CCLLtGE 
•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


3    100.0 
3    100. 0 


3    100. C 
3    100. C 


111    MEOICAL,     DI-NTAL.     A';n    LAW     SCHOOLS    ARE    LISTED     SfPARATFlY    IN    SECTIONS    6,     C,     AND    D    °ESP  ECT  I VEL  Y . 
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HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     EDUCATION,     FALL     1970 
PART     2A:    GRACLATf    ANC    PROFESSIONAL     SCEOOLS,     EXCEPT    MEPICAL,     RENTAL.     AND    LAW     SCHOOLS(l)     (FULL-TIMF     STUDENTS) 


STATE     Of      Nl  W     YORK 


AMERICAN 
I NO IAN 


SPANI  SH 

SURNAME 


PIHM     INSTITUTION:     FORCPAM    UNIVERSITY 

F  I  RDHAM    LNUEPSI  FY  1  .1 

•  Tl   IAL     NCN-UNCIRCRACUATf  1  .1 


PAPENT     INS1IILI1UN:    HOFMRA    LMVFRSITY 

l-OFSTRA    UNIVERS  ITY  1.3 

•TOTAL     NCN-LNOERGRADUATE  1  .3 


PARENT     INSY  ITLT  ICr:     UNA    COLLEGE 
ICNA    COLLEGI 

•TOTAL     NCN-UNCERCRAGUAT E 


PARENT     INSTlllTIUN:     ITHACA    COLLEGE 

ITHACA    CCLLECE 
•TUTAL    NCN-CNDI RGRADLAT E 


117 
117 


2.8 
2.8 


8.8 
8.8 


4.C 
4.0 


1.8 

1.  H 


2.0 
2.0 


3.5 
3.5 


201 

12.  7 

1  ,379 

87.3 

1,580  100.0 

201 

12.7 

1,  3  79 

87.3 

1,580  100. 0 

11 

3.* 

312 

96.6 

323  100.0 

11 

3.4 

312 

96.6 

323  100.0 

14.0 
14.0 


86.0 
86.0 


57    100.0 
57    100.0 


3 

6.0 

47 

94.0 

50  100.0 

3 

6.0 

47 

94.0 

50  100.0 

PARENT     INST1TLTI0N:     JEWISH    TFECL     SEP    AMERICA 

JF  V.  1  SH    ThEOL     SE  P    APERICA 
•  TCTAL    NC'N-UNCERCRACUATE 


134  100. 0 
134  100.0 


134  100.0 
134  100.0 


PARENT  INSTIHTION:  LONG  IS 

LCNG  IS  U  BROOKLYN  C  PPAK 

LONG  I S  L  BROOKLYN  CENTER 

LONG  I S  0  C  w  POST  CENTER 

•TCTAL  NCN-UNDERGRAUUAT E 


0    CENTRAL    OFF  ICE 


5 
18 

6 
29 


3.4 

12.8 

1.3 

3.9 


7.8 
1.5 


1.3 

7 

4.7 

142 

95.3 

149  100.0 

5.  C 

36 

25.5 

105 

74.5 

141  100.0 

1.3 

12 

2.7 

437 

97.3 

449  100.0 

2.0 

55 

7.4 

684 

92.6 

739  100. 0 

PAPFNT     INST1TLTI0N:     MANHATTAN     SCHOOL    OF    MUSIC 

PANHATTAN     SCFCOL    OF     PUSIC 
•TOTAL     NON-UNUPRGRADLATF 


5.1 

5 

3.2 

3 

1.9 

16 

10.2 

141 

80.8 

157  100.0 

5.1 

5 

3.2 

3 

1.9 

16 

10.2 

141 

89.  8 

157  100. C 

PAPENT     INSTIHTION:    MANH  AT  T  A  rw  I  L  I  E    CCLLECE 

MANHATTANV ILLE    COLLEGE 
♦TOTAL     NCN-UNCE^GRACUAT E 


2.6 
2.6 


2.6 
2.6 


113 
113 


116    100.0 
116    100.0 


PAPENT     INSTITUTION:     MARYKNOLL     SEMINARY 

MARYKNCLL     SEMINARY 
•TOTAL    NON-LNCtKGKAOUATE 


3.  4 

5 

4.3 

112 

95.7 

117  100.0 

3.4 

5 

4.3 

112 

95.7 

117  100.  C 

PARENT     INSTITLTION:    PESIVTPA    TIFERETH    JER     AMP 

MESIVTPA     TlfEPFTH    JFR    AMR 
•TOTAL    NCN-LNCE°GRAUUATf 


22    100. 0 
22    100.0 


22    100. C 
22    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    MIRRER    YESHIVA    CEN     INST 

MIRREP    YFSPI VA    CEN     I NST 
•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


72    100.0 
72    100.0 


72    100.0 
72    100.0 


PAPENT     INSllllTICN:    MJ    LEWI     C     CF     FCCIATPY 

MJ    LEWI    C    OF    PODIATRY 
•TCTAL    NCN-LNCERGRAOUAT E 


3.2 
2.2 


1.1 

1.  1 


4.3 

180 

95.7 

188  100.0 

4.3 

180 

95.7 

188  100.0 

PARENT     INST  ITOT  KIN:    NEW    YORK     THEOL    SEMINARY 

NEW    YORK     TPECL     SEMINAFY 
•TOTAL    NON-UNUERCRADUATE 


13.2 

13.2 


5 

13.2 

33 

86.8 

38  100.0 

5 

13.2 

33 

e6.8 

38  100.0 

PARENT  INSTITLTION:  NIAGARA  0  CENTFAL  CEFICE 

NIAGARA  U  MAIN  CAMPUS  3 

•TOTAL  NCN-0NDEPGRADUAT6  3 


2.9 
2.9 


1  .9 
1.9 


4.8 

100 

95.2 

1C5  100. C 

4.  8 

100 

95.2 

105  100.0 

PAPENT     INSTITUTION:     NY     INST    TECHN    CEN    OFFICE 

NY     INST     TECHN     PAIN    CAPPUS 

NY     INST     TCCFN    NY    CTY    CAM  2 

•TCTAL     NCN-UNDERGBADUAT t  2 


4.0 
2.2 


2.6 

4.0 
3.  4 


4.0 
2.2 


2.6 

38 

97.4 

39  100.0 

12.0 

44 

88.0 

50  100.0 

7.9 

82 

92.1 

30  100.0 

PAPCNT     INS  T  1TLI  ION:    NYACK    MISSIONARY    COLLEGE 

NYACK     Ml  <s  UNARY    COLLEGE 
•TOTAL    NON-UNDT RGPADUATE 


20    100.0 
20    100.0 


20    100.0 
20    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    PACE    CCLLECE    CENTRAL    CFF 

PACE     CCLLICE     MAIN    CAMPUS 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATf 


3.8 

3.8 


.0 

15 

11.3 

113 

88.7 

133  100. C 

.0 

15 

11.3 

118 

38.7 

133  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     POLYTtCHMC     INST    BROOKLYN 

PCLYTFCHMO     INST     BFOLKLYN 
•  TOTAL    N  ]N-uNDERGRAuUATt 


22 
22 


5.2 
5.2 


14 

14 


3.  3 
3.3 


15.4 
15.4 


358 
358 


423     100.0 
423    100. 0 


PARENT     INSTITLTICN:    PRATT     INSTITUTE 

FRATTINSTITUIE  6 

•  TOTAL    NO  -UNCEPGRADLAT  f  6 


l.C 
1.0 


SC 
so 


70 

11.8 

12 

2.0 

138 

?i.  3 

454 

76.7 

5<;2  100.0 

7  0 

11.8 

12 

2.0 

138 

23.3 

454 

76.7 

592  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     PAB    AC    MES    RAB    CHAIM    BRLN 

RA5     AC     MC$     Kie     CHAI M     f 6  LN 
•  TOTAL     Nul.-UNDtRGRAOUATf 


302    100.0 
302    100.0 


302    100.0 
3C2    100.0 


PARENT     INS1ITLTICN:     PAP    C     CH     SAN    SCFER     NY 

RAP    C    CF     SAN    SCFER    NY 
•TOTAL     NCN-UNCERGRALUAT I 


25    100.0 
25    100.0 


25     100.0 
25    100.0 


111     -KOICAL,     CENTAL,    AND     LAw    SCHOOLS     ARF    LISTtC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    CAT*    FROM     INSTITUTIONS    HE    HIGHER    tnuCAlION,     FALl      1470 
PART     2A:     GRACUATE    AND    PRi'FE  SS  IUNAU     SCHOOLS,     EXCEPT    MEPICAL,    OfNTAl.     ANP    LAW    SCHlinLSIll     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STAlf    OF    NEI.    YCRK 


AMIR  ICAN  *  NEGRC 

INDIAN 


SPANISH 

SURNAM' 


PARENT     INST ITuTICN:     RAD    C    CF    KAHENITZ     YESHIVA 

RAe    C    OF    KAMENITZ    YfSUVA 
•TOTAL    NCN-UNUERGRAOLATE 


65    100.0 
65    100.0 


65    100.0 
65    100.0 


PARENT     INSTITLTICN:     RAE    StM    NtTZACH     ISR    RAM 

RAB    SEM    NETZACH    ISR    RAM 
•TOTAL    NCN-UNCERGR.ADUATE 


2.9 
2.9 


1 

2.9 

3* 

97.1 

35  100.0 

1 

2.9 

34 

97.1 

35  100.0 

PARENT     INSTIILTION:    RABBINICAL    C    OF    UUEENS 

RA9eiMCAL    C    CF    KUEENS 
•TOTAL    NCN-CNSERGrfAOlATE 


10    100.0 
10    I  00.0 


10     100.0 
10    100. 0 


PARENT     INSTITUTION:     PAeEIMCAL    SEM    OF     AMERICA 

RABBINICAL     SEM    CF    AMERICA 
•TCTAL    NLN-UNCEKGkACUATf 


14    100.0 
14    100.0 


14    100. 0 
14    100.0 


PARENT     INSTIILTION:     RENSSELAER    POLY    CEN    OFF 

RENSSFLAER    FCLY    MAIN    CAM 
•TOTAL    N3N-LN0EK&*ADUATE 


1.0 

10 

1.  7 

10 

1.7 

26 

4.5 

546 

95.5 

572  100. 0 

1.0 

10 

1.7 

1C 

1.7 

26 

4.  5 

546 

95.5 

5  72  100.0 

PARENT     INST1TLIICN:    ROCHESTER     INST    TECHNCLCGY 

ROCHLSTER     INST    TECHNOLOGY  3         2.4  2 

•TOTAL    NCN-UNCERORACUATE  ?  2.4  2 


7 

5.6 

118 

94.4 

125  100.  C 

7 

5.6 

118 

94.4 

125  100. 0 

PARENT     INSTIILTION:     ROCKEFELLER    LNlVtRSITY 

ROCKEFELLER    UNIVERSITY 
•  TOTAL    N  ]N-UN3EKGKA0UATE 


1.0 

2 

1.9 

3 

2.9 

102 

97.1 

105  100.0 

1.0 

2 

1.9 

3 

2.9 

102 

97.1 

1C5  100. C 

PARENT     INSTITLTICN:    RUSSELL    SAGE    C    CEN    CFF 

RUSSELL     SACE    C    MAIN    CAM 
•  TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


18     100.0 
18    100.0 


18    100.0 
18     100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    BCNAVENTLRE     L 

5AINT    3CNAVENTURE    U  1  1.7 

•TCTAL    NCN-UNPER&RADLATE  1  1.7 


1.7 
1.7 


1.  7 

1  .7 


5.1 
5.1 


56 

56 


59     100.0 
59    1CO.0 


PARENT     INSTIHTIUN:     SAINT     JCFN    V1ANNEY     SEM 

SAINT    JOHN     VIANNEY    SEM 
•TOTAL    NCN-UNCEPGRACUAT I 


82    100.0 
f2    100.0 


82    100.0 
82    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    UNIVERSITY 

SAINT     J(  HNS    LM  VESSITY  3  .5 

•TOTAL    NON-UNCEKGRADLATE  3  .5 


62 

10.8 

21 

3.7 

43 

7.  5 

120 

22.5 

444 

77.5 

573  100.0 

62 

10.8 

21 

3.7 

43 

7.5 

129 

?2.5 

444 

77.5 

5  73  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    SAINT     LAWRENCE    UNIVERSITY 

SAINT    LAWRENCE    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT E 


23    100.0 
23    100.0 


23    100.0 
23    100.0 


PAF-ENT     INSTIILTION:     SARAH    LAWRENCE    COLLEGF 

SARAH    LAWRENCE    CCLLEGE 
•TOTAL    N3N-UNCERGRA0UATE 


PARENT     INSTITLTICN:    SNT     PERNAPCS    SEM    CCLLECF 

SNT    bERNARDS    SEM    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


PARENT     INSTITUTION:     SNT    VLAPMR    URTH    THEOL     SEM 

SNT    VLACMR    CPTH    THFCL    SEM 
•TOTAL    NCN-UNCtKGKAOUATE 


1.8 
1.8 


1.4 

1.4 


1.1 

1.  1 


3 

4.2 

68 

95.8 

71  100.0 

3 

4.2 

68 

95.8 

71  100.0 

I 

1.1 

87 

98.9 

88  100.0 

1 

l.l 

87 

98.9 

88  100.0 

2 

3.5 

55 

96.5 

57  100.0 

2 

3.5 

55 

96.5 

57  100.0 

PARENT  INSTITLTICN:  STATE  U 
SUNNY  COLLEGE  AT  FREDOMA 
SCSNY  CCLLEGE  AT  PCTSCAM 

SUNY  C  CERAMICS  ALFRED  L 

SUNY  C  HUMAN  GCCLCCY  CRNL 

SLNY  C  OF  4GR  AT  CPNL  U 

SUNY  C  OF  VET  MED  CRNL  U 

SLNY  CCLLEGE  AT  BRCCKPCRT 

SUNY  COLLECE  AT  BUFFALC 

SLNY  CCLLECE  AT  CCPTLANC 

SLNY  COLLEGE  AT  GENESEC 

SUNY  COLLEGE  AT  NEW  PALTZ 

SUNY  CCLLEGE  AT  CNEOnT/ 

SUNY  COLLECE  AT  nSWEGC 

SUNY  CCLLECE  CF  FORESTRY 

SLNY  CCLLEGE  PLATTSRURGH 

SUNY  COWNSTATE  MfCL  CTR 

SUNY  HEALTH  SCI  CTR  eFLC 

SUNY  INOCS  LABOR  REL  CRNL 

SUNY  ST  U  BFLC  MAIN  CAM 

SUNY  ST  L  STONY  BK  ■•IAIN 

SUNY  STATE  u  AT  ALBANY 

SONY  STATE  L  AT  BINGFAMTN 

SLNY  UPSTATE  MfCICAL  CTR 

•TOTAL  NCN-UNCEOGRAOUATE 


NEW    YCRK    SYS    CFF 


4 

2.1 

18 

2.0 

3 

1.0 

2 

1.3 

2 

1.3 

8 

2.9 

20 

12.7 

1 

.6 

1 

.5 

13 

3.6 

3 

3.4 

135 

5.2 

17 

1.4 

12 

.  7 

14 

2  .0 

1.5 

.  7 

4.7 


2 
3 

1.9 

.  a 

48 

204 

4 

1*1 

1.  9 

16.5 

.2 

8 
300 

17.0 

3.0 

18 

10 


.3 

.6 


3 

3.0 

5 

5.7 

1 

1.9 

10 

5.2 

34 

3.8 

4 

1.3 

3 

1.9 

4 

1.5 

4 

2.7 

23 

8.  3 

30 

12.7 

3 

1.7 

3 

2.8 

20 

5.5 

4 

4.5 

203 

7.8 

233 

18.8 

25 

1.5 

18 

2.5 

8 

17.0 

640 

6.3 

98 

97.0 

83 

94.3 

51 

98.1 

183 

94.8 

853 

96.2 

301 

98.  7 

156 

98.1 

26? 

98.5 

145 

97.3 

254 

91.7 

207 

87.3 

17-f 

98.3 

142 

100.0 

204 

99.0 

104 

100.0 

104 

97.2 

345 

94.5 

85 

95.5 

2,383 

92.2 

1  ,004 

81.2 

1,642 

98.5 

698 

97.5 

19 

83.0 

9,520 

93.7 

1C1 

too. 

0 

88 

100 

,0 

52 

100. 

0 

193 

100. 

0 

887 

100 

0 

3C5 

100 

c 

159 

100 

.0 

266 

100 

c 

149 

100 

.c 

277 

100 

.0 

237 

100 

c 

180 

100 

.0 

142 

100 

0 

206 

100 

,c 

104 

100 

.0 

1C7 

100 

c 

365 

100 

0 

89 

1  00 

c 

2,586 

100 

.0 

1  ,237 

100 

0 

1,667 

100 

0 

716 

100 

.0 

47 

100 

0 

10,160 

100 

.0 

PARENT     INSTITUTION:     SYRACUSE    UNIVERSITY 

SYRACUSE    UNIVERSITY  5  .2 

•TOTAL    n:n-UNDERGKAUUATF  5  .2 


67 

2.3 

72 

2.5 

11 

67 

2.3 

72 

2.5 

1  1 

155 

5.3 

2,745 

94.7 

2,9  00  100.0 

155 

5.3 

2,745 

94.  7 

2.9C0  100.0 

(1)     MEDICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    StPARATFLY    IN    SECTIONS    B,    C,     AND    D    RE  SPEC  TI  VFLY. 


HEW    RACIAL     AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA.  FROM     INSTITUTIONS    OP    HIGHER    EDUCATION.     FALL    1970 
PART     2A:    (.KACLATC    AM)    PPCFESSIUNAL     SCPCULS,    EXCEPT     NrflCAl,     CENTAL,     ANC    LAW    SCHOOLS!!!     (FULL-TIMF     STUOENTSI 


STATE  CF  NEW  YCRK 

AMERICAN  % 

INDIAN 

PAKfM     INSTITUTION)     THE     JllLllAur    SCHLLL 

ThE    JUILLIAKC    SCHUOl 
♦  TOTAL     NCN-UNU  K(,«ACUAT  E 


TR  IENT  AL 

I        SPANISH 
SUONAMI 

% 

MINOR  I TY 

t 

TTHCP 

% 

TOTAL               X 

7 

5.6                       2 

1.6 

17 

13.6 

108 

86.4 

125    100.0 

7 

5.6                   ? 

1.6 

17 

13.6 

101 

86.4 

125    100.0 

PAPEM  INSTITUTION:    t    df    ROCHESTER    CAIN   CAM 

U    CF  RCCHFS1ER     EASTMAN    SC 

U    OF  KilCHFSItk     MAIN    UK 

U    CF  ROCHESTER    NURSING    SC 

•TUTAL  NCN-UNCERGKADLATE 


3.0 

l  .a 


1.5 
.6 

6.  3 
.7 


9 

6.8 

123 

93.2 

132 

100.0 

8 

3.0 

1,208 

97.0 

1  ,246 

100.0 

1 

6.3 

15 

93.8 

16 

100.0 

f> 

3.4 

1.  346 

96.6 

I  ,394 

100.0 

PARENT     [NST1TITICM     UMCN     CCLLEGE    SYSTEM    CFF 

LMuN    COLLEGE 
•  TL'TAL     NCN-UNCEPGRADUAT E 


67    100.0 
67    100.0 


67    100.0 
67    100.0 


PARENT     INS1  I  TLTIUN:    UNION     1HELLCGICAL    SEP 

UNION    THECLCGICAL    SEM 
•TCTAL    NON-UNCERC.RADUATE 


1.9 

1  .o 


12 

2.6 

451 

97.4 

463     100.0 

12 

2.6 

451 

97.4 

463     100.0 

PARENT     INS1IHTICN:    VASSAP     COLLECE 
VASSAR    CCLLEGE 

•  TCTAL    N'JN-UNCERGRACUAT  E 


2    100.0 
2    100.0 


2    100. 0 
2    100.0 


PARENT     INSTIHTILIN:     WAGNER    CCLLEGE 

WAGNER    CCLLtGE 
*TUTAL     NON-UNDERGRADUATE 


1.  1 
1.1 


10 

10 


1.  3 
1.3 


3.? 

765 

96.8 

790    100.0 

3.  2 

765 

96.8 

790    100.0 

PAPENT     1NSIIH1I0N:    YESP    eETF    SPEAPP    PAD     INST 

YESH    BETH    SPEARM    RAB     INSI 
♦TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


25    100.0 
25     100.0 


25    100.  C 
25    100. C 


III     MECICAL.    OENTAL,     ANO    LAW     SCHOOLS    AR F    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    e,     C,     AND    C    RESP FCT I VEL Y . 
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.  1 

2« 

1.5 

3 

.2 

3 

.2 

37 

1  .9 

1  ,896 

98.1 

1,933  100.0 

.1 

29 

1.5 

3 

.2 

3 

.2 

37 

1.0 

1  ,896 

98.1 

1,933  100.0 

2.  3 

383 

97.7 

392  100. 0 

2.? 

383 

97.7 

392  100. C 

Htk.    H/.CIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    rATA    r«CM     INST  I  TLT  IONS    OF    MGHFR     EDUCATION,     FAIL     1970 
PART    24:    GRACLATE    ANC    FRtFESSICNAL    SCFCOLS,     EXCEPT    MIMICAL,     DENTAL,     AND    lAh     SCHOOL  St  II     (FULL-TIME     STUOENTSI 

STATF    OF    NTRTF    CAROLINA 

A»ERIC»N  <  NEGRO  I  %       SPANISH  I  MINORITY  t  ETHER  X  TOTAL  J 

INDIAN  SURNAME 

PARENT     INSTITUTION:     APPAL/CHAN    ST    UNIVERSITY 

APPALACHIAN    SI    LNIVERSITY  1  .3  *  1.1  1  .3  6  1.6  36*       98.4  370    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCEKCRAOLATE  1  .3  4  1.1  1  .'  6  1 . 6  364       98.4  370     100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:    CLKE    LMVERSITY 
CLKE    UNIVERSITY  2 

•  TOTAL    NCN-UNCERC.RACOAT?  2 

PARENT     INSTITLTICN:     EAST    CAROLINA    u    CEN    OFF 

E    CAROLINA     L     MAIN    CAMPOS  1  .?  6  1.5  1  .3  1 

•  TCTAL    NCN-UNCERCRACUATE  1  .'  6  1.5  1  .3  1 

PAKENT     INSTITLTION:    NC     AGRL     TECH    STATE    U 

NC    AGRL     TECF    STATE    U  20       62.5 

•TOTAL    NCN-LNCERGRAOUATE  20       62.5 

PARENT     INST ITLT IPN:     NC    CENTRAL    UNIVERSITY 

NC    CFNTRAL     LNIVERSITY  74       85.1  2  2.3 

•TOTAL     NCN-UNCERGRADLATE  74       85.1  2  2.3 

PARFNT     INSTITLTION:    L    CF    NC  SYSTEM    CFFICE 

NC    ST    0    RALEKF    MAIN    CAM  5             .6 

L    OF    NC    AT    CHAPEL    HILL  5             .1 

U    OF    NC    AT    CKEENSRORC  9          2.1 

•  TOTAL    NCN-LNCE»G>»fDU«T  f  19             .4 

PARENT     INSTITLTICN:     WAKE    FOREST    UNIVERSITY 

WAKE    FOi-EST    UNIVERSITY  1  .4  2  .7  2  .7  1.4  6  2.2  273       97.8  279    100.0 

•TOTAL    NCN-LN^ERGRADUATE  1  .4  2  .7  2  .7  1  .4  6  2.2  273       97.8  279    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    WSTN    CAPCLINA    UNIVERSITY 

fcSTN    CAROLINA    UNIVERSITY  I  1.2 

•TCTAL    NCN-LNCERGRACUATE  1  1.2 


20 

62.5 

12 

37.5 

32  100.0 

2C 

62.5 

12 

37.5 

32  100.0 

76 

87.  4 

11 

12.6 

87  100.0 

76 

87.4 

11 

12.6 

87  100.0 

43 

5.0 

8 

.9 

11 

8° 

z.z 

8 

.2 

21 

It 

3.8 

14 

3.3 

8 

148 

2.8 

30 

.6 

40 

67 

7, 

.8 

787 

92.2 

854  100.0 

123 

3. 

.1 

3,875 

96.9 

3,998  100.0 

47 

11. 

.1 

378 

88.9 

425  100.0 

237 

4. 

,5 

5,040 

95.5 

5,277  100.0 

I    1.2 

2 

2.4 

82 

97.6 

84  100.C 

I    1.2 

2 

2.4 

82 

97.6 

84  100.0 

111     MEDICAL,     DENTAL,    AW)    LAW    SCFCrLS    ARE    LISTEC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    8,     C,     AND    D    RF  SPFC  T I VFL  Y. 
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Kin    RACIAL    AN*)    fc"  TUNIC    FNRUILMENT    DATS    EKOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHtR     EDUCATION,     FALL     1<)70 
FART     .'A:     SftACUATI     AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     fXCOJ    MUMCAl,    DENTAL,    AND    LAK    SCHOOlS(l)     (FULL-TIME    STUDENTS) 

STAIF    Dl     NORTI     DAKOTA 

A^FKICAN  X  NEGRO  *       ORIENTAL  *       SPANISH  %  KINDflltY  X  OTHER  X  TOTAL  X 

IMJIAN  SUPNAMt 

HAKIM     INST  ITLIIUN:    M  NU  I    ilAii     COLI 

MINOT    STATE    CCLLEGI  13    100.0  13    100.0 

•  IOTA'  i.lTF  13    100.0  13    100.0 

PARENT     INSTIHTIOK:    NO    STATE    U    CENTRAL    rfFlrr 

NC    STATE    ll    MAIN    CAMPUS  I  .3  2  .S  1  . 3  <,  1.0  378       99.0  362    100. C 

•  TITAL     NIN-LNCE«G«ADUAT  t  1  .3  ?  .S  1  .'  4  1.0  37R       99.0  3R2    100.0 

HAKENT     1NST1TLTI0N:     U    OF    ND    CENTRAL    OFFICE 

L    OF    NO    MAIN    CAMFUS  I  .1  6  .4  1  .1  3  .6  1.571       99.*  1,379    100.0 

•  TOTAL    NUN-UNOERGRAUUATE  1  .1  6  .<.  1  .1  R  .fc  1,371       99. 4  1,379    100. C 


111     HtDICAL,     CcNTAl,     AND    LA*    iCHCCLS    APE    LISTED    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,     C,     AND    P    RF  SP^C  T I VFL  Y. 


HEN    RACIAL    AM)    FTHMC    ENROLLMENT    OAM    FROM     INSTITUTIONS    CJF    HIGFFR     FPUCATIJN,     FALL     1970 
GRACLATE    ANC    PROFESSIONAL     SCHOOLS.     EXCEPT    MEDICAL,     DENTAL,     ANO    LAN    SCHOOlS(l)     (FULL-TIME    STUCENTSI 


STATE    nF    CUC 


AMER ICAN 
INCIAN 


SPAM  SH 

SURNAME 


PARENT      INSI  HcT  I'lN:     AN  T  ICC  F    COLL  EuF 

ANTI  CCH    CClltCE 
•TUTAL    rsfN-UN-ltRGRAOLATE 


12 
12 


80.  C 
80.0 


12 

80.0 

3 

20.0 

IS  100.0 

12 

80.0 

3 

20.0 

15  100. 0 

PARENT     INSTITlllCN:    ATFENfSUM    CF    CUC 

ATHENAEUM    OF    UHIO 
•TCTAL    NCN-UFCFRGR*CU»T ( 


2 

1.3 

1ST 

98.7 

155  100.0 

2 

1.3 

153 

98.7 

155  100. C 

PARENT     INSTITLTICN:    BOhLING    CRN 

BCWLING    GRN     ST    U    »AIN    CAP 
•TOTAL    NON-UN^tKGRADLATF 


T    L    CEN    CFF 


22 
22 


5 

1     .  1 

27 

3.2 

818 

96. R 

8*5  100.0 

S 

1      .1 

27 

3.? 

818 

96.8 

8*5  100.0 

PARENT     INSllTllirN:    CASE    hESTFRN    RESERVE    U 

CASE    WESTERN    Rf  SERVE    U 
•TOTAL    NCN-UNCER&RACUAT I 


1C* 

5.7 

183 

10.0 

22 

1.2 

309 

17. C 

1,51* 

83.0 

1,823  100.0 

104 

5.7 

IP  > 

10.0 

22 

1.2 

309 

17.0 

1,51* 

83.0 

1,823  100.0 

PARENT     INST  ITLT  ION:    CINCINNATI    BIBLE     SEMINAR* 

CINCINNATI     eiPLt     SE»INAFY 
•TOTAL    NLN-UKOERGRAOLATE 


1 

5.3 

18 

9*. 7 

19  100.0 

1 

5.3 

18 

9*. 7 

19  100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:    CLEVELAND     INST    C*    MUSIC 

CLEVELANO     INST    OF    MUSIC 
•TCTAL     NCN-UNCERGRADUAT E 


9.7 
9.7 


5 

16.1 

26 

83.9 

31  100.0 

5 

16.1 

26 

83.9 

31  100.0 

PARENT     INST  ITLT  ION:    CLEVELAND    ST    LNlvERSITY 

CLEVELANC    ST    CMVERSITV  2*       1*.0  11 

•TOTAL    NCN-UNOER&RAOLATE  2*       1*.0  11 


35 

20.3 

137 

79.7 

172  100. 0 

35 

20.3 

137 

79.7 

172  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    CCILECE     CF    WCCSTFF 

COLLEGE    CF    hCOSTER 
•TOTAL    NCN-LNCER&RADLAT I 


12    100.0 
12    100.0 


12    100. C 
12    100.0 


PARENT     INSTITLTION:     EVANCELICL    LUTH    THEOl     SEM 

EVANGELICL     LCTH    ThECL    SE» 
•TOTAL    NCN-LNCER&RAOLATE 


1.0 
1.0 


2 

1.0 

206 

99.0 

208  100.0 

2 

1.0 

206 

99.0 

2C8  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    HERREh    UMCN    C    CEN    CFF 

FEBREM    UMCN    C    CAL    BRANCH 

HEBREW    UMCN    c     MAIN     CAM 

FEBREM    UMCN    C     NY    PRANCl- 
•  TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


38  100.0 

230  100.0 

95  100.0 

363  100.0 


38  100.0 

230  100. 0 

95  100.0 

363  100.0 


PARENT     lNSUUTlrN:    JOHN    CARRCLL    UNIVERSITY 

JCHN    CARFCLL    UNIVERS 1TY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOLATE 


PARENT     INSTITLTICN:    KFNT     STATE    U    CEN    CFFICE 

Kf',1     STATE      J     MAIN     CAMPUS  2  .1 

•TCTAL    NCN-UNCERG^ACUAT f  2  .1 


PARENT     INSTITLTION:     KENT     STATE    L    CNE    OFFICE 

KENT    STATE    U    MAIN    CAMPUS  2  .1 

•  TOTAL    NJN-UNCERGRADua  IE  2  .1 


3.8 
3.8 


6.2 
6.2 


71 
71 


71 

71 


5.1 
5.  3 


5.  5 
5.  3 


73 

73 


93.6 
93.6 


160 

11.9 

1.18* 

88.1 

1  to 

11.9 

1,18* 

88.1 

78     100.0 
78    100.0 


3 

160 

1  1.9 

1.18* 

88.1 

1,3**  100.0 

3 

160 

11.9 

1,18* 

88.1 

1,3**  100. C 

1,3**    100.0 
1,3**    100. C 


PARENT     INSTITLTICN:     CFIKI  1ST    THECL    SCH    CHO 

METHIiriSI     TFE01      SCH    OHIO 
•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


1.4 
1.4 


9 

*.2 

207 

95.8 

216  100. C 

9 

*.2 

207 

95.8 

216  100. C 

PARENT     INSIITCTILN:     M|A"I     LNlvERSITY    CEN    CFF 

MAM     UNIVERSITY     MAIN     C  4 »  10 

•TOTAL    NON-  lATE  10 


1.  S 
1.9 


27 

27 


592        95.6 
552       95.6 


619    100.0 
619    100.0 


PARENT     INSTIHT1CN:    CBERLIN    CCL  LECE 

OBERL IN    CCLLEGE  12 

•TCTAL    NCN-UNCEBUR/^UAT f  12 


17.9 
17.5 


1.5 
1.  5 


13 

19.* 

5* 

80.6 

67  100.0 

13 

19.* 

5* 

80.6 

67  100.0 

PARENT     1NSTITLTIUN:    L'HIU    C    P&DIA1RIC    MEDICINE 

CHIO    C    FCCUTRIC    "ECICINE 
•  TOTAL     NCN-CM  i  rfC-A  )LATE 


2.2 
2.7 


3*9       97. R 
3*9       57.8 


357    100.0 
357    100. C 


r  INSIIHTICN:    CHlL    STATE  U    CENTRAL     CfF 

OMIO  STATE     U    CAYTCN    CEN  1  8.3 

CHIO  STATE    L     MAIN    CAMPUS  12             .2  176  2.9 

•TTTAL  NCN-UNCERGRADLATE  12            . t  177  2.9 


1.2 

1.2 


24 


1 

8.  3 

11 

91.7 

12 

100.0 

286 

*.7 

5,761 

95.3 

6,0*7 

100. 0 

287 

*.  7 

5,772 

95.  3 

6,059 

100.0 

PAREM  INSTITLTICN:     f  t-  I  C  U    CEMhAL    C'FEICE 

10  U    LULL  ICO  IHE    BR  I          1.4 

CFIH  U    MAIN    CAMPUS  37          2.5 

•TUTAL  NCN-UNCERGRACUATE  2.* 


1 

1.4 

72 

98.6 

73  100.0 

38 

2.5 

1  ,*6* 

97.5 

1,502  100.0 

39 

2.5 

1  ,536 

97.5 

1  ,575  100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:     "'VSf     TFECLUC1CA1      SEP 

PAY  . 
♦TCTAL    NCN-UNTEiL.A 


18 

i  e 


85.7 

85.7 


1  4.8 

I  4.  8 


19 

90.  5 

2 

9.5 

21  100. 0 

19 

90.5 

2 

9.5 

21  100. C 

PAREM     INSTITLTICN:    PONTIFICAL    c    JGSEPMMM 
PCNTIFICAL     C    JCSEPl   i 

I   ME 


1.0 
1  .0 


1.9 

3 

2.9 

101 

97.1 

10*  100.0 

1.9 

3 

2.9 

101 

97.1 

104  100.0 

(1)     ►'  LAW.    SCFCCLS    ARE    LISTED    SECARATEIY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 
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1       1. 1 

2 

2.? 

87 

97.8 

89  100. 0 

1   1.1 

2 

2.2 

e7 

97.8 

89  100.0 

HI"    RACIAL     AND    ETHNIC    ENR0LLMEN1     OATA    FKOC     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
PART     2A:     GRACLATC    AND    PROFESSIONAL     SCHCOLS,    EXCFPT    MF01CAI,    CENTAL,     ANC    LAW    SCH00LSI1I     (FULL-TIME    STUDENTS! 

STAlt    OF    CUC 

AMERICAN  '<  NECRO  X       CRI^NTAL  X       SPANISH  X         MINORITY  I  OTHER  X  TOTAL  X 

INCIAN  SLPNAMf 

PASEM     INSTITLTIONI    RABBINICAL    I.CLLFGE    TELSHF 

R«eelNICAL     CC.'LLFCE     TFLSFF  SO    100.0  50     100.0 

•TCTAL    NCN-LNCf RGRAHUATE  50    100. 0  50    100.0 

PARtM     INSTITLIICN:     SUM     CARYS    SFMINARY 

SAINT    NAKYS    SEMINARY  1  1.1 

♦TCTAL    NGN-UNCERGRADUATF  1  1.1 

PARENT     INSIIUTION:    L    CINCINNATI     CENTRAL    CFF 

U    OF    CINCINNATI    MAIN    CAM  3  .1  75  3.7  8  .4  5  .2  91  4.4  1,961       95.6  2,052    100.0 

•  TOTAL    NCN-LNDERGRAOUATE  3  .1  75  3.7  8  .  *  5  .2  SI  4.4  1,961        95.6  2,052    100.0 

PAPEM     1NSTITLTICN:    UNITEC    TFECLCCICAL     StM 

UMTH)    TFt-CUGICAL     SEM  2  1.1 

•TCTAL     NCN-UNCFRGRACUAT E  2  1.1 

PARFNT     INSTITLTION:    LN1VEKSI1Y    CF    TCLEOC 

UNIVCRSITY    LF     TOLEDO  11  2.3  27  7.7  *  .8 

•  TOTAL     NCN-LNUERGRADUAIE  11  2.3  37  7.7  4  .8 

PARENT     INSTITLTICN:     hRIGFT    ST    U    CENTRAL    OFF 

KR1GHT    ST    L    CAIN    CAMPLS  1  .5  4  2.2 

•  TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE  1  .5  4  2.2 

PARENT     INSTITLTION:    XAV1ER    LMVERSITY 

XAVIEk    UNIVERSITY  4  1.5  27       10.2 

•  TOTAL    NCN-UNOERCRADLATE  4  1.5  27       10.? 

PARENT     INSTITLTICN:     YOUNCSTOhN    ST    UNIVERSITY 

YOUNGSTOnN    SI    UNIVERSITY  22  2.8 

•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE  12  2.8 


2 

1.  1 

1  86 

98.9 

188  100.0 

2 

1.  1 

186 

98.9 

188  100. C 

52 

10.9 

426 

89.1 

478  100.0 

52 

10.9 

426 

89.1 

478  100.0 

5 

2.   7 

178 

97.3 

183  100.0 

5 

2.7 

178 

97.3 

183  100.0 

3.0 

39 

14.7 

227 

85.3 

266  100.0 

3.0 

39 

14.7 

227 

85.3 

266  100.0 

1 

.  1 

23 

2.9 

760 

97.1 

783  100.0 

1 

.1 

23 

2.9 

760 

97.1 

783  100.0 

111     MECICi  •     AND    LA*    SCHOOLS    AP  t    LIST,  MCNS    f,     C,     AND    C    RESPECTIVELY. 
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HEW    RACIAL    AN[1    ETHNIC    ENPULLMENT    PA  TA    F*OM    INSTITLT10NS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
FAST    ZA:    GRACLATE    ANC    PRCFFSSICNAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    OENTAL,     AND    LAW    SCHHOLSIt)     (FULL-TIME     STUOENTSI 

STATE    CF    CKLAI-CMA 

AMERICAN  %  NEGRC 

I  NO  I  AN 

PARENT     INSTITLTICN:     PFTHANY    NAZARENE    COLLEGE 

BETHANY    NAZARENE    CCLLEGE  4  2.T  1  .7  5  3.3  145       96.7  150    100.0 

•  TOTAL    NCf.-UNCFRCRAGUATf  4  2.7  1  .7  5  3.1  145       96.7  150    100.0 


OP IFNTAl 

t       SPANISH 
SURNAME 

% 

M  INOR1  TV 

4 

2.7                    1 

.7 

5 

4 

Z.7                       1 

.7 

5 

PARENT     INSTITLTICN:    CENTRAL    STATE    CCLLEGE 

CENTRAL    SWTE    CCLLEGE 
•TC7AL    NCN-LNOERGRADLATf 


Li 

t.3 

39 

20.5 

1? 

6.3 

39 

20.5 

^T 

CCLL  ECE 

2.6 

56 

29.5 

134 

70.5 

190    100. C 

2.  t 

56 

29.5 

134 

70.5 

190    100.0 

5 

16.7 

25 

83.3 

30    100.0 

5 

16.7 

25 

83.3 

30    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     EAST    CENTRAL 

EAST    CENTRAL     ST    CCLLEGE  9    100.0  9    100.0 

«TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  9    100.0  9    100.0 

PARENT     INS1ITLTI0N:    NORTHEASIERN    ST    CCLLEGE 

NfRTHEASTERN    ST     CCLLEGE  2  6.7  3       10.0 

♦  TOTAL    NCN-UNCERGRAOLATE  2  6.7  3       10.0 

PARENT     INSTITUTICN:     CKLA    STATE    U    MAIN    CAMPUS 

CKLA    STAIF    U    MAIN    CAMPLS  26  1.7  37  2.4 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  26  1.7  37  2.4 

PARENT     INSTMLTIC.N:    OKLAhCKA    CITY    UNIVERSITY 

CKLAHLMA    CITY    UNIVERSITY  6  3.4  6  3.4  168       96.6  174    100.0 

•TOTAL    NCN-UKCERGRADLAIE  6  3.4  6  3.4  168       96.6  174    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     PHLLIPS    UNIVERSITY 

PHILLIPS    UNIVERSITY  1  .9  1  .9  3  2.8  5  4.6  104       95.4  109    100.0 

•TCTAL    NCN-UNCEHGRACUATE  1  .9  1  .9  3  2.8  5  4.6  104       95.4  109    100. C 


9.2 

17 

1.  1 

224 

14.  2 

1  ,348 

85.8 

1,572    100.0 

9.2 

17 

1  .  1 

224 

14.2 

1,348 

85.8 

1,572    100.0 

PARENT     INSTI1LTI0N:     SOLTHEASIERN    ST    CCLLEGE 

SOUTHEASTER    ST    CCLLEGE  33       50.0  8       12.1 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOLATF  33       50.0  8       12.1 


PARENT     INSTITUTICN:     STUTI-H  tST  ERN    ST    COLLEGE 

SOUTHWESTERN     ST    COLLEGE 
•TCTAL    NCf -UNCERGRAPUATE 

PARENT     INSTITLTION:    L    CF     CKLAHCMA    CENTRAL    CFF 

U    OF    OKLAHOMA    CAIN    CAMPUS  30  .9  41  1.2  7  .2 

•TCTAL    NGN-UNCERGRADLATF  30  .9  41  1.2  7  .2 


2 

3.0 

43 

65.2 

23 

34.8 

66    100.0 

2 

3.0 

43 

65.2 

23 

34.8 

66    100.0 

1          2.7 

1 

2.  7 

36 

97.3 

37    100. 0 

1          2.7 

1 

2.7 

36 

97.3 

37    100.0 

.  1 

82 

2.5 

3,223 

97.5 

3,305    100. 0 

.1 

82 

2.  5 

3,223 

97.5 

3,305    100.0 

RAPEM     INSIITLIICN:    UNIVERSITY    CF    TULSA 

UNIVERSITY    CF    TULSA 
•TOTAL    MCN-UNCFRCRADUATE 


27.6 

2 

1.6 

2 

1.6 

38 

30.9 

85 

69.  1 

123    100. C 

27.6 

2 

1.6 

2 

1.6 

38 

30.9 

85 

69.1 

123    100.0 

111    MFCIC<  AhAIFlY    IN    SECTICKS    e,    C,     *N0    C    RESPECTIVELY. 
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3 

11.5 

3 

11.5 

?3 

88.5 

26  100. 0 

3 

11.5 

3 

11.5 

23 

88.5 

26  100.0 

IIW    RA(  IA1     ANO    ETHNIC     FNROtlMENT    DATA    FROM     INSTITLTICNS    OF    HIGHER     FOUCATION,     FALL     1     70 
PAST    2A:    i.RAFlATF     ANC    PKOFESSICNAL     SCHOOLS,     FXC=PT    MFOILAl,     DENTAL,     ANO    LAV,    SCHODLSIll     (FULl-TIMF    STUOENTSI 

SI  Al  !      II         PI  61  I. 

AFRICAN  t  NECRO  %       ORIENTAL  *       SPANISH  t  MINORITY  T  OTHER  t  TOTAL  X 

INDIAN  SURNAME 

PARtNT    INSTITUTION:    LEWIS    ANl    CLARK    COLLUt 

LEWIS    ANO    CLARK    CCLLfl.f  2  5.9  2  5.9  32       94.1  3*    100.0 

•  TOTAL     NLN-ONC!  KGRAOUATE  2  ^  .  9  2  5.9  32       94.1  34    100. C 

PARENT     INSIITIHON:    LINFIELD    CCLLEGE 
L  INF  IELD    CCLLEGE 

•  TOTAL     NCN-LNDE RGRAOUATE 

PARENT      INSTITIT1CN:     MUINT     ANCEL     SEMINARY 

MOUNT     ANGEL     SEMINARY  2  5.6  1  2.8  3  8.  3  33       91.7  36    100.0 

•  TUIAL     MN-UNCERGRADUATE  2  5.6  1  2.8  3  8.3  33       91.7  36    100.0 

PAKFNI     INS1IHTI0N:    CWEG    ST    HIGHFR    ED     SYS    CFF 
EASTERN    CPE  LEN    CCLLEGE 

Oki  i.on   CCLLEGE    CF    ED  5 

OREGON    SIATE    ONIVFRSITY  5 

PIRTLANC    STME    UNIVERSITY  7 

SOUTHFRN    (REGCN    COLLEGE  4 

U    CF     I  Rl  CCN    CAIN    CAMPUS  17 

•  T01AL     NCN-UNOF  RGRAOUATE  iH 

PARENT     INSTITLTICN:     C'ECCN    CRACUATE    CENTER 

CHEGCN    GRACLATE     CFNTER  1  4.5  1  4.5  21       95.5  27    100.0 

•  TOTAL     NCN-UNCERGRADGAT  E  1  4.5  1  4.5  21       95.5  22    100.0 

PARENT     INSUHTIUN:    PACIFIC    LMVERS1IY 

PACIFIC    UNIVERSITY  7  5.5  3  2.4  10  7.9  117       92.1  127    100.  C 

•TOTAL    NCN-UNDERGRAOUATE  7  5.5  3  2.4  10  7.9  117       92.1  127    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     REEC     CCLLEGE 

REED    CCLLEGE  4  9.9  1  2.4 

•  TCTAL    NCN-UNCcPGRAOUATE  4  <;.  P  1  2.4 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF     PCRTLANC 

UMVIPSITY     CF    PCRTLANC  2  2.6  2  3.8  8       10.3  13  16.7  65       »3.3  78    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCEKGRADUATE  2  2.6  3  3.P  8       10.3  13  16.7  65       93.3  78    100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:     WSTN    CCNS    BAPT    TFEOL     SEM 

USTN    CCNS    tAPT     THFOL     SEM  5  2.5  5  2.5  194       97.5  199    100.0 

•  TCTAL     NGN-UNCERGRADUATE  5  2.5  5  2.5  194       97.5  199    100. C 


7 

12.' 

7 

12.3 

50 

87.7 

57  100.0 

2  .4 

2 

1  .0 

5 

2.4 

3 

1.5 

15 

7.3 

190 

92.7 

205  100.0 

.3 

11 

.6 

44 

2.5 

2 

.1 

62 

1.5 

1,693 

96.5 

1  ,755  1C0.0 

.8 

29 

3.2 

73 

P.  0 

16 

1.  P 

125 

13.8 

782 

86.2 

907  100.0 

5.3 

2 

2.6 

6 

7.9 

70 

92.  1 

76  100.0 

.6 

4  1 

1.  5 

2H 

1.0 

10 

.4 

96 

3.6 

2,602 

96.4 

2,698  100.0 

.7 

93 

1.5 

152 

2.7 

38 

.7 

U   I 

5.  5 

5,387 

94.5 

5,698  100.0 

12.2 

36 

87.8 

41  100.0 

12.2 

36 

87.8 

41  100.0 

111     metkal,     CENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLS    AR  F    LISUC     ^EPARATrcY    IN    SFCTICNS    B,    C,     AND    r    S<=  SP  EC  T I  V^L  Y . 

162 


T.a 

47 

92.2 

51  100.0 

T.8 

47 

92.2 

SI  100. 0 

1       52 

3.4 

206 

13.3 

10 

1       52 

3.4 

206 

13.  3 

10 

270 

1J.5 

1,274 

82.5 

1,544  100.0 

270 

IT. 5 

1.274 

82.5 

1,544  100.0 

3 

B.1 

33 

91.7 

36  100.0 

3 

a. 3 

33 

91.7 

36  100.0 

12 

2.) 

504 

97.7 

516  100.0 

12 

?.  3 

504 

97.7 

516  100.0 

5 

3.2 

150 

96.8 

155  100.0 

5 

3.2 

150 

96.  8 

155  100.0 

12 

2.7 

2 

.5 

23 

5.2 

418 

94.  8 

441  100. 0 

12 

2.  7 

2 

.5 

23 

5.2 

418 

94.8 

441  100.0 

HEW    RKIAL    ANC    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FkOM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    2A:    GRAPLATE    AND    PROFESSIONAL    SCHCOLS,     EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS!!!     (FULL-TIME     STUDENTS) 

STATE    CF    Pf»>»SYlVAMA 

AMERICAN         1  NEGRC  *       ORIENTAL  *       SPANISH  *  MINORITY  *  OTHER  *  TOTAL  X 

INOIAN  SURNAME 

PARENT     INSTIHTICfc:    PLCCCSBURG    STATE    CCLLEGF 

BLO'IMSBURC     STATE    COLLEGE  35    100. 0  35    100.0 

•TCTAL    KCK-UNCERG0<CU4T E  3S    100.0  35    100. 0 

PARENT     INSTITLTION:     HRYN    MAWR    COLLEGE 

BRYN    MAWR    CCLLEGE  28         8.3  4         1.2  1.3  33  0.8  303      90.2  336    100.0 

•TOTAL    NON-LNDEKGRAOUATE  28  8.3  4  1.2  1  .3  33  9.9  303       90.2  336    100.0 

PARENT    INSTITLTICN:    BUC^Ell    UMVERS1TY 

BUCKNCLL     UNIVERSITY  I  1.0  4  3.8  5  4.8  99       95.2  1C4    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT  E  1  1.0  4  3.8  5  4.8  99       95.2  104    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     CALIFCRMA     STATE    COLLEGE 

CALIFORNIA     STAT?    CCLLECE  4  7.8 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  4  7.E 

PARENT     IKS  T  I  11  1 1  OS  :    CARNEGU     fELLCNU 

CARNEGIE    MELLCN    U  2 

•TOTAL     NCN-UNCEt-'GR  ACUAT  E  2 

PARENT     INSTITUTION:    CLARKN    STATE    C    CEN    CFF 

CLARION    STATE    C    MAIN    CAM  1  2.8  2  5. 

•TCTAL    NCN-LNOERGRADUATE  1  2.8  2  5. 

PARENT    INSTITLTION:    DREXEL     UST     CF    TECHNOLOGY 

CREXEL     INST    OF     TECHNOLOGY  4  .8  6  1.2  2  . 

•TOTAL    NCN-UNCFRGRACUATE  4  .8  6  1.2  2 

PARENT     INSTITLTION:     CROPSIE    C    HEAR    COGNT    LRNG 

CROPSIE    C    FEBR    CCGNT     LRNG  1  .6  3  1.9  1 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1  .6  3  1.9  1 

PARENT     INSTITLTICN:    CLCUESNE    UNIVERSITY 

CU9UESNF    UNIVERSITY  1  .2  8  1.8 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUAT  E  1  .2  8  1.8 

PARENT     INSTITLTION:     EAST     STROUOSBG    ST    CCLLEG 

EAST    STRCLCSBG    ST    CCLLEG  1         2.3 

•TOTAL    NON-UNCEKGRADUATE  1  2.3 

PARENT    INSTITLTION:    EDINBCRC    STATE    CCLLECE 

ECIN60RO    STATE    COLLEGE  56    100.0  56    1  CO.  C 

•  TOTAL    NCN-UNCE-<GRADUAT  E  56    100.0  56    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     FRANKLIN    MARSHALL    COLLEGE 

FRANKLIN    MARSHALL    CCLLECE  6    100.0  6    100.0 

•TCTAL    NON-UNOE ^GRADUATE  6    100.0  6    100.0 

PARFNT     INSTITLTION:    GANNCf>    CCLLECE 

CANNON    COLLEGE  66    100.0  66    100.0 

•  TOTAL    NCN-UNCE'G'ADUAT E  66    100.0  66    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    HAHNEMANN    MECL    C    AND    FCSP 

HAHNEMAM*    MECL     C    ANC    t-CSP  5  5.3  I  1.  1  6  6.3  89       93.7  95    100.0 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  5  5.3  1  1.1  6  6.3  89       93.7  55    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     [NCIANA    U    CF    FA    CEN    OFF 

INDIANA    U    OF    PA    MAIN    CAM  4  2.2  4  2.2  8  4.3  178       95.7  186    100. C 

•TOTAL    NCN-UNCERGrfAOUATE  4  2.2  4  2.2  8  4.3  178       95.7  186    100.0 

PARENT     INS  I  I  I  L  T  ION:    KUTZTCWN    STATE    COLLEGE 

KLUTCWN    STATE    CCLLECE  20    100.0  20    100.0 

•TOTAL    NON-LNOERGRADLATE  20    100.0  20    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LA    SALLE    CCLLEGE 

LA    SALLE    CCLLEGE  48    100.0  48    100.0 

•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATf  48     100.0  4B    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    LEHIGF    UNIVERSITY 

LEHIGH    LM  VFRSI  TY  1  .2 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1  .2 

PARENT    INSTITLTICN:    LUTH    Tt-ECL    S£M    CETTYSPURC 

LUTH    TI-EUL     SfcM    GETTYSBURG  I  .5  1  .5  193       99.5  154    100. C 

•TOTAL     NCN-UNCERGBACUAT I  1  .5  1  .5  193       99.5  194    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LUTI-ERAN     IHEOL     SEM    PHILA 

LLTHCRAN     TFECL    SEM    PHHA  2  1.4 

•TOTAL    NON-UNCERGRACUATE  2  1.4 

PARENT     INSTITLTICN:    MANSHELC     STATE    CCLLECE 

MANSF1ELC    STATE    COLLEGE  86    100.0  86    100. 0 

•TCTAL    NCN-LNCERGRACUAT E  86    100.0  86    100. 0 


1 

2.3 

42 

97.7 

43  100.0 

1 

2.3 

42 

97.7 

43  100.0 

10 

2.0 

14 

2.8 

5 

1.  C 

30 

6.0 

471 

94.0 

501  100.0 

10 

2.0 

14 

2.8 

5 

1.0 

30 

6.0 

471 

94.0 

501  100.0 

2 

1.4 

142 

98.6 

144  100.0 

2 

1.4 

142 

98.6 

144  100. C 

(1)     MECICAL,     CEMAL,     AND    LAW    SCFCCLS    ARE    LISTEO    SEPARATFLY     IN    SECTIONS    B,    C,    AND    D    RF  SPEC  T I VEL  Y. 
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I        r I  TUT  1 01  HIGHER     EDUCATION,    FAIL     1970 

FESSI  EXCEP1  [CALi  i         .  ICLAV     SCHOOL  SI  1 1     IFULL-TIME     STUDENTS) 


AM'. 

i      i 
MARYwOOC     (CLl  H  F. 

AT  t 


'.'   i  NAHI 


2 

1.4 

1C1 

98.1 

1 C3     100. 0 

2 

1.9 

101 

98.1 

103     100.0 

riTlTIUN:    M1LLFRSVILLI     51 

MILLER  iO 1 LL  f     SI     'ill' 
•  III  M      N      .-  UNI  I  ^GRADUATE 


(  .1 
6.1 


2.0 
2.0 


8.2 

45 

91.8 

49    100.0 

8.2 

45 

91.8 

49    100.0 

PAKFNT     INSllIllliM     MCRAVlAf     •   ULEGf 

MCRAVIAN    CCLlECE 
•  TCIAL     NCN-LNCI  RGSAIHIAT  ! 


t.  5 
f  .5 


2 

6.5 

29 

93.5 

31     100.0 

2 

6.5 

29 

93.5 

31    100.0 

PA-EM      INS!  I  IL  I  ION:     PA    I         LEGE    01  ' 

PA   CI  LLEGI     U    ifUfffSY 
•  TOTAL    NUN-kNCI  -  IRADLA  IE 


.9 


422 
42? 


08.4 
98.4 


429    100.0 
429    100.0 


PAkEM     INSTITLTICK:    PA    S  T  A  T  E    u    CENTRAL    CfUCf 
PA    ST    U    KNC    PRSA    CRAC    CTR 
PA    STATI     L     CAFITCI     CAMPUS 
PA    STATE    U    WAIN    CAMPOS  21  1.2 

•  TUTU     NrN-UNCI RGRADUATE  21  1.2 


2.5 
2.5 


16 

16 


.9 
.9 


14 
14 


1     100.0 

1     100.0 

6    100.0 

6    100.0 

5.4 

1,664       94.6 

1,759    100.C 

5.4 

1.671       94.6 

1,766    100.0 

PARENT  INSIIUI10N:  PHILA  CCLLEGE  CF  Ad 

PHILA  LCLLECt  CF  ART 
•TCTAL  NUN-UNCERGRAULA  IE 


5.9 
5.9 


1             5.9 

16 

94.1 

17    100. 0 

1             5.9 

16 

94.1 

17    100.0 

PARENT     1NSIITLTILN:    PHILA    COILEGE    CSTEO    MED 

PHILA    CCLLEGE    OSTEU    MED  7  1.3 

•  TCTAL    NCN-UNCCRGKAUUATE  7  1.3 


.2 

.2 


518 
518 


98.5 
98.5 


526  100.0 
526  100.0 


PARENT     INSTHUION:    PHILA    CCLLE&f     PHARM    SCI 

PHILA    CCLLECE     PhARM    SCI  1  2.1 

•TOTAL    NCN-UAJERGRAOUATE  1         2.1 


2.1 
2.  1 


97.9 
97.9 


47    100.0 
47    100.0 


PAKEM     I  NS  T  I  TL.T  I  C  M     PMC    CCLLECES 
PMC    COLLEGE! 

•TCTAL    NCN-UNCERCRADUATF 


13    1  00.0 
13    100.0 


13    100. 0 
13    100. 0 


PARENT     INST  I  H  I  If:N:    RHODE     ISLANO    CCLLEGE 

RHCDE     ISLANC    CCLLECE 
•  TOTAL    NW-C'NCCRGRADLA  IE 


1.  7 

1  1 

4.  6 

16 

7.0 

213 

93.0 

229    100.0 

1.7 

1  1 

4.8 

16 

7.0 

213 

93.0 

229    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    SAINT    FRANCIS    CCLLECE 

SAINT    FRANCIS    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCERCRACUAT E 


10    100.0 
10     100.0 


10    100.0 
10    100.0 


PARENT     INSTITLTIUN:     SAIM     JCSEFH    CCLLECE 

SAINT    JCSEFH    CCLLEGE 
•TOTAL    NTN-LNDERGRADLATE 


1    1CC.0 
1     10O.0 


100.0 
100.0 


1     100.0 
1     100.0 


PARENT     INSTIUllCN:    SHIPPENSOURC    ST    CCLLEGE 

SHIPPENSBLRG     ST    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


59  100.0 
59  100.0 


59  100.0 
59  100.0 


PARENT  INSTIUIICN:  SLIPPERY  RCCK  ST  CCLLEGE 

SLIPPEhY  RCCK  ST  CCLLECE 
•IOTAL  NON-UNOCRGKADUATE 


5.2 
5.2 


11.7 

69 

88  .3 

77    100.0 

11.7 

68 

88.3 

77    100.0 

PARENT     1NSTITLT1CN:    SNT    CFAPLES     eCRRCMCC    SEM 

SNT    CHARLFS    KORRCMFC    SEM 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUAT E 


1.2 
1.2 


2 

1.2 

170 

98.8 

172    100.  C 

2 

1.2 

170 

98.8 

172    100. C 

PARENT     INSTITLTION:     TEMPLE    U    MAIN    CAMPLS 

TEMPLE     L    MAIN    CAMPUS  12  .6 

•TOTAL    NON-UNOfckGRADLATE  12  .6 


7.0 
7.0 


5 

20 

1.0 

179 

9.1 

1,793 

90.9 

1,972    100.0 

5 

20 

1.0 

179 

9.1 

1.793 

90.9 

1.972    100.0 

PARtNT     INS1IHTICN:    THIE1    CCLLEGF 

TMEL    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERCRADUAT E 


3    100.0 
3    100.0 


3    100.  0 
3    100. C 


PAREMT      INSTITLIICN:     1HCMAS    JEFF    LNIVERSITY 

THCMAS    JEf  F     L"  I  VF'SI  TY 
•TOTAL    N 3N-LN3ERGRAOLATE 


1.1 
1.1 


1        1.1 

93 

98.9 

94    100.0 

1         1.1 

93 

98.9 

54    100.0 

PAREM     1NS1ITLTIUN:     U    CF     PENNSYLVANIA 

U    OF    PENNSYLVANIA  2 

•TCTAL    NCN-UN:ERGOACUAT E  2 


2.9 
2.9 


ll>7 
1(7 


4.2 
4.2 


29 
29 


312 

7.9 

3,619 

92.1 

3,931    100.0 

312 

7.9 

3,619 

92.1 

3,931     100.0 

PARENT     INSIITLIIO\:    U    CF    PIITSBC    CENTRAL    CFF 

L    [IF    PITTSBC     MAIN    CAMFLS  3  .1 

•  TOTAL    NLN-UNTF-iGRAnuATE  3  .1 


297 
297 


°.  2 
9.2 


1.2 
1.2 


22 
22 


361 

11.2 

2,875 

88.8 

3,236    100.0 

361 

11.2 

?,875 

88.8 

3,236    100. 0 

PARFNT  INSTIUIICN:  LNIVERSITY  CF  SCRANTCN 

UNIVERSIIY  CF  SCRANTCN 
•  TOTAL  NCN-1JNLERGBA0UAT  f 


60  100.0 
60  100.0 


60  100.0 
60  100.0 


111     MEDICAL!     DENIAL,     ANC    LAW    SCHCCLS    ARE    LISTED    SEPARATELY     |N    SECTIONS    6,     C,     ANO    C    RESPECTIVELY. 
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Hex    RACIAL     4NO    EtHMC    ENROLLMENT    tUT*    Fni'JK     IJMS  T  ITllT  IONS    OF    HIGHER    FnuCATION,    FALL     1970 
6R4CL41  rtSSIONSL     SCHOOLS,     CXCFPT    "(n|CAL,     DENTAL.     ANR    LA*    SCH0CISI11     IFLIIL-T|*F    STUTENTS) 


i  )f    PENNSVL  . 

"i        < 

IM'UN 

'      INST1TU1  IG»  •     '.Ill  II  .     •>  S  1  TY 

MCVA    LMVERSITY 

•  TJI :  1  ATE 


1.4 

1  .<. 


SPANISH 
SURNAME 


5 

l.fl 

276 

90.  2 

281  100.0 

5 

1.8 

276 

98.7 

281  tOO.C 

PARFNT     IKST1UTI0N:     t.cST    CHESTER    ST    fLLLlif 

r   OESTfcH    SI  I  LEGE  2         1.6 

•  TOTAL     NCK-L.NCEPbR«OUAT  (  2  1.6 


.8 

.8 


3.3 
3.3 


7.3 

114 

92.7 

123  100.C 

7.3 

11* 

92.7 

123  100.0 

PAFENT     INST  1  TLT  1,  \: 
-         "INSIES    CCLLEGE 

.     LATE 


INST"    COLLEGE 


5     100.0 
5    100.0 


5    100. 0 
5    100.0 


PAkEM     [NSTITLUON:     .LSlHkslFB     THECL    SE" 

NESTMINSTE*     ThfCL     S : " 
•  Tl'TAL     NCH-l  KCERGAAOUAT  E 


15.3 
'5.3 


10 

15.3 

105 

n<..7 

124  100.0 

19 

15.3 

105 

8*. 7 

124  100. 0 

(1)     MEDICAL,     DtNTAL,    AND    LAh     SCHCCLS    ARE    LISTED    S>-PAhATFLY     IN    SECTIONS     8,     C,     AND    C    BE  SP  fCT  I VEL  Y. 
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HEM    FACIAL     AND    ETHNIC     hNBllllMFM    DATA     FROM     INSt  I  TLTI  (JNS     HF    HIGHER     F  QU  t  AT  [(IN,     FALL      1970 
PART    2A:    r.HAfLAIF    ANC    PRCFESSICNAL    SCH1IILS,     FXCTPT     MM1K.AI,     IIFNTAL,     AND    LAW    SCHOOLS!!)     (FIIIL-TICF     STUDENTS) 


SIATF    UF    RFCCE     ISLANP 


AWE- 1CAN 
I  MM  AN 


*       URPNIAl 


1  PAN]  SH 

SURNA1F 


I'AKFNT      INST  I  T  L  T  [UN:     PRLVILFNCF    COLLEGI 
PPOVI BENCI     llll EOF 

•  IlIAL   n  ;n-uncfrgkacuate 


PARENT     INSIIH1II.N:    Rl     SCHrPL     fF    DESIGN 

HI    SCHOOL     UF     CESIGN 
♦IUTAL    NCN-LNOFRGRADLATE 


PARFNT     INS  1  1TLI  ICN:    U    C  F    KUCE     ISLAND 

U    OF    RHOOF     ISLAND  1 

•  TCTAL    Ni;N-LNE£RCRAQUAT  E  1 


1.0 
1.0 


.  3 
.3 


298 

?SR 


I  I 
71 


96.  4 
96. <. 


3C9    100. 0 
3C9    100.0 


7?    100.0 
72    100.0 


13 

1.  <. 

27 

2.8 

933 

97.2 

960    100.0 

13 

1.4 

27 

2.8 

933 

97.2 

960    100.0 

111    MED1GAL,    DENTAL,     AND    LAt.    SChCCLS    ARE    LISTfcf!    SFPARATFLY     IN    SECTIONS    8,     C,     AND    C    RESPECTIVELY. 


HEW    RACIAL    AND    FTHNIC    ENROLLMFNT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    FIGHER    EOUCATION,     FALl      1970 
?*:    GRACLATE    ANC    PROFESSIONAL     SCHOOLS.     FXCFPT    MEl'ILAL,    OENTAL.    AND    LAh    SCHOOLS!!!     (FULL-TIME    STUDENTS! 


STATE    OF    SUL1F    CARCt INA 

AMpo  |CAN  X  NE 

I  NC I A^ 

PARENT     INSTITUTION:    (.ITATEL    MILITARY    C    OF     SC 

CI TA'JFL    MIL  I  IAR.Y    C    CF    SC 
•TOTAL    NCN-UNDtRGKAPUATE 


SPANISH 
SURNAME 


3.1 
3.1 


3.1 

278 

96.9 

287  100.0 

3.1 

278 

96.9 

287  100.  C 

PARENT     INS1IHM0N:    CLEMSCN    L    CEMRAL    CFF1CE 

CLEMSON    u    MAIN    CAMPUS  3  .8 

•  TOTAL    NCN-U^ERU»»CU«T  (  3  .8 


.  5 
.5 


.8 

.  » 


1.5 

14 

3.5 

383 

96.5 

357  100. C 

1.5 

14 

3.5 

383 

96.5 

397  100.0 

PARENT     INSTIHTKN:    iCNVMSF     CCLLECE 

CCNVFRSF    CCLLECE 
•TOTAL    NCN-UNJfcRGKAUUATE 


16 


10.0 
10.0 


16 

10. 0 

14*. 

90.0 

160  100.0 

16 

10.0 

14* 

90.0 

160  100. C 

PAREM     INSTIUTIUN:    F  u  R  ►  A  I*    LMVEFSITY 

FURMAN    UNIVERSITY 
•ICTAL    NCN-LNCERGKALUATf 


9    100.0 
9    100.0 


9    100.0 
9     100. 0 


PARENT     INST1ILTI0N:    MFCICAL    UNIVERSITY    OF     SC 

MFOICAL     UNIVERSITY    OF     SC 
•  TOTAL    NCN-UNCERCRACUATE 


2.3 
2.3 


2.3 

2.3 


97.7 
97.7 


44    100.0 
44    100.0 


PARENT     INS1IHTI0N:     SC     STATE    CCLIFGE 

SC    STATE    CCLLECE 
•  TOTAL    NCN-LM1ESGRADLATE 


22    10C.C 
22    100.0 


22 
22 


100.0 
100.0 


22    100.0 
22    100.0 


PARENT     1NSTITLTICN:    U    CF    SC    CFNTPAL    OFFICE 

L    OF    SC    MAIN    CAMPUS 
•TCTAL     NCN-UNCEROACUATE 


14 


2 

19 

.9 

1.987 

99.1 

2.006  100.0 

2 

19 

.9 

1,987 

99.1 

2,006  100.0 

PARENT     INS1IHTI0N:    klNTHRCP    CCLLEGE 

WINTHRCP    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-lNDEkGHADLATE 


41     100.0 
41     100.0 


41     100.0 
41     100.0 


111     "EC1CAL,     CFMAl.     AND    LAW    SCI-UJLS    AH  E    I  1 S I  t  D    StMAPATHY     IN    SECTIONS    R,    (,    -AND    0    RESPECTIVELY. 
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HEW    PAUAL    AM)    FlhMC    ENROLLMENT    CAT  A    EWUM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FAIL    1970 
CRAl'lAU     AND    PPOFESSICNAL     SCHLCLS,    EXCEPT    ftriCAl,    CENTAL,     ANT    LAW    SChOOLSUI     (FULL-TIME    STUDENTSI 


MAI!     (F     SCL  Tt     C  AKl  I A 


AMERICAN 
INC  IAN 


SPANISH 
SURNAME 


PAPINT     INSTITLTIONi    NORTH    Aw[P|CAN    BAPT    SEP 

MRTH     AMEK  \UH     eAPI     S  H* 
«  H  TAL      NCN-LNCERGRADl'Al  I 


36    100.0 
36    100. 0 


36    100.0 
36    100.0 


PAPINT     1NSTITUTHN:     MKIII'N    STATE    COLLEGE 

NURTHERN    STATE    COLLEGE  1  3.0 

•  TOTAL    NLN-UNCf  RGXAi/UATE  1  ?.0 


1 

3.0 

3? 

97.0 

33    100.0 

1 

3.0 

32 

97.0 

33    100. C 

PARENT     INSUHIIUN:     SO    SCH    PINES     TECHNCLCCY 

SC    SCH    MINES    TECHNOICGY 
•T01AL    NCN-LNOC KGWADUATF 


145    100.0 
1*5    100.0 


145    100.0 
145    100.0 


PARENT     INSUUTICN:    U    Cf    SCUTH    DAKCTA 

U    OF    S0L1H    DAKOTA  9  2.6 

•TUTAL    NCN-UNCI RGRACUATf  9  2.6 


.6 
.6 


1.4 
1.4 


17 
17 


329 
329 


95.1 
95.1 


346    100.0 
346    100. C 


III     HfcUltAL,    DENTAL.    AND    LAI.    S  FlY     IN    SECTIONS    B,    C,     AND    0    RE  SPEC  T I  V*L  V. 


HEta    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    CAT*    FRUH     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EOUCATION,    FALL     1970 
PART    2A:     GRACUATF    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS.    EXCEPT    MEDICAL.    CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLSIll     (FULL-TIME    STUDENTS! 


STATE    OF     TENNESSEE 


AMERICAN 
INDIAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARENT     INSTITUTION:    AUSTIN    PEAY     ST    LNIVERSITY 

ACSTIN    PEAY    ST    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-LNDERGRADLATE 


2.1 
2.1 


2.1 
2.  1 


97.9 
97.9 


47    100.0 
47    100.0 


PARENT     1NSTITLTICN:     EAST    TtNN    ST    UNIVERSITY 

EAST    TENN    ST    UNIVERSITY  2  .7 

•  TOTAL    NCN-UNCtRCRACUATE  2  .7 


26? 

265 


99.  3 
99.3 


267    100.0 
267    100. C 


PARENT     INSTITLTION:     FISH    UNIVERSITY 

FISK    UMVtRSITY 
•TOTAL    NCN-UNDCRGRAOLATE 


62 
62 


87.3 
87.3 


63 
63 


88.7 
88.  7 


11.3 
11.1 


71    100.0 
71     100.0 


PARENT     INSTITLIICN:     REFARRY    MECICAL    COLLEGE 

wcmaRRY    MECICAL    COLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCERGRACUAT E 


30 
30 


85.7 
65.7 


30 

85.7 

5 

14.3 

35  100.0 

30 

85.7 

5 

14.3 

35  100.0 

PARENT     INSTITUTION".     MEMPHIS    STATE    UNIVERSITY 

"EXPHIS    STATC    UNIVERSITY  11  5.3  11  5.3 

•TOTAL    NCN-LNOrRGRAHLATE  11  5.3  11  5.3 


22 

10.6 

186 

89.4 

208  100.0 

22 

10.6 

186 

89.4 

208  100.0 

PARENT     IKST1TLMCN:     M  1  [  C  L  E    TENN    ST    UNIVERSITY 

MIDOLE    TENN    ST    UNIVERSITY  1  .7  1  .7 

•  TOTAL    NCN-UNCE'C^AOUATE  1  .7  1  .7 


5.6 

5.  6 


10 
10 


134 
134 


91.1 
93.1 


144    100. C 
144     100.0 


PARENT     INSTITLTION:     SCAKRITT    COLLEGE 

SCJRRITT    CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADLATF 


10.9 
10.9 


10.9 

49 

89.1 

55  100.0 

10.9 

49 

89.  1 

55  100.0 

PAFENT     INSTITLTICN:     STFN    CCLLECE    CF    OPTOMETRY 

STHN    COLLECE    CF    OPTCMETRY  1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATf  1 


.2 
.2 


.2 
.2 


403 
401 


99.  3 
99.3 


4C6  100.0 
406  100.0 


PARENT  INSTITLTICN:  TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 
•  TOTAL  NCN-'JNOr  RGRAULATE 


134 
134 


90.5 
90.5 


134 
134 


90.5 
90.  5 


14 


9.5 
9.5 


148  100. 0 
148  100.0 


PARENT  INSTITLTICN:  TENNESStE  T ECFNOLGG  IC AL  U 

TENNESSEE  TECHNCLUGICAL  L  1    1.7         7   12.1 

•TOTAL  NCN-UNCERGRACUaT E  1    1.7         7   12.1 


13. P 

50 

86.2 

58  100.0 

13.8 

50 

86.2 

58  100.0 

PARENT  INSTITLTICN:  U  CF  TENNESSEE  CEN  UFF 

U  IF  TENN  *T  CH«TTANCCG« 

U  nF  TENNESSEE  M  MARTIN  2 

U  OF  TENNESSEE  AT  ME"Ph-  IS  3 

U  OF  TENNESSFE  KNOXVILLE  2      .1        70 

U  UF  TENNESSEE  NASHVILLE 

•TCTAL  NCN-UNCERGRACUATE  2     .1        75 


3.5 
2.4 
3.1 


1 

81 


.  8 
3.6 


14 
14 


29 

100.0 

29 

100.0 

3.  5 

55 

96.5 

57 

100.0 

3.2 

121 

96.8 

125 

100. 0 

7.1 

2,111 

92.7 

2,280 

100.0 

17 

100.0 

17 

100.0 

6.9 

2,135 

93.1 

2,508 

100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LNIVERSITY    OF     THE     SCLTH 

LMVERSI  1Y    CF     THE    SCUTh 
•TCTAL    NON-UNCERGRADUATE 


1.7 
1.7 


1 

1.7 

59 

98.  3 

60  100.0 

1 

1.7 

59 

98.3 

60  100.0 

PAFENT     INSTITLTICN:    VANCEREILT    UNIVERSITY 

VANCERB1LT    LNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-LNCERGRACUATE 


2.5 
2.5 


13 
33 


2.5 
2.5 


1,269      97.5 
1,269       97.5 


1.302    100. C 
1,102    100.0 


(II     ME'llCH.     CENTAL,     ANT    LAW    SCFCOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIUNS    «  ,     C,  f  f  (  T  1 V    LY. 
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STATE  Cf  TEXAS 


him    K»|ll    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DAIA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
GRAULAU     ANO    PRUFESSICNAL     SCHCOLS,     EXCEPT    MEI:ICAL,     PFNTAl,     ANO    LAW    SCHOOLS!!)     (FULL-TIMF     STUOENTSI 


AMERICAN    { 
INDIAN 


SPANISH 

SLPNAWE 


PARENT     INSIIHIION:    ABILENE    CHRISTIAN    CCLLEGE 

ABU  EN!     CHS  I  SI  I  AN    COLLEGE 
♦  TltAL     N(  N-UM  t  RGRAOUAT  I 


96    100.0 
96    100.0 


S6    I  00.0 
96    100.0 


PARENI      INST  III  I  I,jN:     AL  S  I  IN    C  01  LEGE 

ALSIIN    CCLI 
♦TOTAL    NCN-LNDEPGRAOUATE 


6    100.0 
6    100.0 


6    100.0 
6    100.0 


PARCNT     INSIIHIION:    EAST     1FXAS    ST    UNIVERSITY 

EAST     TEXAS     SI    UNIVERSITY  7  1.5 

•  TOTAL     NCN-UNCERGRACUAT F  7  1.5 


34 

7.4 

20 

4.3 

17 

3.7 

76 

17.0 

3P2 

83.0 

460    100.0 

34 

7.4 

20 

<..  ) 

17 

3.7 

78 

17.0 

382 

83.0 

460    100.0 

PARENT     INSTITLIIUN:     EPIS     THEDL     SEM    SOUTHWEST 

EPI  S     THE  CI     SEP    SCUIHhEST 
♦TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


36    100.0 
36    100. 0 


36    100.0 
36    100.0 


PAREM     INSIIHIION:    HORCIN    SIPPCNS    UNIVERSITY 

HARDIN    SIMRCNS    UNIVERSITY  10       52.6 

•TOTAL     NCN-ONLERGRAGUAT E  10       52.6 


PARENT     INSTITUTION:     INCARNATE    hORD    COLLEGE 

INCARNATE     liCRC    CCLLECE 
•TOTAL    NON-UNOERGSADUATE 


■ARENT     INSTITUTION:    LANAR    STATE    CCLLECE    TECHN 

LAMAR     STATt    COLLEGE     TECHN  5 

'TOTAL    NCN-UNCEPGRArxiAT  E  5 


2.6 
2.6 


5.3 
5.  3 


5.  3 
5.3 


.5 
.  5 


31.6 
31  .6 


57.9 

57.9 


42.1 
42.1 


19    100.0 
19    100.0 


36.8 

12 

63.2 

19    100.0 

36.8 

12 

63.2 

19    100.0 

4.1 

14 

7.1 

182 

92.9 

156    100. C 

4.1 

14 

7.1 

182 

92.9 

196    100.0 

PARENT     INSTITLIIUN:     MIOtaESTERN    UNIVERSITY 

PIUhFSTERN    LMVERSITY  2  4.3 

•TUTAL     NLN-UNUERGRADUATE  2  4.3 


4.3 

4.3 


95.7 
95.  7 


47    100. 0 
47    100.0 


PAREM     INSTITLIIUN:    NCRTH    TEXAS    ST    UNIVERSITY 

NORTH    TEXAS    ST    UNIVERSITY  30  3.3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRACUAT E  30  3.3 


35 

3.9 

862 

96.1 

857    100.0 

35 

3.9 

862 

96.1 

897    100.0 

PARENT     INSTITLIIUN:    OUR    LADY    OF    LAKE    CCLLEGE 

OUR    LADY    CF     LAKE    CCLLEGE 
•TOTAL    NON-UNOERGRADUATE 


12 

1.' 


6.9 
6.9 


30 

17.2 

43 

24.  7 

131 

75.3 

174    100.0 

JO 

17.2 

43 

24.7 

131 

75.3 

174    100.0 

PARENT     INSTIHTICN:    RICE    UMVERSI 

KICE    UNIVERSITY 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUAT E 


.  7 
.7 


.5 

.5 


.5 
.5 


14 
14 


562 
562 


576    100.0 
576    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    EOhAROS    UNIVERSITY 

SAINT    EC kAPCS    UNIVERSITY 
•TOTAL    NON-UNDtRGRADUATE 


PARENT     INSUHIICN:    SAINT     RAPYS    UNIVERSITY 

SAINT     MARYS    UNIVERSITY 
•TCTAL    NTN-UNCERGRACUAT E 


PARENT     INSTITLIIUN:     SAN    HOUSTON     51    UNIVERSITY 

SAN    HCLSTCN     SI     LM  VfRSITY 
•TOTAL    NCN-UNCER&SA3UATE 


2.0 
2.0 


2.6 
2.6 


2.C 
2.0 


3.  e 

3.8 


3." 
3.9 


96.1 
96.  1 


5.0 
5.0 


151 

151 


95.0 
95.0 


51     100.0 
51     1C0.0 


7.7 

25 

21.4 

37 

31.6 

80 

68.4 

117    100. C 

7.  7 

25 

21.4 

37 

31.6 

no 

68.4 

117    100.0 

159    100.0 
159    100.0 


PARrNT     INSIIHIION:    SCUTHERN    PETE    UNIVERSITY 

SCUTHERN    "ETF    UNIVERSITY  1C  2.7  10  2.7 

•TUTAL    NCN-UNCE^GRADUATf  10  2.7  10  2.7 


.3 
.3 


1.1 

1.  1 


25 
25 


340 
340 


93.2 
93.2 


365    100. C 
365    100.0 


PAREM     INSTITUTIUN:     SOUTF.EST     TEX    ST    COLLEGE 

SCLTHWCS1     lfX    SI    CCLLECE 
•  TOTAL    M  IN-UNCEPGRADUATf 


4.C 
4.0 


4.0 
4.0 


96.0 
96.0 


SO    100.0 
50    100.0 


PARFM     INSTITUTION:     STEPHEN    F     AUSTIN    STATE    U 

STEPHEN    F     AUSTIN    STATF    U  1  .4 

•  TL'IAL     NCN-UNCFRGRADUAT  E  1  .4 


2.1 

2.1 


2.5 

3          1.1 

17 

6.0 

267 

94.0 

284    100. C 

2.5 

3          1.  1 

17 

6.0 

267 

94.0 

284    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SUL    ROSS    STATE    UNIVERSITY 

SUL    RC5S     S  T«  IE     UM  VFRSI  TY 
•IUTAL    NUN-UNCERCUADUATE 


21.6 

16 

21.6 

58 

78.4 

74    1 00.0 

21.6 

16 

21.6 

58 

78.4 

74    100.0 

PARENT     INSTITLIIUN:     TEX    AGPL    PECF    U  SYS    CFF 

PRAIRIE    VI Ek    ACRL    MECH    C 

TEXAS    AGRL     PtCHAMCAL    U  16  .B 

•TOTAL     NCN-UNCERGRADUATE  16  .7 


ts 

R7.  3 

1 

1.0 

90 

88.2 

12 

11.8 

102    100. 0 

8 

.4 

68 

3.2 

33 

1.  6 

125 

5.9 

1  ,979 

94.1 

2,104    100.0 

9  1 

4.4 

68 

3.1 

34 

1.5 

215 

9.7 

1,951 

90.3 

2.2C6    100. C 

FARtM     INSTITUTION:     TEXAS    AGPL     INDUSTRIAL    U 

TEXAS    ACRL      INCUSTRIAL    U  i  2.0 

•  TOTAL    NCN-UNCEl-GRACUATt  2  2.0 


1 

1.0 

20 

19.8 

23 

22.8 

1 

1.0 

20 

19.  P 

23 

22.0 

77.2 
77.2 


1C1     100.0 
101    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     TEXAS    CHRISTIAN    U 

TEXAS    CHR1 SI  IAN    U 
•  TCTAL    NuN-UNCFRGRAOUAT  E 


1.1 
1.1 


1.3 
1.3 


2.4 

364 

97.6 

371     100.0 

2.4 

364 

97.6 

373    100.0 

(II     MEDICAL,    CENTAL,     AND    LA*    SCHCCLS    ARE    LISItC    SEPARATELY     IN    SECTIONS    B,    C,     ANO    0    RESPECTIVELY. 
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79.3 

23 

20.7 

111    100.0 

79.3 

23 

20.7 

111    100.0 

\t 

1.2 

?7 

2.0 

56 

4.2 

1  ,292 

95.8 

1,346     100.0 

16 

1.2 

27 

2.0 

56 

4.  2 

1,2  52 

95.8 

1  ,348    100.0 

14 

4.0 

25 

7.1 

325 

92.9 

350    100.  C 

14 

4.0 

25 

7.1 

325 

92.9 

350    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENRCUUMFNT     DATA    FRO"     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
P<RT     2A:     GRACOATE    AND    PROFESSIONAL     SCHOOLS,     EXCEPT    MEDICAL,    OFNTAL,     ANO    LAW    SCHOCLS(l)     (FULL-TIME    STUOENTSI 

STAU    OF     TEXAS 

AMERICAN  X  NFGRO  X       ORIENTAL  %        SPANISH  I  MINORITY  *  OTHER  t  TOTAL  X 

INDIAN  SURNAME 

PARENT     INSTITUTION:     TEXAS    LIR     CSTEOPATHIC    MEC 

TEXAS    CCl    CSTECFATHC    MEC  21     100.0  21     100.0 

•TOTAL    NCN-UNCER&RAOLA IE  21     100.0  21     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     TEXAS    SCUTFERN    UNIVERSITY 

TEXAS    SOUTHERN    UNIVERSITY  84       75.7  2  1.8  2  1.8 

•  TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE  84       75.7  2  1.8  2  1.8 

PARENT     INSTITUTION:     TEXAS     TECHNL     UNIVERSITY 

TEXAS    TECFNU    UNIVERSITY  2  .1  11 

•  TOTAL    NJN-LNr-ERGRAOLATF  2  .1  11 

PARtNT     INSTITUTION:    TEXJS    WCMAKS    UNIVERSITY 

TEXAS    WOMANS    UNIVERSIIY  10         2.9  1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  10  2.9  1 

PARENT     INSTITLTION:     TRINITY    UNIVERSITY 

TRINITY    UNIVERSITY  20  8.3  46       19.2 

•TUTAL    NON-UNDERGRADUATE  20         8.3  46       19.2 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF     TEXAS    SYSTEM    OFFICE 
TEXAS    SCH    PUBUIC    HEALTH 

U    OF    TEX    CEMU    BR    HCUSTCN 

U    OF     TFXAS    AT    ARUINGTON 

U    OF    TEXAS    *T    AUST IN  11.3 

U    OF     TEXAS    AT    DAULAS 

U    OF     TCXAS    AT    EL    PASO 

U    OF    TEXAS    ^RSING    SCHCOU 
•TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  11  .3 

PAREM     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF    FCUSTCN 

UNIVERSITY    CF    HOUSTON  t  .3  24  1.4  38  Z.l  93  5.4  161  9.3  1,574       90.7  1,735    100.0 

•TCTAU    NCN-UNCERGR«CUATE  6  .3  24  1.4  38  2.2  93  5.4  161  9.3  1,574       90.7  1,735    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    UF     SNT    THOMAS 

UMVERSHY    CF    SNT    THCMAS  1  2.4  3  7.3 

•TOTAU    NON-UNDERGRADUATE  1  2.4  3  7.3 

PARENT     INSTITUTION:    hcST     TEXAS    ST    UNIVERSITY 

WEST    TEXAS     ST    UNIVERSITY  21       16.4  1  .8  10  7.8 

•TCTAL    NCN-ONCERGR«CU«T f  21       16.4  1  ,e  10  7.8 


27.5 

174 

72.5 

240    100.0 

27.5 

174 

72.5 

240    100.0 

7 

7.9 

3 

3.4 

I 

1.1 

11 

12.4 

78 

87.6 

89    100.0 

2 

3.0 

6 

9.0 

8 

11.9 

59 

88.1 

67    100.0 

7 

2.3 

2 

.6 

7 

2.3 

16 

5.2 

253 

94.8 

3  09    100.0 

27 

.  8 

10 

.3 

82 

2.4 

130 

3.8 

3,270 

96.2 

3,400    100.0 

R 

38.1 

1 

4.  8 

9 

42.9 

12 

57.1 

21     100.0 

15 

t.O 

30 

11.9 

58 

23.0 

103 

40.9 

149 

59.1 

252    100.0 

1 

3.4 

1 

3.4 

2 

6.9 

27 

93.1 

29    100.0 

57 

1.4 

56 

1.3 

155 

3.7 

279 

6.  7 

3,888 

93.3 

4,167    100.0 

9.  8 

37 

90.2 

41     100.0 

9.8 

37 

90.2 

41     100.0 

32 

25.0 

96 

75.0 

128    100. C 

32 

25.0 

96 

75.0 

128    100.0 

II)     MECICiU,     CENTAU,     AND    UAH    SCHOOUS    ARE    UISTFD    SEPARATFIY    IN    SECTIONS    8,    C,    AND    D    RE  SPFCT  I VFLY . 


HEM        'MA!      AM)    ETHNIi      I  r, Kin  l  '11  ;i  1     DATA    rki)M     INST  1  TCI IC NS    OF    HIGHER    F1UCATIUN, 
I     nlfSSICNAl    SChCOLS,     EXCEP1     MEDlCAli     DENTAL,     »m    UN    SCHOOLS!  I) 


•■ALL    1170 
FULL-TIME     STUDFNISI 


ST  i I fc    CI     U T 1 i 


A*  •  .    H   UN  »  Nf 

PARfcM    INST  !  TL  Tl    t       i      I  >  i  ■•■  *    YCUM    UNIVERSITY 

-     i  i  W  .7 

•  TCI  Al      M.'     i   '  '  1?  .7 


(IK  ItNI  Al 

*       SPANISH 

SURNAME 

X 

M  INIk 1  TV 

1? 

.7                     8 

.4 

33 

12 

.  7                     P 

.  4 

33 

1.8 
US 


1,775       98. 2 
1,775       98.2 


1 ,6C8    100.0 
1,808    100.0 


PAPE'41      [NSTITLTI  I  0  SYS    CFF 

UMVERSIT1  i  .  1 

UTAH   STA1  I  IM  3  .3 

»TCTAL     NCN-UNCE'C-<*i;u«T  I  t  .2 


3 

.3 

21 

7 

.6 

5 

I! 

.4 

?t 

1 1 

20 


41 

1.8 

2.252 

98.2 

26 

2.' 

1  ,CPS 

17.7 

67 

2.0 

3,341 

98.0 

2.293    100. 0 
1.115    100. C 

3,4oe  ioo.o 


111     MbDICALi     CENTAL,     AM-    LAh     SCHfr.LS    AFf    LISPU    SEPARATELY    IN    SFCTILNS    8,    C,     AND    D    RESPECTIVELY. 


IC  IAL    A«.0    f  1  f  N  IL     I  NH 
<iUlAT>=     ANn     PRI^FSS  ICKAL     SCI 


.'II     '     i>      INSTITUTIONS    UF    HIGHfR    FDUCATION.    FALL     1O70 

MEDICAL,    rENTALi    anp   law    SCHOOL  S(l)    I  Fill  l  -  T  !  "F    STlir.ENTSl 


STiTE    CF    vf'K  H 

aker  ir  «\ 

INOIAN 

PAPEM    IHSTIUTION:    PENMNCTCH    CCllEGF 

UNCI  :  L  fcGE 

♦  I'   TIL    KCK-UKCEFGRJCU«T f 


SPA»    ISH 


100.0 
100.0 


4    100.0 

•':       100.0 


PAFENT     INST  1ILT  ION:     CCCCARC    COLLEGE 

ccooARr  ccLitce 

'.    ■  -LNTf-RGJACl.  Wc 


11.1 
11. I 


1.6 
1.6 


12. 7 

5S 

87.3 

63     100.0 

12.7 

55 

87.3 

63    100. C 

PARFVT     INS1IHTIO:    S.'IM     MCI-AEIS    CLL'.FCf 

SMNT    MIOAcLS    COLLEGE 
•  IfTAL    HO  -11C  EMo  J  JCLAT  t 


16.7 

16.7 


6 

16.7 

30 

e3.3 

36    100.0 

6 

16.7 

30 

R3.3 

6    100.0 

PAtf\r     INST IILT ION:    l    vi    S'art    ACRl   CCLLEGF 

L    VT    SIf  U     AGPL    ClUEGF 
•  TOIAL    N  :f;-LNCERGRADUATE 


1.0 
1.-. 


19 

i. ' 

627 

97. 1 

646    10O.O 

19 

2.1 

6'7 

97.1 

646    100.0 

(1)     <EC!CfL.     CEfiTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTED    SEPARATELY    IN    SFCTIONS    6.    C.     AND    0    RE  SPFC  T  I VELY . 
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nl»    HAUAl     AM)    ITHN1C    ENRUILMINT    DATA    FPDP     INSTITUTIONS    CF    HIGhFR    ECUCATION,    FALL     1970 
H.l      >A:    [.KAUA1F     AM     pri  l  I  '.'.  II, HAL     SCPCOLS,     EXCEPT     MrrlLAL,     CENTAL,     ANOLAlv    SCHFIOI  SI  1  I     I  F  lit  L  -  T I  MF     STUDENTS! 


S  I  111      It      V  IK    I  MA 

APFP  If  AN  % 
INDIAN 

PAPEN1  [NSUUTICN:  C  hllllAP  PAPY  CtN  OFF 

t   „  II  I  I  AC  PAKY  «AIN  C  AP  1  .5 

•  TtlAL  NCN-UMEPGRADUAT  I  1  .5 


t        OR  I  EOT  Al 


15 

I  ' 


*         SPANISH 
SURNAWF 


6.9 
t.  9 


.5 
.5 


18 

IP 


8.3 

8.3 


200       91.7 
200       91.7 


218    100.0 
218    100. C 


PARENT     INSIIILTIUN:    EASTERN    MENNCNIlf    COLLEGE 

EASTERN    HHIMII     (  I  ILEIE 
•  lUIAL     N  1N-LNLERGRA0LA  It 


3.6 

1     3.6 

27 

96.4 

28  100.0 

3.6 

1     3.6 

27 

96.4 

28  100.0 

PARIM     INS1IH1I0N:    M1M-UN     INSTITUTE 

FAMPTJN     INSTITUTE 
•  TriAl     MHIMI  PGRADUAT  f 


17 
17 


77.3 

77.  3 


17 

77.3 

s 

22.  7 

22    100.0 

17 

77.3 

5 

27.7 

22    100.0 

PARENT     INSTITLTIUN:    HOLLIMS    (ULEGE 
hCLl  IN!    CCILECI 

»TUTAL     NnN-UNOERG-iA'JUAT  E 


1.5 
1.5 


1 

1.5 

65 

98.5 

66  100.0 

I 

1.9 

65 

98.5 

66  100.0 

PAkFNT     INSTIlllll.lv:     Il\M     IFXTILE    TECHNCLCCY 

INSt    TEXTILE     TECHNOLOGY 
•TOTAL     M  N-UNLtRGRAOUAT  f 


4.8 
4.8 


20       95.2 
20       95.2 


21     100.0 
21    100.0 


PAPFM     INST  I  TLT  IHN:    LCNGkLCO    CCLLEGF 
1  l  NGtiOCO    LC  LIEGE 

«TI    IAI     NON-UNOERGRAuOATE 


15.1 

15.1 


1 1 

15.1 

62 

84.9 

73  100.0 

11 

15.1 

62 

84.9 

73  100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     LYMHI'URf     CCUECF 

LYNCHBURG    CCLLfGfc 
•TCTAL    M.N-UNEERGRACUATE 


3.4 
3.4 


3.4 

'.  4 


2 

6.9 

27 

93.1 

25  100.0 

2 

6.9 

27 

93.1 

29  100.0 

PARENT     INSIIILTIUN:     PACISUN    COLLEGE 

MADISON    CLllECE 
•  TOTAL    NON-GNDFRI.RAOUATE 


56     100.0 
56    100.0 


56    100.0 
56    100.0 


PARENT     INSTIHTION:    C  L  C    CHIMIN    IIMVERSITY 

OLD    DOMIMCN    UNIVFRS1TY  4  2.1 

♦  TOTAL     NCN-UKCFRGRACUAT  E  4  2.1 


20.6 
20.6 


10 

5.2 

60 

30.9 

134 

69.1 

154  100.0 

10 

5.2 

60 

30.9 

134 

69.1 

194  100. 0 

PARENT     INSTITLTIUN:    PPFSP     SC H    CF    CHRISTIAN    EC 
PRE  S«     SCH    Cf    CHPIST [AN    EC 

•TOTAL     NON-UNC L^GRAUOATE 


2.5 
2.5 


.8 


3.4 

114 

96.6 

118  100.0 

3.4 

114 

96.6 

118  100. C 

PARENT  INSIIHTION:  PRCT  EFIS  TPFCL  SEP  IN  V( 

PR0T  EPIS  TFEOL  SEP  IN  VA 
•  TOTAL  NCN-UNCEPGRACUAT f 


2.5 
2.5 


5 

3.1 

157 

96.9 

162  100.  C 

5 

3.1 

157 

96.9 

162  100.0 

PARENT     INST ITLT ION:    PACECRD    COLLFGE 

RAOFURO    CCLLEGE  4 

•TUTAL    NON-UNDERGRAnuATE  4 


5.1 
5.1 


1.3 

1.3 


6.3 
6.3 


93.7 
93.  7 


79    100.0 
75    100.0 


PARENT     1N5IITLTILN:    L    CF    VIRGINIA    SYS    CFFICE 

U    UF    V  IkgI  in  I  A    P.l  N    i  iVIS 

L.    1-    0!  >«    CUL'Lt 

•  Tl  IAI     fON-ijNPFPGRADLATE 


37 

1.8 

1,977 

98.2 

2.014  100.0 

3 

20.0 

12 

80.0 

15  100.0 

40 

2.C 

'  ,9«9 

90.  0 

2.029  100. 0 

PARENT     INSTITLTICN:    IMlt    THECl    3  F  f>     IK    VA 

UNION     THEOL     SEP!    IN    VA 
•TOTAL    NCN-UKCERGRAGUATE 


202    100.0 
202    100.0 


2C2    100.0 
202    100.0 


PARENT     INSTITLTIUN:    UNIVERSITY    OF    RICHHCNO 

UNIVERSITY    CF    RICPPCNU 
•TOTAL     NCN-UNUERGRAOUATF 


1.  3 
1.3 


'.9 
3.9 


5.2 

73 

94.8 

77  100.0 

5.2 

73 

94.8 

77  100.0 

PARENT     INSIIILTIUN:    VIRGIMA    CCPPCNWEALTP    U 

VIRGINIA    ICMMijNuFALTH    U 
•TOTAL    NCN-UNCERGRACUAT E 


8.7 

P. 7 


10 
1C 


1.8 

1.  8 


59 

10.5 

505 

89.5 

564  100.0 

59 

10.5 

505 

89.5 

564  100.0 

PARFNT     INSTITLTIUN:     VIRGINIA     POLYTECHNIC     INST 
VIRGINIA    FCLYTECPMC     INST 

•TOTAL    NCN-UNOEPGRADUATE 


12 
12 


1.4 

1.4 


17 

1.9 

862 

98.1 

879  100.0 

17 

1.9 

862 

98.1 

879  100. 0 

PARENT  INSIIHTICN:  VIRGINIA  STATE  CCLLFGE 

VIRGINIA  STATF  COLLECE 
•  TCTAL  NCN-UNCERGRAL'UAT  E 


7» 

7H 


63.4 

63.4 


5.  7 
5.  7 


85    69.1 
55    69.1 


30.9 
30.9 


123  100.0 
123  100.0 


PAPFM     INSTITLTION:    VIRGINIA    LMCN    LNIVFKSITV 

VIRGINIA    LMCN    UNIVERSITY 
•TOTAL    NQN-UNCtRGRAOUATE 


27     100.0 
27    100.0 


27 
27 


100.0 
100.0 


27    100.0 
27    100.0 


111     «E0IC»L.     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    APE    LISTED    SEPARATELY    IN    SECTIONS    B,    C,    AND    0    RF  SPEC  T I  VFl  Y. 
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HE.    KKItt    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    TAT4    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    2A  :    GRACLAIE    ANP    PRCFESS1CNU     SCHCOLS.    EXCEPT     MEDICAL,     CENTAL,     ANT    LAW    SCKiniSIl)    (FULL-TIME     STUDENTS) 


STATE    OF    WASI-UGTCN 


AMERICAN 
INC  IAN 


SPANISH 
SURNAME 


PARSNT     INS1ITLTICN:    t  <=  f>  T  ►' n    WASH    ST    CCLLECE 

CENTRAL    »*SF     ST    COLLEGE  2  .7 

•  TOTAL    NCN-LNCERGRAL'l  4T  £  2  .7 


PARENT     INST 1TLT ION:     EASTFRN    WASH    ST    COLLEGE 

FASTERN    WASH    ST    CCLLEGE  3  .9 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATF  3  .9 


PARENT     INSIIUTICN:    FCPT    WRIGHT    C    HCLY    NAMES 

FORT     WRUFT     C     FULY     NAMES 
•TCTAL    NCN-LKCE3GRAUUATE 


1.3 
1.3 


2.0 
2.0 


.  3 


7.7 

7.7 


2.3 

2.  3 


19 


6.' 
6.3 


281 
281 


<)3.7 
93.7 


3C0    100.0 
300    100.0 


5 

1.6 

316 

98.4 

321  100. 0 

5 

1.6 

316 

98.4 

321  100. C 

7.7 

2 

15.4 

11 

84.6 

13  100.0 

7.  7 

2 

15.4 

1  1 

84.6 

13  100.0 

PARENT     INS1ITLTI0N:     CONZAGA    LNIV6RS1TY 

GCNZAGA    LMVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


50    100.0 
50    100.0 


50    100.0 
50    100.0 


PARENT     INSTIUTICN:     SEATTLE    PACIFIC    CCLLECE 

SEATTLE    PACIFIC    COLLEGE  1  2.3 

•TCTAL    NCN-LNCERGRAOUAT i  1  2.3 


PARENT     INSTITLTION:     SULPICIAN    SEM    CF    NTHWST 

SLLPICIAN    SEM    CF    NTHWST 
•TOTAL    NJN-UNCERGRACUATF 


PARENT     INSTIHT10N:    UNIVERSITY    OF    PUG6T    SCUNC 

UNIVERSITY    CF    PUGFT     SOUNO 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


2.3 
2.? 


1.0 
1.0 


2.3 

2.  3 


2.9 
2.9 


7.0 

40 

93.0 

43  100.0 

7.0 

40 

93.0 

43  100. 0 

2.9 

34 

97.1 

35  100.0 

2.9 

34 

97.1 

35  100.0 

1.0 

100 

99.0 

101  100.0 

1.0 

100 

99.0 

101  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    OF    WASHINGTON 

LN1VERS11Y    CF    WASHINGTCN  9  .4  50 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  9  .4  50 


2.1 

2.  1 


1.7 
1.7 


108 

4.  5 

2,269 

95.5 

2,377  100. 0 

108 

4.5 

2,269 

95.5 

2,377  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    WALLA    WALLA    CCLLEGE 

WALLA    WALLA    COLLEGE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRAOLATE 


5    100.0 
5    100.0 


5    100.0 
5    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    WASHINGTON    ST    UNIVERSITY 

WASHINGTCN     ST    UNIVERSITY  1  .1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  1  .1 


17 

17 


16 
16 


.3 

40 

2.  2 

1  ,738 

97.8 

1,778  100.0 

.3 

40 

2.2 

1,738 

97.8 

1,778  100. 0 

PARENT     INSTITLTION:    WESTERN    WASH    ST    CCLLEGE 

WESTERN    WASF    ST    COLLEGE  1  .3 

•TCTAL    NCN-UNCERGRAQLATE  1  .3 


1.  > 
l.i 


.6 
.6 


2.0 

337 

98.0 

344  100.0 

2.0 

337 

98.0 

344  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WHITWCRTH    COLLEGE 

WHI TWORTH    CCLLEGE 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


5.3 
5.3 


1 

5.  3 

18 

94.7 

19  100.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

19  100.0 

111     MEOICAL,     CENTAL,     AND    LAW    SCHOOLS    APE    LISTED    SFPARATFLY    IN    SECTIONS    B,    C,    AND    0    RF  SPEC  T I VEL  Y. 


HI  h    RACIAL     AND    ETHNIC    FNROILMENT     DATA    ERMM     INiT  1  TUT  IllNS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALl      1970 
PART     2A:     GRACLATI     AMD    PROFESSIONAL     SCHCOIS,    EXCEPT     MFf'ICAL,     CENTAL,     ANC    LAW    SCH00LSI1I     (FULL-TIME    STUOENTS) 

S  IA  IE    HI     w  i  ;ct  hSIN 

Aft  MILAN  *  NEGRI  t       ORIENTAL  *       SPANISH  *         MINORITY  T  OTHER  I  TOTAL  X 

INC  IAN  SURNAME 

PARENT    INST1  II  TluN:    BELCH    COLLEGE 

BELOIT    CCLLECE  4    100.0  4    100.0 

♦  TuTAL    NCN-UNDCRGRADUATE  4    100.0  4    100.0 

i     INSTITUTION!    (ARCINAL    STHITLF    COLLEGE 
(Akimnal     STRITCH    COLLEGE  9    100.0  9    100.0 

>HHI     NCN-UNL  FRCRATUAT  E  9    100.0  9    100. 0 

PARENT     [NS1ITLT10M    LAWRENCE     L    CENTRAL    OFF 

L*WKNCE    u     I"ST     FAPfR    CEE"  57    100.0  57    100. C 

♦  TOTAL     NCN-LNUERC.RAOUA  II  57    100.0  57    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     RARCUETTfc    U    CENTRAL    OFF 

MAHuUFTTf     U    RAIN    CAMPUS  1  .1  6  .5  5  .  4  < 

•  TOTAL    NCN-UNCERtRACUATE  I  .1  ft  .5  5  .  4  / 

PARENT     INSTITUTION:    NASHCTAH    HCUSE 

NASHCTAF    l-CLSF  76    100.0  76    100.0 

*TOTAL    NCN-LfOFRC.RAuUATE  76    100.0  76    100. 0 

PARENT  INSTITLTICN:    U    CF    WISCONSIN    CEN    OFFICE 

U    OF  WISCCN5IN    MADISCN                             4             .1                206  3.2  128  2.0  4; 

U    OF  WISCONSIN    MILWAUKEE                        2            .2                  fl  5.5  S  .7  I 

•  TOTAL  NCN-UNfFRGR  A')l  AT  E                             6             .1                267  3.5  136  l.R  51 

PARENT     INSTITLTICN:    WISCCNSIN    STATE    U    SYS    OFF 

171  100.0 

75  10C.C 

100  100.0 

176  100.  0 

124  100. C 

96  100.0 

45  100.0 

lit  100. c 

WIS    STU    PLATVL    MAIN    CAM                                                                                                         3          4.5                                                               3            4.5                        64       95.5                          67  100.0 

'TOTAL     NCN-UNCFRbRAOUAT  i                              2             .2                   13          1.3                  14          1.4                     1             .1                     30            3.1                     942       96.9                       972  100.0 


.3 

16 

1.  3 

1,'44 

98.7 

1,260    100.0 

.3 

16 

1.3 

1,  244 

98.7 

1,260    100. C 

.7 

3  80 

5.9 

6,034 

94.1 

6,414    100.0 

.7 

79 

7.1 

1.039 

92.9 

1,118    100.0 

.  7 

459 

6.1 

7,073 

93.9 

7,532    100.0 

S10UT     STA1F 

L     MAIN    CAMPUS 

1 

W  IS    STAT  E    0 

AI     EAU    CLA  IRE 

US    STATE     I 

Al     LA    CRCSSE 

WIS    STATE    U 

AT    CSHKCSH 

1 

WIS    STATE    U 

AT     SUPERIOR 

1             .6 

1 

US    STAIE     U 

RIVER    FALLS 

1         1.0 

WIS    STATE    L 

STEVENS    POINT 

WIS    STAIE     L 

WHITE     WAT  tH 

10 

1  1.0 

1  .6 

1  .8 

1  1.0 

2  4.4 
5  4.2 

3  4.5 


1 

l.C 

2 

1.  1 

3 

2.4 

2 

2.1 

2 

4.4 

16 

13.6 

3 

4.5 

170 

99.4 

75 

100.0 

99 

99.0 

174 

98.9 

121 

97.6 

94 

97.9 

43 

95.6 

102 

86.4 

64 

95.5 

111     "ECIC^L.     CENTAL,     ANU    LA.    SCmCCLS    ARE     LISTS.'     SlPARATEl*    IN     SRCTICAS    B,    C,     AND    T    RESPECTIVELY. 
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HFW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL     1970 
PART     2A:    GPACLATE    ANC    PRCFESSICNAL    SCHCOLS,     EXCEPT    MEDICAL,     CENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLS(l)     (FULL-TIME     STUOENTSI 


(STATE     SUMMARIES) 


AMERICAN 

t 

NEGRO 

»         OR IENTAL 

» 

SPANISH 

I 

MINORI TY 

% 

OTHER 

X 

TCTAL 

X 

INCIAN 

SLRNAMF 

ALABAMA 

2 

B62 

18.1 

44 

.Q 

31 

.7 

939 

19.7 

3,825 

80.3 

4,764 

100. 0 

ARIZONA 

11 

.2 

52 

.9 

53 

.9 

104 

1  .8 

220 

3.9 

5,406 

96.1 

5,626 

100.0 

ARKi^SAS 

22 

.9 

72 

3.1 

39 

1.7 

15 

.6 

148 

6.4 

2,168 

93.6 

2,316 

100. 0 

CAL IFJRNIA 

286 

.5 

1,695 

3.1 

2  ,067 

3.8 

1  ,442 

2.6 

5.49C 

10.0 

49, 156 

90.0 

54,646 

100.0 

CCLC'AOC 

27 

•  6 

136 

2.9 

120 

2.5 

1^4 

3.2 

437 

9.2 

4,333 

90.8 

4,7  70 

100.0 

CONNECTICUT 

2 

.1 

118 

7.1 

52 

3.1 

18 

l.l 

190 

11.5 

1,463 

88.5 

1,653 

100.0 

OELAWARE 

2 

.2 

21 

2.3 

6 

.7 

1 

.1 

30 

3.3 

880 

96.7 

910 

100. 0 

0ISI3ICT    CF    CCLUMBIA 

15 

.2 

1,126 

ie.6 

114 

1.9 

°4 

1.  5 

1,349 

22.2 

4,716 

77. B 

6,065 

100.0 

FLORIDA 

14 

.2 

2C2 

3.3 

191 

3.1 

207 

3.4 

614 

10.1 

5,470 

89.9 

6,084 

100.0 

GEORGIA 

2 

1,  163 

12.3 

174 

1.8 

57 

.6 

I  ,396 

14.8 

8,047 

85.2 

9,443 

100. 0 

IDAHO 

10 

1.7 

5 

.9 

19 

3.3 

3 

.5 

37 

6.4 

538 

93.6 

575 

100.0 

ILL  INOIS 

53 

.2 

1,240 

5.1 

468 

1.9 

205 

.8 

1,966 

8.0 

22,545 

92.0 

24,511 

100.0 

I ND1ANA 

'.i 

.4 

3R6 

3.1 

101 

.8 

63 

.  5 

599 

4.9 

11 ,670 

95.1 

12,269 

100.0 

IOWA 

7 

.  1 

77 

.9 

49 

.6 

44 

.5 

177 

2.0 

8,655 

98.0 

8,832 

100.0 

KAKSAS 

46 

.7 

178 

2.8 

116 

1.8 

66 

1.0 

406 

6.4 

5,915 

93.6 

6,321 

100.0 

KENTUCKY 

5 

.1 

86 

2.4 

21 

.6 

13 

.4 

125 

3.5 

3,465 

96.5 

3,590 

100.0 

LOUISIANA 

21 

.4 

296 

5.C 

67 

1.1 

64 

1.1 

44B 

7.6 

5,448 

92.4 

5,896 

100.0 

MAINE 

1 

.1 

1 

.1 

3 

.4 

c 

.7 

732 

99.3 

737 

100.0 

MARYLAND 

21 

.  3 

388 

6.0 

257 

4.0 

61 

1  .0 

729 

11.4 

5,689 

88. 6 

6,418 

100.0 

MASSACHLSE IT  S 

33 

.2 

64  2 

2.2 

174 

.9 

157 

.  8 

1,006 

5.0 

19,309 

95.0 

20,315 

100.0 

MICHIGAN 

43 

.3 

1,210 

7.9 

97 

.6 

85 

.6 

1,435 

9.3 

13,962 

90.7 

15,3^7 

100.0 

MINNESOTA 

16 

.2 

1  63 

1.8 

181 

1.7 

38 

.4 

418 

4.0 

9,951 

96.0 

10,369 

100.0 

Ml  SSI SSIPP 1 

1 

419 

15.3 

23 

.8 

3 

.  1 

446 

16.3 

2,284 

83.7 

2,730 

100.0 

MISSOURI 

29 

.2 

392 

3.2 

79 

.6 

118 

1  .0 

618 

5.1 

11,616 

94.9 

12,234 

100. C 

MONTANA 

1 

.7 

1 

.7 

2 

1.  3 

4 

2.7 

145 

97.3 

149 

100.0 

NEBRASKA 

3 

.  1 

65 

2.4 

14 

.5 

8 

.3 

90 

3.3 

2,673 

96.7 

2,763 

100.0 

NEVADA 

5 

.3 

12 

.7 

6 

.4 

10 

.6 

3* 

2.0 

1,586 

98.0 

1.619 

100.0 

NFW     HAMPSHIRE 

1  1 

1.0 

4 

.4 

2 

.2 

17 

1.6 

1,03  5 

98.4 

1  ,052 

100.0 

NEW    JERSEY 

4 

265 

3.0 

88 

1.0 

54 

.6 

411 

4.6 

8,428 

95.4 

8,839 

100.  0 

NFW    MFXICC 

24 

1  .1 

26 

1.2 

20 

.9 

161 

7.4 

231 

10.6 

1  ,952 

89.4 

2,183 

100.0 

NEW    YORK 

145 

.4 

1,443 

3.7 

866 

2.2 

49  3 

1.3 

2,947 

7.6 

35,697 

92.4 

38,644 

100.0 

NORTH    CARCLINA 

24 

.3 

284 

3.4 

38 

.4 

47 

.6 

393 

4.6 

8,061 

95.4 

8,454 

100.0 

NORTH    DAKOTA 

2 

.1 

8 

.5 

1 

.1 

1 

.  1 

12 

.  7 

1,762 

99.3 

1  ,774 

100.0 

CHIC 

43 

.2 

735 

3.e 

481 

2.5 

78 

.4 

1,337 

6.9 

18,179 

93.1 

19,516 

100.0 

OKLAHOMA 

104 

1.8 

169 

2.9 

160 

2.8 

32 

.6 

465 

8.1 

5,300 

91.9 

5,765 

100.0 

UREGJN 

4C 

.6 

89 

1.4 

171 

2.7 

53 

.8 

353 

5.6 

5,908 

94.4 

6,261 

100.0 

PENNSYLVAM  / 

47 

.3 

743 

4.1 

517 

2.9 

130 

.7 

1,437 

8.0 

16,584 

92.0 

18,021 

100. 0 

RHOOE     ISLAND 

1 

.1 

9 

.7 

15 

1.1 

14 

1.0 

39 

2.9 

1,302 

97.1 

1,341 

100.0 

SOUTH    CAROLINA 

3 

.1 

64 

2.2 

4 

.1 

10 

.3 

81 

2.7 

2,885 

97.3 

2,966 

100.0 

SOUTH    ?AKUTA 

10 

i.a 

2 

.4 

5 

.Q 

1 

.2 

18 

3.2 

542 

96.8 

560 

100.0 

TENNESSEE 

? 

.  i 

357 

6.7 

110 

2.1 

16 

.3 

486 

9.2 

4,  823 

90.8 

5,309 

100. c 

TEXAS 

61 

.4 

444 

3.1 

230 

1.6 

534 

3.7 

1,269 

8.8 

13,178 

91.2 

14,447 

100.0 

UTAH 

IP 

.  3 

16 

.3 

38 

.7 

28 

.5 

100 

1.9 

5,116 

98.  1 

5,216 

100.0 

VERMONT 

1  1 

1.5 

15 

?.0 

7 

.9 

33 

4.4 

716 

95.6 

749 

100.0 

VIRGINIA 

Q 

.2 

273 

5.5 

57 

1  .1 

IB 

.4 

357 

7.2 

4,610 

92.8 

4,967 

100.0 

WASHINGTON 

17 

.3 

72 

1.3 

70 

1.3 

28 

.5 

187 

3.5 

5,199 

96.5 

5,386 

100.0 

Wl SC0NS1N 

9 

.1 

286 

2  .9 

155 

1  .6 

55 

.6 

505 

5.1 

9  ,405 

94.9 

9,910 

100.0 

(REGION    AND    U.    S.     SUMMARIES) 


AMERICAN 
INDIAN 


%         ORIENTAL  %  SPANISH  %         MINORITY  % 

SURNAME 


OTHER     % 


I.   NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 

"REGION  TOTALS**     952    .3      9,716    3.4   5,965       2.1    3,507      1.2   20,140      6.9     269,864   93.1   290,004  100.0 


I  I .   SOUTHERN  STATES 
TOTAL 


4,436    6.6     977 


1.5    1,002      1.5    6,577 


60,799   90.2    67,376  100.0 


III.   BORDER  STATES  +  D.C. 

TOTAL  176  .5 


.9  3,316  9.5  31,666       90.5  34,982    100.0 


2,182         6.2  637  1.8  321 

UNITED    STATES    SUMMARY 

TOTAL  1,290  .3  16,334         4.2       7,579  1.9         4,830  1.2       30,033  7.7  362,329      92.3      392,362    100.0 


(1)    MEOICAL,     DENTAL,     ANO    LAW    SCHOOLS    ARE    LISTfcO     SFPARAIflY     IN    SECTIONS     8,     C,     ANO    D    RESPECTIVELY. 


PART  2,  SECTION  1 
MEDICAL  SCHOOLS 


STATE    OF    ALABAMA 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OA  TA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    ECUCATION,     FALL     1970 
PART    2E:    MECICAL    SCHOOLS     (FULL-TIME    STUDENTS) 


AMERICAN  *         NECRC  1       ORIENTAL  X       SRAM  SH 

INOIAN  SURNAME 


7 

1.9 

363 

98.1 

370  100.0 

7 

1.9 

363 

98.1 

370  100.0 

2.1 

10 

5.2 

184 

94.8 

194  100. C 

2.  1 

10 

5.2 

184 

94.8 

194  100.0 

5 

1.2 

411 

98.8 

416  100.0 

5 

1.2 

411 

98.8 

416  100.0 

3.  1 

43 

12.3 

307 

87.7 

350  100.0 

3.1 

43 

12.3 

307 

87.7 

350  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF     /LA8AMA    CEN    OFFICE 

U    ALAiA"A    AT    dl^MlNGHAM  7  1.9 

•  TOTAL     NCN-UNCERGRACUATE  7  1.9 


STATE    CF    ARWCNA 

PARENT    INSTULTIQN:    1RII    U  ST    COLLEGE  SYS    CFF 

UNIVERSITY    OF    ARIZONA                                 1  .5  2          1.0                     3          1.5 

•TOTAL    NCN-UNUFRGRADUAT J                              1  .5  2          1.0                     3          1.5 


STATE    OF     ARKAOSAS 

PARENT     1NSIITLTI0M    U    OF     ARKANSAS    CENTRAL    CFF 

U    OF    ARKANSAS    MECICAL    CTR  3  .7  2  . 

•TOTAL    NCN-LNCEPGRACLATE  '  " 


STATE    OF    CALIFCRMA 

PARENT     INST11LTICN:    LCMA    LINCA    U     PAIN    CAMFUS 

LOMA    LINCA    U    MAIN    CAMPUS  8  1.9  29  6.9  5  1.2  42  9.9  381       90.1  423    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUAT E  8  1.9  29  6.9  5  1.2  42  9.9  381       90.1  423    100.0 

PARENT     INST1TLTIUN:     STANFORD    UNIVERSITY 

STANFORD    UNIVERSITY  1  .3  15  4.3  16 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1  .3  15  4.3  16 

PARENT  INSTIHTION:    U    CF    CAL    CENTRAL    CFFICE 

U    CAL    SAN    FRISCO    HEOL    CTR  3  .6 

U    CF  CAL 

U    OF  CAL    OAVI S 

U    OF  CAL    LOS    ANGELES  1  .2 

L    OF  CAL     SAN    DIEGO 

•TOTAL  NON-UNOERGRADUATE  4  .3 

PARENT     INSTITLTICN:    U    CF     SOUTHERN    CALIFCRM 

U    OF    SOUTHERN    CALIFORNIA 
•TOTAL    NCN-UNDERGRADUAT E 

STATE    OF    COLOPACU 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    COLO    CENTRAL    OFFICE 

U    CF    COLC    MEDICAL    CENTER  3  .7  6  1.4 

•TOTAL    NUN-UNCERGRADUATE  3  .7  6  1.4 


STATE    CF    CONNECTICUT 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    CCNN    CENTRAL    OFFICE 

U    OF    CCNN    HEALTH    CENTER  2  2.1 

•  TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE  2  2.1 


PARENT     INSTITLTIUN:     YALE    UNIVERSITY 

YALE    UNIVERSITY 
•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


52 

9.9 

36 

6.8 

20 

3.8 

111 

21.1 

416 

78.9 

527  100.0 

8 

3.  1 

8 

3.  1 

246 

96.9 

254  100.0 

7 

4.7 

21 

14.1 

3 

2.0 

31 

20.  8 

118 

79.2 

149  100. 0 

15 

3.0 

25 

5.0 

13 

2.6 

54 

10.7 

451 

89.3 

505  100.0 

11 

7.7 

8 

5.6 

10 

7.  0 

29 

20.3 

114 

79.7 

143  100.0 

85 

5.4 

98 

6.2 

46 

2.9 

233 

14.8 

I,  345 

85.  2 

1,578  100.0 

3.5 

13 

5.0 

10 

3.9 

32 

12.4 

227 

87.6 

259  100.0 

3.5 

13 

5.0 

10 

3.9 

32 

12.4 

227 

87.6 

259  100.0 

1.1 

14 

3.  2 

427 

96.8 

441  100.0 

1.1 

14 

3.2 

427 

96.8 

441  100.0 

2 

2.1 

92 

97.9 

94  100.0 

2 

2.1 

92 

97.9 

94  100.0 

2C 

5.4 

2 

.5 

2 

.5 

24 

6.5 

344 

93.5 

368  100. C 

20 

5.4 

2 

.5 

2 

.5 

24 

6.5 

3  44 

93.5 

368  100.0 

ORIENTAL 

SS   SPANISH 
SURNAME 

X 

MINORITY 

8 

2.1         3 

.8 

19 

fl 

2.  1         3 

.8 

19 

STATE    OF    DISTRICT     CF    COLUMBIA 

AMERICAN  X 

INDIAN 

PARENT     INSTIUTION:    GECRGE    WASH    UNIVERSITY 

GEORGE    WASH    UNIVFRSITY  1  .3  7  1.8  8  2.1  3  .8  19  4.9  367       95.1  386    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  1  .3  7  1.8  fl  2. 1  3  .8  19  4.9  367       95.1  386    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     GEORGETOWN    UNIVERSITY 

GEORGETOWN    UNIVERSITY 
•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITIT1CN:    HCfcARC    UNIVERSITY 

HOWARD    UNIVERSITY  332      84.1 

•TOTAL    NCN-urCERGRAOUATE  332       84.1 


17 

3.2 

1     .2 

2 

.  4 

20 

3.8 

506 

96.2 

526  100.0 

17 

3.2 

1     .2 

2 

.4 

20 

3.8 

506 

96.2 

526  100.0 

332 

84.1 

63 

15.9 

395  100.0 

332 

84.1 

63 

15.9 

395  100.0 

179 


ST  A  If     OF     FLCHICA 


HEW    RACIAL    ANC    ETHMC     ENROLLMENT     LATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    H1GHFR    EDUCATION,    FALL     1970 
PART    2B:    MEDICAL     SCHOOLS    (FULL-TIME    STUDENTSI 


PARENT     INSTITLTIUN:     STATE 

IJNIVFRSI  IV    UF    FLQR  IUA 
*  TUT AL    NCN-UNCtKGRAUUAT E 


AMERICAN  %  NEC 

INO IAN 

L    OF    FLA    SYSTEM    CfF 


ORIENTAL 

*       SPANISH 
SURNAME 

X 

M  INOPITY 

1 

.4                    16 

6.4 

23 

1 

.4                    16 

6.  4 

23 

9.2 

228 

90.8 

251 

100. c 

9.2 

228 

90.8 

251 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    MIAMI 

UNIVERSI 1Y    CF     MIAMI     MED 
•TCTAL    NUN-UNCERGRADUAT  F 


1.2 
1.2 


17 

4.0 

22 

5.  1 

407 

94.9 

429    100.0 

17 

4.0 

22 

5.1 

407 

94.9 

429    100.0 

STATE    CF    GEORCi A 


PARENT     INSTITUTION:    EMORY    L    CENTRAL    OFFICE 

EMORY    U    MAIN    CAMPUS  14 

•  TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  14 


1.4 
1.4 


22 

6.0 

345 

94.0 

367    100.0 

22 

6.0 

345 

94.0 

367    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     MECICAL    CCLLECE    OF    GA 

MEOICAL    COLLEGE    OF    GA  13  2.5 

•TCTAL    NON-UNCERGRACUATE  13  2.5 


16 

3.  1 

499 

96.9 

515    100.0 

16 

3.1 

499 

96.9 

515    100.0 

STATE    OF     ILLINOIS 


PARENT     INSTITUTION:    CHGO    MEOL     SCh    L    HLTH    SCI 

CHGO    REOL     SCH    U    HLTF    SCI 
•TOTAL    NUN-UNCERGRADUATE 


2.9 
2.9 


1.3 

1.3 


3 

4.2 

297 

95.8 

310    100.0 

3 

4.2 

297 

95.8 

310    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    LCYCLA    UNIVERSITY 

LOYOLA    UNIVERSI TY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT E 


1.8 
1.8 


.9 

5 

1.1 

17 

3.9 

419 

96.1 

436    100.0 

.  9 

5 

1.1 

17 

3.9 

419 

96.1 

436    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHWESTERN    UNIVERSITY 

NORTHWESTERN    UNIVERSITY  10 

•TCTAL    NCN-UNOERGRAOLATF  10 


12 

12 


2.0 
2.0 


25 
25 


562 
562 


95.7 
95.7 


587    100.0 
587    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    U    CF     ILLINOIS    CENTRAL    OFF 

U    OF     ILL    MFDL    CTR    CHGO  1  .1  19  2.3 

•TCTAL    NCN-UNCFRGRAOUATE  1.1  19  2.3 


.5 

1             .  1 

25 

3.0 

796 

97.0 

821     100.0 

.5 

1             .1 

25 

3.0 

796 

97.0 

821    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    CF    CHICAGO 

UNIVERSITY     CF    CUCACC  11  3.1  14  3.9 

•  TOTAL    NON-UNCERGRADUATE  11  3.1  14  3.9 


3 

26 

7.3 

331 

92.7 

357    100.0 

3 

26 

7.  3 

331 

92.7 

357    100.0 

STATE    UF     INDIANA 

PARENT     INSTITLTION:     INDIANA  U    CENTRAL  OFFICE 

INDIANA    L    AT     6LC0MINGTCN  2 

INDIANA    II    AT     INDIANAPOLIS                     3  .4  11 

•TOTAL    NCN-UNCERCRAOUAT E                              3  .4  13 


5.4 
1  .4 
1.6 


1 

2.  7 

3 

8.  1 

34 

91  .9 

37    100.0 

2 

.3 

19 

2.4 

776 

97.6 

795    100. 0 

3 

.4 

22 

2.6 

810 

97.4 

832    100.0 

STATE    OF     IOWA 

PAPFNT     INSTITUTION:    UNIVERSITY  OF     IOwA 

UNIVERSI  TY    CF     ICWA  2             .2 

•TOTAL     NON-UNCERGRADUATE  2             .2 


13 
13 


892 
892 


98.6 
98.6 


905    100.0 
905    100.0 


STATE    OF    KANSAS 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    KANSAS 

UNIVERSITY    CF    KANSAS    MEL  1  .2  10  2.0 

•TOTAL    NC N-UNUtKGRADUATE  1  .2  10         2.0 


18 
18 


485 
485 


503    100.0 
503    100.0 


STATE    OF    KENTUCKY 


PARENT     INSTITUTION:    U    KENTUCKY    CENTRAL    0FF1CF 

U    OF    KENTUCKY    MAIN    CA-PUS 
•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


1.5 
1.5 


5 

1.5 

332 

98.5 

337    100.0 

5 

1.5 

332 

98.5 

337    100. C 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    CF    LCUISVILLE 

UNIVERSITY    OF    LOUISVILLE  1  .2 

•TOTAL    NTN-UNCtRGRADUATE  1  .2 


.5 
.5 


399       99. 3 
399       99.3 


4C2    100.0 
402     100.0 


STATE    OF    LOUISIANA 


PARENT     INSTITLTION:    LOUISIANA  ST    U    CEN    OFFICE 
LA    ST    U    "ECL    CTR    NEW    ORLS  1  .2 

LA    ST    U    MECL    CTR    SHHEVEPT 

•TOTAL    NCN-UNOERGRACUAT t  1  .2 


1.1 
1.0 


4 

.  7 

11 

2.  1 

52  5 

97.9 

536    100.0 

1 

1.5 

1 

1.5 

64 

98.5 

65    100.0 

5 

m  0 

12 

2.0 

589 

98.0 

601     100.0 

PARENT     INSTITLTIUN:     TULANE    U    CF    LOUISIANA 

TLLANE    U    CF     LCUISIANA 
•TOTAL    NON-UN CFR GRADUATE 


1.1 
1.1 


.7 
.7 


1.1 

16 

3.0 

52  0 

97.0 

536    100.0 

1.1 

16 

3.0 

520 

97.0 

536    100.0 

HEW    RACUL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION, 
PART    2b:    MEOICAL    SCHOOLS     (FULL-TIME    STUCENTS) 


FALL    1970 


STATE    OF    HKtllND 


AMERICAN  %  NE 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    JOHNS    HOPKINS    UNIVERSITY 

JONS    FUPKINS    UNIVERSITY 
♦TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE 


22 
22 


4.5 
4.5 


ORIENTAL 

X      SPANISH 
SUPNAME 

* 

MINORI TY 

X 

OTHER 

% 

TOTAL               t 

8 

1.6                     1 

.2 

11 

6.3 

463 

93.7 

494    100.0 

a 

1.6                     1 

.  2 

31 

6.3 

463 

93.7 

494    100.0 

STATE  CF  MASSACFUSETTS 


PARENT  INSTIU1ICN:  PGSTCN  UNI VE RS I T Y 

BOiTON  UNIVERSI TY  1.3 

♦TOTAL  NCN-UNCERGRAUUAT E  1      .3 


2.5 
2.5 


14 

3.8 

352 

96.2 

366    100.0 

14 

3.8 

352 

96.2 

366    100.0 

PARENT      INSTITUTION:     FARVARU    UNIVERSITY 

HARVARD    UNIVERSITY    MEC  1  .2  39  6.4 

♦TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  1  .2  39  6.4 


2.0 
2.0 


.7 
.7 


9.3 

549 

90.7 

605    100.0 

9.3 

549 

90.7 

605    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  TUFTS  UNIVERSITY 

TUFTS  UNIVERSITY  MEO  SC  H 
♦TCTAL  NCN-UNCERCRADUATE 


4.1 

4.  1 


1.0 
1.0 


26 

5.1 

487 

94.9 

513    100.0 

26 

5.1 

487 

94.9 

513    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     U    OF    "ASS    CENTRAL    OFF 

L   OF    MASS    WORCESTER 
♦TOTAL    NON-UNDERGRAOUATE 


16    100.0 
16    100.0 


16    100.0 
16    100.0 


STATE    CF    MICHIGAN 


PARENT     INSTITUTION:     MICHIGAN    STATE    UNIVERSITY 

MICHIGAN.     STATE    UNIVERSITY  1  239 

♦TOTAL    NON-UNCERGRAUUATE  1  239 


5.0 

?90 

t.l 

81 

1.7 

611 

12.8 

4,169 

87.2 

4,780    100.0 

5.0 

290 

6.1 

81 

1.7 

611 

12.8 

4.169 

87.2 

4,780    100.0 

PARENT     INSIITLTILN:    U    CF    MIChlCAN    CEN    CFFICE 

U    MICHIGAN    MAIN    CAMPUS  4  .5  58         6.7 

♦TOTAL    NCN-UNCERGRACUAT E  4  .5  5e  6.7 


.5 
.  5 


7.7 

795 

92.3 

861     100.0 

7.7 

795 

92.3 

861     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     WAYNE     STATE    UNIVERSITY 

WAYNE     STATE     UNIVERSITY 
♦TOTAU    NUN-ONCERGRADUATF 


25 
25 


4  .4 
4.4 


.2 
.2 


26 
26 


543 
543 


95.4 
95.4 


569    100. 0 
569    100. 0 


STATF    OF    M  INNESOTA 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    MINNESOTA    CEN    OFFICE 

U    OF    MINN    MNPLS    SN T    PAUL  2  .3  26  3.5  27  3.7 

♦  TOTJL    NON-UNCERGRAOUATE  2  .3  26  3.5  27  3.7 


55 

7.5 

6eo 

92.5 

735    100.0 

55 

7.5 

680 

92.5 

735    100.0 

STATE    OF    MI SSISSI FPI 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    MISSISSIPPI    CEN    OFF 

U    CF    MISSISSIPPI     MECL    CTR 
♦TOTAL    NON-UNCErGRAOLATE 


1.7 
1.7 


1.7 
1.  7 


343 
343 


98.3 
98.3 


349     100.0 
349    100.0 


STATE    OF    MISSCURI 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    LOUIS    U    CENTRAL    CFF 

SAINT    LCUIS    U    MAIN    CAMPUS  10  1.9  2 

♦  TOTAL    NON-LNOERGKAJU'ATE  10  1.9  2 


12 

2.3 

506 

97.7 

518     100.0 

12 

2.  3 

506 

97.7 

518    100.0 

PAPENT     INSTITUTION:    U    CF    MISSOURI    CEN    CFFICE 

U    MISSOURI     AT    COLUMBIA  3 

♦TOTAL    NCN-UNLtRGRADUATf  3 


2 

.5 

5 

1.3 

3  76 

98.7 

381    100.0 

2 

.5 

5 

1.3 

3  76 

98.7 

381    100.0 

STATE    OF    NEBRASKA 


PARENT     INSTITUTION:     CREIGFTCN    UNIVERSITY 

CREIGHTCN    UMVbRSI  TY 
♦  TOTAU    NON-UNDERGRAJUATE 


1.2 

1.2 


1.2 
1.2 


10 

3.0 

319 

97.0 

329    100. 0 

10 

3.0 

319 

97.0 

329    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  U  OF  NEBRASKA  CEN  CFFICE 

U  NEBRASKA  C  MEC  AT  OMAHA         1     .2         2 
♦TOTAL  NCN-UNCLRGRACUATE  1      .2         2 


11 

2.3 

460 

97.7 

471     100.0 

11 

2.3 

460 

97.7 

♦  71    100.0 

STATE  OF  NEW  FAMPSFIPE 


PARENT  INSTITUTION:  CARTMCUTF  COLLEGE 

DARTMQLTH  COLLEGE 
♦TOTAL  NCN-UNCERGRAJUATE 


1.9 

1.9 


2 

1.9 

103 

98.1 

105    100.0 

2 

1  .9 

103 

98.1 

105     100.0 

STATE    OF    NFW    MEX  ICO 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    NEW    MEXICO 

UNIVERSITY    CF    NcW    MEXICO  2  1.4 

♦  TOTAL    MCN-UNCERGRAnUATE  2  1.4 


.7 
.  7 


15 

10.  3 

130 

89.7 

145    100.0 

15 

10.3 

130 

89.7 

145    100.0 

STAIl      OF     NFW     YORK 


HEw    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION, 
PART    2B:    MfCICAL    SCHOOLS    IFULL-TIMF     STUDFNTSI 


ACER  1CAN  «  N 

I  NiyAN 

PAPENT     INSTITUTION:    C 1 T  V    U    OF    NY     SYSTfM    nit 

CUNY    MT    SI NAI     SCH    OF    MFC 
•TOTAL    NuN-UNCERGRAOUATE 


I       ORIENTAL 


5.5 
5.5 


SPAN  I  SH 
SURNAME 


3.0 
1.0 


15 

15 


9.  1 

9.1 


90.9 
90.9 


16<V    100.0 
164    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    COLUMBIA 

CCLUMHIA    U    I'A  IN    CIV  IS  ION 
♦TOTAL     NCN-ONUFRGRAPUAT E 


CENTRAL  CFF 

1     .2 

iO 

1      .2 

20 

?.  7 
2.7 


1.0 

36 

1.7 

377 

91  .3 

413  100.0 

1.0 

36 

8.7 

377 

91.3 

413  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    CCRNEIL    U    CENTRAL    OFFICE 

CORNELL    U    MFD1CAL    CCLLLOL 
•TOTAL    NON-UNCERGKACUAT E 


2 

2.1 

2 

2.  1 

95 

97.9 

97  100.0 

2 

2.1 

2 

2.  1 

95 

97.9 

97  100.0 

PARENT     INSTIUTION:    NEW    YCRK    MEDICAL    CCLLFCE 

NEW    YORK    MECICAL    COLLEGE  12  1. 

•  IUTAL    NLN-LNOERGRADUATE  12  1. 


1.5 

2 

.3 

23 

3.7 

595 

96.3 

618  100.0 

1.5 

2 

.3 

23 

3.7 

595 

96.3 

618  100.0 

PAPFNT     INSTITLTION:     NEW    YCRK    UNIVERSITY 

NE-<    YT1RK    LNI  VLRSI  TY 
•  TOTAL     N.'N-UNCrRGRAOUATE 


IS 

3.0 

10 

1.7 

IB 

3.0 

10 

1.  7 

.2 
.2 


29 
29 


563 
563 


95.1 
95.1 


592    100.0 
592    100.0 


PARENT  INSTIUTION:     STA1E    L 

iUNY  C(  WNSTAT E     MEDL    CTR 

SUNY  HEALTH    SCI     CTR     BFLC 

SLUY  UPSTATE    MECICAL    CTR 

SLNY  UFSTATE    MECICAL    CTR 

•  TOTAL  NON-UNJFRGRAUUATE 


NEW  YCRK  SYS  CFF 


16 

2.0 

6 

.7 

26 

5.6 

5 

1.1 

13 

3.1 

1 

.2 

13 

2  . 8 

9 

2.0 

68 

3.2 

21 

1.0 

28 

3.4 

789 

96.6 

817 

100.0 

37 

R.O 

427 

92.0 

464 

100.0 

14 

3.4 

400 

96.6 

4  14 

100. 0 

22 

4.  R 

439 

95.2 

461 

100.0 

101 

4.  7 

2,055 

95.3 

2,156 

1C0.0 

PARENT     INSTIUItCN:    U    C<=     ROCHESTER    RAIN    CAM 

U    OF    ROCHESTER     MEDICAL     SC 
•  TOTAL    Nrti-UMERGRACUU  I 


2.5 
2.5 


.3 
.3 


2.9 

2.° 


306 
306 


97.  1 
97.1 


315    100. 0 
315    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    UNION    COLLEGE     SYSTEM    CFF 

ALDANY    MECICAL    CCLLECE 
•TOTAL    NON-UNUCRGRAOUATE 


1.8 
1  .8 


1.8 
1  .8 


12 

3.5 

329 

96.5 

341  100.0 

12 

3.5 

329 

96.5 

341  100. C 

STATE    CF    NORTH    CARCL INA 


PARENT     INSTITLTION:    DUKE    UNIVERSITY 

CUKE    UMVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


2.9 
2.9 


.5 
.5 


13 

3.4 

370 

96.6 

383  100. C 

13 

3.  4 

370 

96.6 

383  100.0 

PARENT  INSTITUTION:  u  CE  SYSTtM  OFFICE 

U  OF  NC  AT  CHAPEL  HI  LL 
•TUTAL  NCN-UNCERGRAOUATE 


17 
17 


5.1 
5.1 


.  3 
.3 


5.4 

317 

94.6 

335 

100.0 

5.4 

317 

94.6 

335 

100,0 

PARENT  INSTITLTIUN:  WAKE  FCRbST  UMVERSITY 

BtwMAN  GRAY  SCH  MEDICINE 
•TOTAL  NCN-UNUFR&RADUATE 


1.8 
1.8 


2.2 

267 

97.8 

273  100. C 

2.2 

267 

97.8 

273  100.0 

STATE    OF    NOP 1H    DAKOTA 


PARENT     INSTITLTION:    U    OF    ND    CENTRAl     OFFICE 

L    OF     NO    MAIN    CARPUS 
•TOTAL    NCN-UNCCRGRADUATE 


109    100.0 
109    100.0 


109    100.0 
109    100.0 


STATE    OF    OHIO 


PARENT     INSTITUTION:     CASE    WESTERN    RESERVE    U 

CASF     WESTEPH    RESERVE    u 
•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


18 

18 


4  .9 
4.9 


1.6 
1.6 


25 
25 


346 
346 


93.3 
93.3 


371     100.0 
371     100. C 


PARENT     INSTIH1ILN:    MEDL    CCLLECE    CMC    TCLEr; 

MEOL    C1LL0CE    OHIO    TOLEDO 
•TOTAL    NCN-UNCER&RAOUATE 


PAPENT     INSTITUTION:     CHIO    STATE    U    CENTRAl    OFF 

OHIO    STATE    L    RAIN    CARPUS  5  .6 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  5  .4 


PARENT     INSTITLTION:    U    CINCINNATI 

U    OF    CINCINNATI     MAIN     CAM 
•TOTAL    NCN-UNCER&RAOUATE 


CENTRAl    CFF 
1  .2 

1  .2 


19 
19 


9.4 
9.4 


2.1 
2.1 


2.  1 
2.1 


7 

10.9 

57 

89.  1 

64  100.0 

7 

10.9 

57 

89.1 

64  100.0 

25 

2.8 

862 

97.2 

887  100.0 

25 

2.8 

86? 

97.2 

887  100. 0 

17 

4.0 

410 

96.0 

427  100. 0 

17 

4.0 

410 

96.0 

427  100.0 

STATE    CF    FKLAHCA 


PAPENT     INST  I TLTION:    U    CF    CI 

U    OF    OKIA    CKLA    CITY 
•TOTAL    NCN-U^CERGRAOUAT f 


LAHCMA  CE 

TRAL  CFF 

3 

.4 

9 

1.2 

10 

1.4 

3 

.4 

5 

1.2 

10 

1.4 

.5 
.5 


26 
26 


3.6 
3.6 


706 
706 


7^2    100.0 
732    100.0 


182 


Ok  IENTAL 

%       SPANISH 
SURNAMF 

% 

M INORI TY 

10 

2.2 

12 

10 

2.2 

12 

12 

2.6 

44  7 

97.4 

459    100.0 

12 

2.6 

447 

97.4 

459    100.0 

11 

5.2 

200 

94.8 

211    100.0 

11 

5.2 

200 

94.8 

211    100. 0 

15 

2.6 

6 

1.0 

2 

.  3 

23 

3.9 

563 

96.1 

586    100.0 

15 

2.6 

6 

1.0 

2 

.3 

23 

3.9 

563 

96.1 

586    100.0 

32 

4.1 

750 

95.9 

782    100.0 

3' 

4.1 

750 

95.9 

782     100.0 

1            .2 

26 

5.5 

445 

94.5 

471    100.0 

1            .2 

26 

5.5 

445 

94.5 

471    100.0 

3.2 

270 

96.8 

279    100.0 

3.2 

270 

96.8 

2  79    100.0 

6 

1.5 

397 

98.5 

403    100.0 

6 

1.5 

397 

98.5 

403    100.0 

Hfcw    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EDUCATION.    FALL    1970 
PART    2e:    MECICAL    SCHOOLS     (FULL-TIME    STUDENTS) 

STATE    OF    ORECCN 

AMERICAN         «         NEC 
INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    OREG    ST     UGHER    ED    SYS    OFF 

U    OF    OREGCN    MEDICAL    SCH  2  .4  10  2.2  12  2.7  433       97.3  445    100.0 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  2  .4  10         2.2  12  2.7  433       97.3  445    100.0 

STATE    OF    PENNSYLVANIA 

PARENT     INSTITUTION:     FAFNEMANN    MEDL    C    ANO    HOSP 

HAHNCMANN    ►  FOL    C    ANC    FCSP  8  1.7  4  .0 

»TOTAl     NCN-UNCERGRACUATE  8  1.7  4  .9 

PARENT     INSTITLTION:    PA    STATE    U    CENTRAL    CFFICE 

PA    ST    U    FERSFEY    MEDL    CTR  5  4.3  1  .5  1 

♦TOTAL    NCN-LNDEPGRADUATE  9  4.3  1  .5  1 

PARENT     INSTITUT1CN:    TEMPLE    U    MAIN    CAMPUS 

TEMPLE    U    MAIN    CAMPUS 
»TCTAL    NON-UNCERGRADUATE 

PARENT     INSTITLTION:     THCMAS    JEFF    UNIVERSITY 

THOMAS    JFTF    UNIVERSITY  1.1  26  3.6  3 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE  1  .1  28  3.6  3 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    PITTSPG    CENTRAU    OFF 

U    OF    PITTSBG    MAIN    CAMPUS  22  4.7  3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  22  4.7  3 

PARENT     INSTITUTION:    V.OMANS    MEDL    CCLLEGE     PA 

HOMANS    MECL     COLLECE    PA  2.7  4  1.4  3  1.1 

*TOTAL    NCN-UNDFRGRACUATE  2  .7  4  1.4  3  1.1 


STATE    CF    SCLTH    CARCLINA 

PARENT     INSTITUTION:    MEOICAL    UNIVERSITY    CF     SC 

MECICAL    UNIVERSITY    OF    SC  6  1.5 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE  6  1.5 

STATE    OF     SCLTH    DAKOTA 

102    100.0  1°2    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    U    OH     iCUTH    DAKOTA  ^    1Q0Q  102    100.0 

U    OF    SOUTF     CAKOTA 
•TOTAL    NCN-LN3ER&RADUATE 

STATE    OF    TENNESSEE 

PARENT     INSTITLT1CN:    M'HARRY    MECICAL    CCLLEGE  1  .3 

MEHARRY    MEOICAL    COLLEGE  '  m  ,  >3 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    TENNESSEE    CFN    OFF 

U    OF     TENNFSSFE     AT    MEMPHIS  °  J* 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    VANDERBILT    UNIVERSITY  ,  4  1  .4  2 

VANDERBILT    UNIVERSITY  J  " 4  1  . 4  2 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 

STATE    OF     TEXAS 
PARFNT     INSTITLTION:    BAYLOR    CCLLEGE    CF    MEO  ;  ^  fc  u,  10  2.1  *69       97.9  J£    J--J 

EAYLCR    CCLLEGE    CF    MEC  2  4  2  • «  6  »«3  10 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    TEXAS  SYSTEM    OFFICE                                                                                            ,  ,,,  Z  2.2  91       97.8                        Jg^S.'o 

U    TEX    GPAC     SCH    BICMED    SCI  2             -3                  20  3.0  25  3.7  643       96. ;                                   ^    g 

U    TEX    MEDU    ER    GAUVESTON  1             •'                      2            «|                     5          u6                  ,3  4.1  M  J.  5  296       9<-J                  lf081    100.0 

U    TEX    MEDL     SCH    SN    ANTCMC  s               7                     8             .7                  34  3.1  51  *  - 7  ll03° 

•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE  1.1                     o            - 

STATE    OF    UTAH 

PARENT     INSTITUTION:     UTAF    ST    HIGHER    FD    SYS    CFF 

UNIVERSITY    CF    UTAH  1  .4  2  . ^ 

•  TOTAU    N0fl-UNCERG-<AOUATE  1  .4  2  .7 

STATE    OF    VERMCNT 

PARENT     INSTITUTICN:    U    VT    STATE    ACRU    COLLEGE 

U    VT    STATE    AGRL    COLLEGE  1  .4  1  .4  262       99.6  263    100.0 

•TOTAL    NON-UNCERGRACUATE  1  .4  1  .4  262       99.6  263    100. C 


264 
2  64 

87.4 
87.4 

38 
38 

12.6 
12.6 

302 
302 

100.0 
100.0 

6 
6 

1.0 
1.0 

566 
566 

99.0 
99.0 

572 
572 

100.0 
100. 0 

261 

99.2 

263    100.0 

261 

99.2 

263    100.0 

97.9  479    100.0 


2 

.7 

5 

1.  8 

271 

98.2 

2  76    100.0 

2 

.7 

5 

1.8 

271 

98.2 

276    100.0 

STATE    OF    V  IRC INIA 


<ACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    ECUCATION,     FALL     1970 
PART    2E:     MECICAL    SCHOOLS    (FULL-TIME     STUDENTS) 


AMfcR 1CAN 
INDIAN 


%       ORIFNTAL 


SPAM  I SH 
SURNAME 


%  MINORITY 


PARENT     INSTITLTIPN:    1/    CF    VIRGINIA    SYS    OFFICE 

L    OF     VIRGINIA     CMK    CAMPUS  1  .3 

•  TUTAL     MN-UNCERGRADUATf  I  .3 


1.7 
1.7 


.  3 

.  1 


2.  3 

344 

97.7 

352  100.0 

2.3 

344 

97.7 

352  1C0.0 

PARENT     INSTMLIICN:     VIRGINIA    CCMMCNW  EALT  F 

VIRGINIA    CCMMUNWEALTF    U  3  .6 

•TOTAL    NCN-LNOFRGRAOUAT E  3  .6 


1.2 
1.2 


.  5 
.1 


10  2.0 

10  2.0 


501       98.0 
501       98.0 


511     100.0 
511     100.0 


STATE    OF    WASF INGTUN 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    WASHINGTON 

UNIVFRS1TY    CF     WASHINGTON 
•  TOTAL    Nl)N-UNCE'<GRADUATE 


2.3 
2.3 


15 
15 


1     .  3 

23 

7.5 

2  84 

92.5 

307  100.0 

1     .3 

23 

7.5 

284 

92.5 

307  100.0 

STATE    OF    WISCONSIN 


PAPENT     INSTITUTION:     MECICCL    C    CF    WISCONSIN 

MEDICAL    C    OF    Wl SCONSIN 
•  TOTAL    NCN-UNCERGRAL'UATE 


2 

.5 

12 

2.8 

1 

.2 

15 

3.5 

416 

96.5 

431  100.0 

2 

.5 

12 

2.8 

1 

.2 

15 

3.5 

416 

96.5 

431  100.0 

PARENT     INSTITLTIUN:    U    OF     WISCONSIN    CEN    CFFICE 

U    OF    WISCONSIN    MADISON  5  1.2 

•TOTAL    NCN-LNDERGRADUATE  5  1.2 


1.4 
1.4 


417 
417 


98.6 
98.6 


423  100.0 
423  100.0 


MfW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION, 
PART    2F:     MECICAL    SCHOOLS     (FULL-TIME    STUDENTS! 


FALL  1970 


(STATE  SUMMARIES I 


AMERICAN 
INDIAN 


ALABAMA 

ARIZONA 

ARKANSAS 

CALIFORNIA 

COLCRACO 

CONNECTICLI 

D  1ST*  ICT    OF    CCLUMBIA 

FLORIOA 

GEORGIA 

ILLINOIS 

INDIANA 

IONA 

KANSAS 

KENTUCKY 

LOUISIANA 

MARYLAND 

MASSACHUSETTS 

MICHIGAN 

MINNESOTA 

MiSSISS I PP 1 

mi ssquri 
nebraska 

NEd  HAMPSHIRE 

NEh  4EXIC0 

NE*  YORK 

NORTH  CARCL IKA 

NORTH  CAKDTA 

OHIO 

OKLAHOMA 

OREGON 

PENNSYLVANIA 

SOUTH  CAROLINA 

SOLTH  DAKOTA 

TENNESSEE 

TEXAS 

UTAH 

VERMONT 

VIRGINIA 

WASHINGTON 

KI SCONSI\ 


.5 
.2 


.4 
.2 
.2 


.  1 
.1 
.3 


.  1 


.3 

.4 


7 
2 
3 

117 

22 

356 

11 

27 

57 
13 


1.9 
1.0 

.7 
4.5 

.  7 
4.8 
27.2 
1.6 
3.1 
2.3 
1  .6 

.4 
2.0 


12 

1.1 

22 

4.5 

6? 

4.6 

322 

5.2 

26 

3.5 

6 

1.7 

13 

1  .4 

t 

.8 

2 

1.9 

1 

.7 

141 

3.0 

i3 

3.3 

52 

3.0 

9 

1.2 

2 

.4 

84 

3.0 

t 

1.5 

270 

23.7 

10 

.6 

1 

.4 

1 

.4 

12 

1.4 

7 

2.3 

7 

.8 

TAL 

* 

SPANI SH 
SURNAME 

3 

1  .5 

4 

2 

.  5 

156 

6.0 

72 

6 

1.4 

5 

2 

.4 

2 

S 
1 

.7 
.1 

5 
33 

5 

.6 

6 

38 

1.5 

10 

3 

.4 

3 

8 

1.6 

20 

1.3 

295 

4.R 

27 

3.7 

1 

.7 

63 

1.3 

4 

.4 

15 

.9 

10 

1.4 

10 

2.2 

21 

.8 

2 

.2 

10 

.6 

2 

.7 

2 

.2 

15 

4.9 

13 

1.5 

1 

2 
2 

11 
1 

5 

61 


11 
22 


40 
2 


2.1 

2.8 

1.1 
.4 
.4 

4.9 
.7 
.4 
.4 
.1 
.  4 
.3 

1.0 
.2 
.3 

1.3 


7.6 
.5 


.1 
.5 


MINOR! TY 

% 

7 

1.9 

10 

5.2 

5 

1.2 

350 

13.4 

14 

3.2 

26 

5.6 

371 

28.4 

45 

6.6 

38 

4.  3 

106 

4.2 

22 

2.6 

13 

1.4 

1  8 

3.6 

8 

1.1 

28 

2.5 

31 

6.3 

96 

6.4 

703 

11.3 

55 

7.5 

6 

1  .7 

17 

1.9 

21 

2.6 

2 

1  .9 

15 

10.3 

227 

4.8 

37 

3.7 

74 

4.2 

26 

3.6 

12 

2.7 

113 

4.1 

6 

1.5 

272 

23.9 

61 

3.9 

5 

1.8 

1 

.4 

18 

2.  1 

23 

7.5 

21 

2.5 

363 

98.1 

184 

94.  8 

411 

98.8 

2 

.260 

86.6 

427 

96.8 

436 

94.4 

936 

71.6 

635 

93.4 

844 

95.7 

2 

>405 

95.8 

810 

97.4 

892 

98.  6 

485 

96.4 

731 

98.9 

1 

,109 

97.5 

46  3 

93.7 

1 

,  404 

93.6 

5 

,507 

88.7 

680 

92.5 

343 

98.3 

882 

98.1 

779 

97.4 

103 

98.1 

130 

89.7 

4 

,469 

95.2 

954 

96.3 

109 

100.0 

1 

,675 

95.8 

706 

96.4 

433 

97.3 

2 

,675 

95.9 

397 

98.5 

102 

I  00.0 

865 

76.1 

1 

,499 

96.1 

271 

98.2 

2  62 

99.6 

e45 

97.9 

284 

92.5 

833 

97.5 

370 

100.0 

1<54 

100.  C 

416 

100.0 

2,610 

100. 0 

441 

100.0 

462 

100.0 

1.3C7 

100. C 

680 

100.0 

882 

100.0 

2,511 

100.0 

832 

100.0 

9C5 

100.0 

503 

100.0 

739 

100.0 

1,137 

100.  c 

4  94 

100.0 

1,500 

100.0 

6,210 

100.0 

735 

100.0 

349 

100.0 

899 

100.0 

800 

100.0 

105 

100.0 

145 

100.0 

4,696 

100.0 

991 

100.0 

109 

100.0 

1  ,749 

100.0 

732 

100.0 

445 

100.0 

2  ,788 

100.0 

403 

100.0 

102 

100. 0 

1,137 

100. C 

1  ,560 

100.0 

2  76 

100. 0 

263 

100.0 

863 

100.0 

307 

100.  c 

854 

100.0 

(REGION  AND  U.  S.  SUMMARIES) 


AMERICAN       %  NEGRO      %  ORIENTAL    %  SPANISH     %  MINORITY     %  OTHER     %  TOTAL     % 

INDIAN  SURNAME 


I.  NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 

♦•REGION  TOTALS**     33     .1    949       3.2    709       2.4     236 


.8   1,927       6.5    27,615     93.5  29,542    100.0 


II.  SOUTHERN  STATES  TOTAL 


6      .1    397 


I  II.  BORDER  STATES  +  D.  C. 

••REGION  TOTALS**     10      .1    803       6.2    59 


UNITED  STATES  SUMMARY 

TOTAL  43     .1  1,752       4.1   768 


1.8     340 


1.0  523  6.0  8,265  94.0  8,788  100.0 
.8  976  7.5  11,983  92.5  12,959  100.0 
.8   2,903       6.8    39,598     93.2  42,501    100.0 


PART  2,  SECTION  C 
DENTAL  SCHOOLS 


STATE     OF     ALASKA 


22 

8.7 

230 

91.3 

252  100.0 

22 

8.7 

230 

91.3 

2  52  100.0 

10 

3.3 

41 

13.6 

7 

1.9 

26 

6.9 

17 

2.5 

67 

9.9 

6.  3 

71 

23.5 

231 

76.5 

302  100.0 

2.4 

43 

11.4 

333 

88.6 

376  100.0 

4.  1 

114 

16.8 

564 

83.2 

678  100.0 

45 

6.2 

678 

93.8 

723  100. 0 

45 

6.2 

678 

93.8 

723  100.0 

HEW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    CATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     FDUCATION,     FALL     1970 
PART    2C:    DENTAL     SCHOOLS    (FULL-TINE    STUDENTS! 

AMERICAN  X  NEGRO  *       ORIENTAL  *       SPANISH  %         MINORITY  %  OTHER  t  TOTAL  % 

INC  I  AN  SURNAME 

PARENT     INSTITCTION:    U    OF     ALABAMA    CEN    OFFICE 

U    ALABAMA    AT    BIRMINGHAM  3  1.5  2  1.0  5  2.4  201       97.6  206    100.0 

•  TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  3  1.5  2  1.0  5  2.4  201        97.6  206    100.0 

STATE    CF    CAL  If  CKMA 

PARENT     INST  I U IICN:    LOMA    LINCA    U    CAIN    CAMPUS 

LCMA    LINC<    U    CAIN    CAMPUS  2.8  9  3.6  11 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE  2  .8  9  3.6  11 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    CAL  CENTRAL    OFFICE 

L    CAL     SAN    FRISCO    MEOL    CTR  1  .3 

U    OF    CAL    LJS    ANCELES  1  .3 

•TOTAL    NCN-UNOERGRADUATE  2  .3 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    SCUTHERN    CALIFORNIA 

U    CF    SOUTHERN    CALIFORNIA  2  .3  40  5.5  3 

•  TCTAL    NCN-UNCERGRACUATE  2.3  '«0  5.5  3 


STATE    OF    CONNECTICUT 

PARENT     INSTITUTION:    U    OF    CCNN    CENTRAL    OFFICE 

U    OF    CONN    HEALTH    CENTER  1  2.2 

•TCTAL    N0N-UNCERGRACU4TE  1  2.2 


STATE    OF    DISTRICT    OF    COLUMBIA 

PARFNT     INSTITUTION:     CEORGETOKN    UNIVERSITY 

GEORGETOWN    UNIVERSITY  1  .2  3  .7 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1  .2  3.7 

PARENT     INSTITUTION:    HOWARD    UNIVERSITY 

HOKARC    UNIVERSITY  3C4       87.6 

•TOTAL    NCN-LNDERGRAOUATE  304       87.6 

STATE    OF    GEORGIA 

PARENT     INSTITUTION:     FMORY    U    CENTRA!     HFFrrc 
EMORY    U    MAIN    CAMPUS  "*™AL    OFFICE 

•TCTAL    NCN-UNCERGRAJUATE  2  .6  3  .8  4  l#, 

STATE    OF     ILLINOIS  ?  '  " "  *  U  l  '  III  111       II'*  35<    l°°.0 


1 

2.2 

45 

97.8 

46  100.0 

1 

2.2 

45 

97.8 

46  100.0 

1     .2 

5 

1.2 

425 

98.8 

430  100.0 

1      .2 

5 

1.2 

425 

98.8 

430  100.0 

304 

87.6 

43 

12.4 

347  100.0 

304 

97.6 

43 

12.4 

347  100.0 

3*5       97.5  354    l00[0 


'Tr^.l^ll^110^     LCyCL*    DIVERSITY 
LOYOLA    UNIVERSITY 


_w.  ul_«     urn  i:n3i  it 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  I  ',  1  .2  9  1.9  i  ,  ., 

1  .2  q  ,.q  ,  -i  12  2.6  457 


2        i2     Yi       :ii  ?:•*         **•>  100.0 


PARENT    INSTIILTION:    NORTHkESTtRN    UNIVERSITY 
NORTHWESTEPN    UNIVERSITY  UNIVERSITY 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  fc  l*5  2?  5.4 


457       97.4 


TEE"^   ££"""»«  —    C " 


•3  380       95.7 


STATE    OF     ICkA 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF     ICWA 

UNIVERSITY-   CF     IOWA  C 

•TOTAL    NCN-UNDERGRAOUATE  1 


1  .4  f  2*6       99.6 


STATE    OF    KENTUCKY 


469     100.0 


1,5  M  5'-4  28  VI  III      93-1  "05    100.0 

28  6'9  377       93.!  405    100.0 


-     «.       .,.,.     -CL-U     u  IK     UHGO  ■>  s 

•TOTAL    NfN-UNCERGRADUATE  \  'I  \l         4'A  4  1.0  ,  , 

17   *•*       -   l-°       >    :»       It    66:        m  ii-i 

359   93-7  383  100.0 

iTATE  OF  INCI/NA 

PA"SI«J2suT,lTT,,S2i^pDH  L  C"IBAL  CFFI» 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  ll  2- 8  5  1.3  l  , 

11    2-8       5    l-3       i     :3       1?    :.1       "»  2-'        ?=  "0." 


397    100.0 


l' 

?«6       99.6  247    ,00.0 


PARENT     INSTITUTION:    U    KENTUCKY    CENTRAL    OFFICE 

U    OF    KENTUCKY    CAIN    CAMPUS  1  .5  1  ,5  205       99.5  206    100.0 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATF  I  .5  1  .5  205       99.5  2  06    100. C 

PARENT     INSTITLTICN:    UNIVERSITY    CF    LCUISVIULE 

UNIVERSITY    CF    LOUISVILLE  2  .8  1  .4 

•  TCTAL    NCN-Uf'CESGRACUAT  E  2  .8  1  .4 


3 

1.2 

257 

98.8 

260  100.0 

3 

1.2 

257 

98.8 

260  100.0 

187 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    Of    HIGFER    EDUCATION,     FALL     1970 
PART    2C:     CENTAL    SCHOOL S    (FULL-TIMF     STUOENTSI 


STATf    OF     LOCI  5 IANA 


AMER  ICAN 
INDIAN 


«       ORIENTAL 


SPAM  SH 
SURNAME 


PARENT     INST  ITU  ION:     LOUISIANA    ST    U    CEN    OFFICF 

LA    ST    U    MFDL    CTK    NEW    CRLS 
♦TOTAL     NON-UNDERGRADUATE 


86    1 00.0 
R6    I  00.0 


16    100. 0 
86    100.0 


PARFNT     INSTITLTION:     LCYCLA    UMVERSITY 

LCYOL  A    UNIVERSITY 
•TITAL     NrN-UNUCRuKAOUAT  E 


59    100.0 
59    100.0 


59    100.0 
59    100.0 


STATE    OF    MASSACHUSETTS 


PARENT     INSTITLTION:    BCSTCN    UM  VE  RS  ITY 

BCSTON    UNIVERSITY 
♦TCTAL     NCN-UNCuRGRACUAT E 


2.1 

2.1 


2.1 
2.1 


97.9 
97.9 


1*6    100.  C 
146    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    HARVARD    UNIVERSITY 

HARVARD    UNIVERSITY    CENT 
♦TOTAL    NON-LNCERGRAULATE 


9.0 
9.0 


8 

9.0 

81 

91  .0 

89    100.0 

8 

9.0 

81 

91.0 

89    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    TCFTS    UMVERSITY 

TUFTS    UNIVERSITY    DENT    SCH 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT E 


1.4 
1.4 


1 

.2 

10 

2. A 

404 

97.6 

414    100.0 

1 

.2 

10 

2.4 

404 

97.6 

414    100.0 

STATE    OF    MICHIGAN 

PARENT     INSTITLTION:    U    OF  MICHIGAN    CEN  CFF 

U    MICHIGAN     FAIN    CAMPUS                              1  .2 

♦  TOTAL    Ni)N-UNOERGRADUATE                             1  .2 


2.0 
2.0 


10 

2.3 

432 

97.7 

442    100.0 

10 

2.3 

432 

97.7 

442    100.0 

PARENT     INSTITLTION:    UMVERSITY    OF    CETRCIT 

UNIVERSITY    OF    DETROIT 
•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


10 
10 


3.1 

3.1 


1  .5 
1.  5 


17 

5.2 

307 

94.8 

324    100.0 

17 

5.2 

307 

94.8 

324    100. 0 

STATE    OF    MINNESOTA 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    MINNESOTA    CEN    OFFICE 

U    OF     MINN    MNFLS    SNT    PAUL  2  .5  2  .5 

♦TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  2  .5  2  .5 


.7 
.7 


1.7 
1.7 


•  16 
416 


98.3 
98.3 


423    100.0 
423    100.0 


STATE    OF    MISSOURI 


PARENT     INSTITUTION:     0    OF    MISSOURI    CEN    OFFICE 

U    OF    M1SSCUR1    KANSAS    CITY  2 

♦TOTAL    NJN-UNDERGRAOUATE  2 


1.  5 
1.5 


3.0 

26 

4.9 

505 

95.1 

531    100.0 

3.0 

26 

4.9 

505 

95.1 

531     100.C 

STATE    OF    NFBRASKA 


PARENT     INSTITUTION:    CREIGHTON    UNIVERSITY 

CRFIGHTFN    LNIVERSITY 
♦TOTAL    NON-UNUERGRADUATE 


1 

.5 

3 

1.5 

3 

1.5 

7 

3.4 

196 

96.6 

203    100.0 

1 

.5 

3 

1.5 

3 

1.5 

7 

3.4 

196 

96.6 

203    100. C 

PARENT    INSTITLTION:    U    CF    NEBRASKA    CEN    OFFICE 

U    OF    NEBRASKA    MAIN    CAMPUS 
♦  TOTAL    NCN-ONCERGRADUATE 


230    100. 0 
230    100.0 


230    100. C 
230    100.0 


STATE    OF    NFW     JERSEY 


PARENT     1NSTITLTICN:     FAIRLEIGh    CCKSN    U    CEN    OFF 

FARLGH    OCKSN    TEANECK    CAM  1 

♦TCTAL    NON-UNCERGRACUAT E  1 


.9 
.9 


3 

1.3 

227 

98.7 

230    100. C 

3 

1.3 

227 

98.7 

230    100.0 

STATE  OF  NEW  YC"K 


PARENT  INSTITLTION:  COLUMBIA  U  CENTRAL  OFF 

COLUMBIA  U  MAIN  DIVISION 
♦TOTAL  NCN-UNCERGRADUAT E 


.5 
.5 


1.  I 
1.1 


3.2 
3.2 


183       96.8 
183       96.8 


189    100.0 
189    100.0 


PAFENT     INSTITLTION:    NFW    YORK     LNIVFRSITY 

NEW    YORK    UMVERSITY 
♦TOTAL    NDN-UNDERGRADLATE 


1.0 
1.0 


2 

.3 

17 

2.2 

760 

97.8 

777    100. 0 

2 

.3 

17 

2.2 

760 

97.8 

777    100.0 

PARENT     INSTITLTION:     STATE    U    NEW    YCRK    SYS    CFF 

SUNY    HEALTH    SCI    CTR    BFLO 
♦TCTAL     NCN-UNCERGRADUAT E 


7 

2.3 

2 

.7 

3 

1.0 

12 

4.0 

288 

96.0 

300    100.  C 

7 

2.3 

2 

.  7 

3 

1.0 

12 

4.0 

288 

96.0 

300    100.0 

STATE    OF    NCP1H    CAROLINA 

PARENT     INSTITLTION:    U    OF    NC    SYSTEM    OFFICE 

U    OF    NC    AT    CFAPEL    HILL 
♦TOTAL    NCN-UNOERGRADUATF 


.4 

3 

1.2 

240 

98.8 

243    100. C 

.4 

3 

1.2 

240 

98.8 

243    100. 0 

STATE    CF    CUC 


HFW    RACIAL    ANO    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHtR    EDUCATION, 
PART    2C  :    DENTAL    SCHCCLS    IFLLU-TIME    STUCENTSI 


AMERICAN 

IND  IAN 


*       ORIENTAL 

t       SPANISH 
SURNAME 

* 

M  INORITY 

2.5                   10 

3.  2 

18 

2.5                  10 

3.2 

18 

PARENT     INSTITUTION:    CASt    WESTERN    RESERVE    L 

CASE    WESTERN    RESERVE    U  8         2.5  10         3.2  18  5.7  296      94.3  314    100.0 

•  TOTAL    NCN-UNOERGRAOUATE  8  2.5  10  3.2  18  5.7  2<)6       94.3  314    100.0 

PARENT     INSTITUTICN:     CHIC    STATE    U    CENTRAL    OFF 

OHIO    STATF    L    MAIN    CAMPLS  1  .2  2  .3  1  .2  1  .2  5.8  591       99.2  596    100.0 

•TCTAU    NCN-UNCFRGRACUATf  1  .2  2  .3  1  .2  1  .2  5  .8  591       99.2  596    100.0 

STATF    OF    OREC.CN 

PARENT     INSTITUTION:    OREG    ST    HIGHER    ED     SYS    CFF 

U    CF     CRfGCN    CENTAL     SCHOOL  3       11.1  1  3.7 

•TOTAL    NUN-UNCEKGRADUATE  3       11.1  1  3.7 

STATE    OF    PENNSYLVANIA 

PARENT     INSTITUTION:    TEMPLE    U    'AIN    CAMPUS  3  6  1  .2 

TEMPLE    U    fAIN    CAMPUS  3  .6  1  .2 

•  TOTAL    NCN-l'NDER&RADL'ATE 

PARENT     INSTITLTICN:    U    CF    PENNSYLVANIA  ^  fc  ,_„  8  1-4  567       98.6  575    100.0 

U    OF     PENNSYLVANIA  2  3  6  K0 

•TCTAL     NON-UNCERGKAOUATF 


14.8 

23 

85.2 

27    100.0 

14.8 

23 

85.2 

27    100.0 

.8 

526 

99.2 

530    100.0 

.  8 

526 

99.2 

530    100.0 

„     INSTITLT.UN:    U    OF     P.  TTS«G    CENTRAL    CFF  ,  .,  ,  l7  514       98.3  \»    \^f0 

3F    PITTSEG    MAIN    CAMPU* 
(TOTAL    NL.N-UNDERGRAOUATE 


STATE    OF    S0L1H    CAROLINA 

PARENT     INSTITLTION:    MEUK 
MEDICAL    UNIVERSITY    CF    : 
•TOTAL    NUN-UNCERGRAOUATE  1  .9  1 


PARENT     INSTITUTION:    MEUICAU    UNIVERSITY    OF     SC 

MEOICAU     UNIVERSITY    CF    SC  1  .9  1 


115 

99.1 

116    100.0 

115 

99.1 

116    100.0 

112 

72.3 

43 

27.7 

155    100.0 

112 

72.3 

43 

27.7 

155    100.0 

2.1 

420 

97.9 

429 

100.0 

2.1 

420 

97.9 

429 

100.0 

9 

2.3 

15 

3.  9 

370 

96.1 

385    100.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

15 

93.8 

16    100.0 

10 

2.5 

16 

4.0 

385 

96.0 

401    100.0 

STATE    OF    TENNESSEE 

PARENT     INSTITUTICN:    MEHARRY    MECL    COLLEGE 

KEHARRY    MECL    COLLEGE  110       71.0  2  1.3 

•  TOTAL    NON-UNCERGRAOUATE  110       71.0  2  1.3 

PARENT     INSTITLTION:    U    OF     TENNESSEE    CEN    CFF 

U    GF    TENNESSEE    AT    MEMPHIS  5  1.2  3.7  1  .2 

•  TOTAU    NCN-U.NCERGRADUATE  5  1.2  3  .7  1  .2 

STATE    OF    TEXAS 

PARENT     INSTITUTION:    PAYLCR    U    CENTRAL    CFFICE 

BAYLOR    U    CCLLEGE    OF    DENT  A5    100.0  45    100.0 

•TCTAL    NCN-UNCERGRACUAT E  45    100.0  45     100.0 

PARENT     INSTITUTICN:    U    CF    TEXAS    SYSTEM    OFFICE 

U    OF    TEX    OENTL    BR    HOUSTON  3  .8  3  .8 

U    TEX     CENT     SCF    SN    ANTUN10 
•TOTAL    NCN-UNDFRGRACUATE  3  .7  3.7 


STATE    OF    VIRCIMA 

PARENT     INSTITUTICN:     VIRCIMA    CCMMUNWE AL TH    U 

VIRGINIA    CC^CNWEALTH    U  5  1.5  1  .3  I 

•TOTAL    NCN-UNOER&RAOUATE  5  1.5  1  .3  I 

STATE    OF    WASHINGTTN 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF    WASHINGTON 

UNIVERSITY     CF    ««SHINCTCN  3  .8  8  2.  1  1  .3  12  3.2  368       96.8  380    100.0 

•  TOTAL    N  IN-UHCERGRAOUATE  3  .8  8  2.1  1  .3  12  3.2  368       96.8  380    100. 0 


STATE    OF    WISCCNSIN 

PARENT     INSTITUTION:     MARCL.ETTE    U    CENTRAL    OFF 

MAROUETTE    U     >AIN    CAMPUS  2  .4  2 

•TOTAU    NON-UNJFRGRAOUATE  2  .4  2 


1.7 

337 

98.3 

343    100.0 

1.7 

337 

98.3 

343    100.0 

1             .2 

5 

1.  1 

454 

98.9 

459    100.0 

1            .2 

5 

1.  I 

4  54 

98.9 

459    100.0 

HP  h    KAUAI    ANO    FTHMC    ENRULLMENT     CM  «    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,     FALL     1970 
PARI    2C:    DENTAL     SCHOPU  S    (FLLL-TIMF    STUOENTS) 


AMER ICAN 
I  NCI  AN 


ISTA1E 

SUMMARIES) 

1 

Nl  l.KII 

3 

ORIENTAL 

% 

SPANISH 
SURNAME 

* 

MINOR  ITY 

% 

OTHFR 

% 

TOTAL 

1 

3 

1.5 

2 

1.0 

5 

2.4 

201 

97.6 

206 

100.0 

4 

.2 

IS 

1 

1.1 
2.2 

116 

7.0 

42 

2.5 

181 
1 

10.9 
2.2 

1  ,472 
45 

89.1 
97.8 

1  ,653 
46 

100.0 
100.0 

1 

.1 

3C 

Jt.l 

3 

.4 

1 

.1 

309 

39.8 

468 

60.2 

777 

100.0 

2 

.6 

3 

.8 

4 

1.  1 

9 

2.5 

345 

97.5 

354 

100.0 

3 

.2 

24 

1.9 

35 

2.8 

2 

.2 

64 

5.1 

1,  193 

94.9 

1,257 

100.0 

11 

2.8 

5 

1 

1.3 

.4 

1 

.  3 

17 

1 

4.3 
.4 

380 
246 

95.7 
99.6 

397 
247 

100.0 
100.  0 

1 

.2 

2 

.4 

1 

.2 

4 

.9 

462 
145 

99.  1 
100.0 

466 
145 

100.0 
100. 0 

1  7 

2.6 

3 

.5 

1 

.? 

21 

3.2 

628 

96.8 

649 

100.0 

1 

.  1 

19 

2.5 

5 

.7 

2 

.3 

27 

3.5 

739 

96.5 

766 

100.0 

2 

.5 

2 

.5 

3 

.7 

7 

1.7 

416 

98.3 

423 

100.0 

2 

.4 

8 

1.5 

16 

3.0 

26 

'..9 

505 

95.1 

531 

100.0 

1 

.2 

3 

.7 

3 

.7 

7 

1.6 

426 

98.4 

433 

100.0 

1 

.4 

2 

.9 

3 

1.3 

227 

98.7 

230 

100.0 

16 

1  .3 

12 

.9 

7 

.6 

35 

2.8 

1  ,231 

97.2 

1,266 

100.0 

1 

.4 

1 

.4 

1 

.4 

3 

1.2 

240 

98.8 

243 

100.0 

1 

.1 

10 

1.1 

11 

1.2 

1 

.  1 

23 

2.5 

887 

97.5 

910 

100.0 

3 

11.1 

1 

3.  7 

A 

14.6 

23 

85.2 

27 

100.0 

12 
1 

.7 

.9 

8 

.5 

1 

.1 

21 

1 

1  .3 
.9 

1,607 
115 

98.7 
99.1 

1,628 
116 

100.0 
100.0 

I  15 

19.7 

5 

.9 

1 

.2 

121 

20.7 

463 

79.3 

584 

100.  c 

3 

.7 

3 

.7 

10 

2.2 

16 

3.6 

430 

96.4 

446 

100.0 

5 

1  .5 

1 

.3 

6 

1.7 

337 

98.3 

343 

100.0 

3 

.PJ 

8 

2.  1 

1 

.3 

12 

3.2 

368 

96.8 

380 

100.0 

2 

.4 

2 

.4 

1 

.2 

5 

1.  1 

454 

98.9 

459 

100.0 

AL  *eAMA 

(  Al   IH1RNIA 

CONNECT [CLT 

UtSTR ICT    CF    CCLUVeiA 

GEORGIA 

ILLINOIS 

I NPIANA 

lOViA 

KENTUCKY 

LCLI  SI  INA 

MASSACHUSETTS 

MI CHICAN 

MINfif  SPIT  A 

MISSCUR I 

NEBRASKA 

NEta    JERSEY 

NEW    YORK 

NORTH    CAROL INA 

OHIO 

OREGON 

PENNSYLVAN I t 
SOLTH    CARP  L  I  NA 
T  ENNESSEE 
TEXAS 
VIRGINIA 
WASHNGTCN 
MI  SCPINSIN 


(REGION  AND  U.  S.  SUMMARIES) 

AMERICAN       %  NEGRO      %  ORIENTAL     %  SPANISH     %  MINORITY     %  OTHER     %  TOTAL     * 

INDIAN  SURNAME 

I.   NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 

**REGION  TOTALS**    11      .1  138       1.3     217      2.0       63       .6     429        4.0    10,342     96.0  10,771    100.0 

II.   SOUTHERN  STATES  TOTAL 

5      .2  125       5.1      12       .5       19       .8     161        6.6     2,276     93.4   2,437    100.0 


I  I  i   BORDER  STATES  +  D.  C. 

T0TAL  1      •!     307      17.3      13       .7       18      1.0     339       19.1     1,435     80.9   1,774    100.0 

UNITED  STATES  SUMMARY 

TOTAL  17      .1     570       3.8     242      1.6      100       .7     929        6.2    14,053     93.8  14,982    100.0 


PART  2,  SECTION  D 
LAW  SCHOOLS 


ST  Ale    f>    AlAF/xA 


HEW    RACIAL    ANC    ETHNIC     ENROLLMENT     DATA     FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    FDUCATION, 
PARI    2U:    LAW    SCHOOLS     (FULL-TIME    STUDENTS) 


AMFR ICAN 
INDIAN 


SPAN ISH 
SURNAME 


PARENT     INST  I  II  TICK:    SARFCRC    UNIVERSITY 

SAMFORO    UN IVFRSI TY 
•TOTAl     NCN-LNCFRGRACUAT E 


.5 

.5 


.2 
.2 


.  7 

.7 


401 
401 


99.  3 
99.3 


4  04    100.0 
404    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    U    (JF    ALABAMA    CFN    OFFICE 

U    OF    ALABAMA     M1N    CAMPUS 
•  TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


1.6 

1.6 


362 
362 


98.4 
98.4 


368    100.0 
368    100.0 


STATE    OF    AR  UCNA 


PARENT     1NST1IITICN:    AKU    U  ST    CCLLECE 
ARIZONA    STATt    UN1VFRS1TY  5 

UNIVERSITY    CF    ARUTNA  3 

•TOTAL    NTN-UNCEPGRADUATE  fl 


SYS  CFF 

1.2 

5 

1.2 

.7 

3 

.7 

12 

2.9 

22 

5.4 

389 

94.6 

411  100.0 

19 

4.5 

27 

6.3 

399 

93.7 

426  100.0 

31 

3.7 

49 

5.9 

788 

94.1 

837  100.0 

STATE     CF    ARKANSAS 


PARENT     INSTITUTION:    U    CF     ARKANSAS    CENTRAL    CFF 

U    JF     ARKANSAS    MAIN    CAMPUS  8  1.8 

•TOTAL     NCN-UNOERGRAOUATE  8  1.8 


2.3 
2.3 


414 

95.2 

435  100.0 

414 

95.2 

435  100.0 

STATE    OF    CAL IFCRNIA 

PARENT     INSTITUTION:    GOLCEN    GATE    CCLLEGE 

GCUCEN    CATF     CCLLECE 
•TOTAL     NCN-LNDtRGRADUATE 


2.7 
2.7 


1.  2 
1.2 


.  8 
.  P 


12 
12 


243 
243 


95.3 
95.3 


255    100. C 
255    100.0 


PARENT     INSTITUTICN:     HUMPHREYS    COLLEGE 

HUMPHREYS    CCLLEGE 
•TCTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


2.0 
2.0 


5.0 
5.0 


6.9 
6.9 


93.1 
93.1 


101     100.0 
101     100.0 


PARENT     INS  I  1 TL TION:    JOHN    F    KENNEDY    UNIVERSITY 

JCHN    F    KENNECY    UNIVERSITY  1  2.1  2 

•TCTAL    NCN-UNUCRGRADUATE  1  2.1  2 


4.2 
4.2 


93.8 
93.8 


48    100.0 
48    100. 0 


PARENT     INSTITUTICN:     LCYGLA    U    CF    LOS    ANCELES 

LOYOLA    U    OF    LA    LAW    SCHCOL  2  .2 

•  TOTAL     NON-UNLERGRADUATE  2  .2 


40 
40 


4.3 

4.3 


29 
29 


3.  1 
3.1 


5.0 

117 

12.6 

810 

87.4 

927  100.0 

5.0 

117 

12.6 

810 

87.4 

927  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    PEPPEROINE    CCLLEGE 

PEPPEROINE     CCLLECE 
•TOTAL     NCN-LNDCPORADUATE 


3.2 
3.  2 


3.2 

30 

96.8 

31  100.0 

3.  2 

30 

96.8 

31  100.0 

PARENT     INSTITUTICN:     STANFCRC    UNIVERSITY 

STANFURC    UNIVERSITY  2 

•TOTAL     NON-UNCERGRACUATE  2 


1.1 
1.1 


15 

15 


514 
514 


97.2 
97.2 


529    100. 0 
529    100.0 


PARENT     1NSTITLTI0N:    U    CF  CAL    CENTRAL  CFFICE 

U    OF    CAL  7  .6 
U    OF    CAL    BERKELEY 

U    CF    CAL     CAV1S  8  1.9 

•TOTAL     NCN-UNChRGRAuU«T I  15  .7 


66 

7.6 

17 

1.  9 

58 

6.6 

148 

17.0 

725 

83.0 

873 

100. c 

41 

4  .9 

23 

2.7 

39 

4.6 

103 

12.2 

742 

87.8 

845 

100.0 

12 

2.9 

16 

3.9 

14 

3.4 

50 

12.  1 

364 

87.9 

414 

100.0 

119 

5.6 

56 

2.6 

111 

5.  2 

301 

14.1 

1.831 

85.9 

2,132 

100.0 

PARENT     INST ITLT ION :    U    OF    SAN    FRANCISCO 

L    OF     SAN    FPANC1 SCO 
•TOTAL    NON-UNCERGRADUATE 


1.7 
1.7 


3.0 
3.0 


2.C 
2.0 


20 
20 


276 
276 


93.2 
93.2 


296    100.0 
296    100. 0 


PAFENT     INSTITLTICN:    U    CF    SOUTHERN    CALIFCRMA 

U    OF     SOUTFFRN    CALIFORNIA  1  .3 

•TOTAL     NCN-UNCERGRACUATE  1  .3 


4.C 

4.0 


1.7 
1.7 


4.0 

35 

9.9 

318 

90.1 

353  100.0 

4.  0 

35 

9.  9 

318 

90.1 

353  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    UF    PACIFIC 

UNIVERSITY    CF    PACIFIC    LAW 
•  TuTAL    NON-UNCERGRADUATE 


2.3 
2.3 


11 

1  1 


1  .7 
1.7 


2.0 

39 

5.9 

624 

94.1 

663  100.0 

2.0 

39 

5.9 

624 

94.1 

663  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF    SANTA    CLARA 

UNIVERSITY    CF    SANTA    CLARA 
•  TOTAL     NCN-UNOERGRAOUATE 


1.4 
1.4 


18 

4.1 

28 

6.3 

413 

93.7 

441  100.0 

1° 

4.1 

28 

6.3 

413 

93.7 

441  100.0 

PARENT      INSTITUTION:    US     INTL    U    CFN    OFF 

US    INTL    L    CAL    WESTERN 
•  TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


2.1 
2.  1 


1.2 

13 

3.  8 

326 

96.2 

339  100.0 

1.2 

13 

3.8 

326 

96.2 

339  100.0 

STATE    OF    CCLCFACC 


PARENT     1NS1ITITILN:    UNIVERSITY    CF    DENVER 

UNIVER  SI  TV    CF     DtNVFR  2  .4 

•TUTAL    NCN-UNCERGRAUUAT i  2  .4 


1.6 
1.6 


.2 
.2 


12 

2.7 

437 

97.  3 

449  100.0 

12 

2.7 

437 

97.3 

449  100.0 

STATE    CF    CCNNtCTlCUT 

PARENT     INSTITLTICN:    U    CF    CCNN    CEMCAL    CFFICE 

U     CF     CCNN     MAIN     CAMPUS 
•TOTAL    NCN-UNCERGRAJUAT E 


21 

ii. e 

2    1.1 

2 

1.1 

25 

14.0 

153 

86.0 

178  100.0 

21 

11.8 

2    1.1 

2 

1.  1 

25 

14.  0 

153 

86.0 

178  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     YALE    UNIVERSITY 

YAC1     UNI  Vf  "  ?  1  TY  2 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  2 


.3 
.  3 


75 

7S 


12.  3 
12.3 


86 

14.1 

525 

85.° 

611  100.0 

86 

14.1 

525 

85.9 

611  100.0 

0 

t   CRIFNTAU 

X        SPANISH 
SURNAME 

X 

MINORITY 

12 

3.0        3 

.8 

15 

12 

3.0        3 

.8 

15 

24 

9.  9 

219 

90.1 

243 

100.0 

24 

9.9 

219 

90.1 

243 

100.0 

78 

7.4 

973 

92.6 

1,051  100.0 

78 

7.4 

973 

92.6 

1,051  100. 0 

5.2 

52 

5.8 

837 

94.2 

889  100.0 

5.2 

52 

5.8 

837 

94.2 

889  100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EOOCATION,    FALL    1970 
PART    20:    LAW    SCHOOLS     IFULL-TIME    STUCENTS) 

STATE    OF    DISTRICT    CF    CCLUMEIA 

AMERICAN  X 

INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    AMERICAN    LMVSRSITY 

AMERICAN    UNIVERSITY  12  3.0  3  .8  15  3.8  380       96.2  395    100.0 

*TCTAL    NCN-UNCtRGRACUATE  12  3.0  3  .8  15  3.8  3  80       96.2  395    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CATHOLIC    U    OF    AMERICA 

CATHOLIC    U    CF     AMERICA  2  .8  20  8.2  2  .8 

•  TOTSL    NCN-UNCERURADUATf  2  .8  20  8.2  2  .8 

PARENT     INSTITUTION:    GECRGE    WASH    UNIVERSITY 

GEORGE    WASH    UNIVERSITY  9  .9  53  5.0  10  1.0 

•  TOTAL    NCN-LNCdRGKADUAT t  9  .9  53  5.0  10  1.0 

PARENT     INSTITUTION:     CECRCETCWN    UNIVERSITY 

GEORGETOWN    UNIVERSITY  2  .2  37  3.2  2  .2  8  .7  49  4.3  1,096       95.7  1,145    100. 0 

•TOTAL    NCN-UNCERCRACUATE  2  .2  37  3.2  2  .2  fl  .7  49  4.3  1,096       95.7  1,145    100. C 

PARENT     1NSTI ILTICN:    HO»AkC    UNIVERSITY 

HCJARC    UNIVERSITY  222       87. C  322  87.0  48       13.0  370    100.0 

•TOTAL    NLN-LNDERGRADUATE  322       87.0  322  87.0  48       13.0  370    100. 0 


STATE    OF    FLCPICA 

PARENT    INSTITLTION:     STATE    U    LF    FLA    SYSTEM    OFF 

UNIVERSITY    OF    FLORIDA  6  .7 

•TOTAL    NCN-UNCEFGRADUAT t  t  .7 

PARENT     INSTITUTION:     STETSON    UNIVFRSITY 

STETSON    U    UAk    SCHOOL  4  .e  4  .8  477       99.2  481    100.0 

•TOTAL    N0N-LN0FRGRAI1UATE  4  .8  4  .8  477       99.2  481    100. C 

PARENT     INSTITUIICN:    UNIVERSITY    CF     MAM 

UNIVERSITY    CF    MIAMI  4  .6  10  1.6  2  .3 

•TOTAL    NCN-UNRE«G«ADUAT E  4  .6  10  1.6  2  .3 

STATE    OF    GECRCIA 

PARENT     INSTITUTION:    EMORY    U    CENTRAU    OFFICE 

E:'ORY    u    MAIN    CAMPUS  15  5.3 

•TOTAU    NCN-UNCfcRGRADUATE  15  5.3 

PARENT     INSTITUTION:     MERCER    U    CENTRAU    OFFICE 

MCOCFP    U    MAIN    CAMPUS  4  1.6  2  .8  6  2.4  247       97.6  253    100.0 

•  TOTAU    NGN-UNCFRGRAGUATE  4  1 .  <■  2  .8  6  2.4  247       97.6  253    100. C 

PARENT     INSTITLTION:    UNIVFRSITY    CF    GECRGIA 

UNIVERSITY    OF    GEORGIA  5  l.C  1  .2 

•TOTAL    NCN-LNQEkGRAOUATE  5  1.0  1  .2 


STATE    OF     IDAHO 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF     IDAHO 

UNIVERSITY     Cf     ICAbC  1  .7 

•TOTAL    NHN-UNDERGKADUATE  L  .7 


STATE    OF    ILLINOIS 

PARENT     INSTITUTION:    OE    PALL  UNIVERSITY                                                                                                                                                   32            4    6                     666       95.4                        698    100.0 

CE    PAUL    UNIVERSITY  1             -1                   28          4.0                                   .1                     t             •>                                                                                                                  fe,e    ,„„.„ 

•TOTAL    NON-UNDERGRADUATE  1             .1                  28          4.0                     1             .1                     2             .3 


10 

1.6 

26 

4.2 

599 

95.8 

625  100.0 

10 

1.6 

26 

4.2 

599 

95.8 

625  100.0 

1      .4 

16 

5.7 

265 

94.3 

281  100.  C 

1     .4 

16 

5.7 

265 

94.3 

281  100.0 

1.2 

490 

98.8 

496  100.0 

1.2 

490 

98.8 

496  100.0 

1     .7 

2 

1.3 

150 

98.7 

152  100.0 

I     .7 

2 

1.  3 

150 

98.7 

152  100. 0 

PARENT     INSTITUTION:     ILLINOIS     INST     TECHNOLOGY 

CHICAGO    KtNT    LAW    COLL 
•  TOTAU    NCN-UNCEM&RAEUATE 


18  4.8  2  .5  3 

18  4.8  2  .5  3 


23 

6.2 

350 

93.8 

373  100.0 

23 

6.2 

350 

93.8 

373  100.0 

PARFNT      INSTITUTION:     JOHN     MARSHALL     UAH     SCHCCU 

JOHN    "ABSHAUL    LAh    SCHOOL  1  -2  37  7.7  7  1.5  9  \.t 


•TlTAL    NUN-UNCEkGHADUAT t 


PARENT     INSTITUTION:     LCYCLA    UNIVERSITY 
LCYOl A    UNIVERSITY 


37  7.7  7  1.5  9  1.9 


l.t  2  .4  2 


11.3 

426 

88.8 

480  100.0 

11.3 

426 

88.8 

480  100.0 

12 

2.5 

477 

97.5 

489  100.0 

12 

2.5 

477 

97.5 

489  100.0 

37 

6.6 

522 

93.4 

559  100.0 

37 

6.6 

522 

93.4 

559  100.0 

•TOTAL    NCN-LNCCPCACUATE  8  1.6  2  .4  2.4 

PARENT     INSTITUTION:    NORTHWESTERN    UNIVERSITY 

NGRTHWFSTCR*    UNIVERSITY  35  6.3  2  .4 

•TOTAL    NGN-UNCERGRADUATE  25  6.3  2 

PARENT     INSTITLTION:    L    OF     ILLINOIS    CENTRAL    CFF 

U    OF     III     U»PAUA    CAMPUS  1.1  29  5.  3  2  .3  4  .5 

•TOTAL    NCN-UNCtR&RACUAT E  1  .1  29  5.2  2  .3  4  .5 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVtRSITY    JF    CHICAGO  480       qT>0 

UNIVERSITY    CF    CHICAGO  1  .2  12  2.4  .2  -2  5  .  ^       ^    q 

•  TOTAU    NCN-UNCEP&RADUATf  1  .2  12  2.4  1  . 1  ).  .c 


6.3 

688 

93.7 

734  100.0 

6.3 

6R8 

93.7 

734  100.0 

193 


STATF     OF      INTIANA 


H6W    RACIAU    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    ERUM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EOUCATIUN,     FALL     1970 
PART     20:    LAW    SCHOOLS    (FULL-TIME    STUDENTSI 


AMER  ICAN 
INDIAN 


SPANI SH 
SURNAME 


M  INf'RITY 


PARENT     INSTITUTION:     INCIANA  U    CENTRAL  OFFICE 

INOIANA    U    AT    UU CCM I NGTrN                        2  .5  1<?  4 .  6 

INDIANA    u    AT     INDIANAPOLIS  7  3.3 

♦  TOTAL    NEN-UNL'tRGRADUAI  E                             2  .3  26  4.2 


.  2 
.5 
.  3 


6.1 

3  86 

93  .9 

411 

100.0 

4.2 

205 

95.8 

214 

100.0 

6.4 

591 

94.6 

625 

100.0 

PARENT     INSTITUTION:     UNIVERSITY    OF    NOTRE    DARE 

UNIVERSITY    CI     NCTRf     CAPE  1  .2 

•TUTAL    NPN-UNUERGRAJUATE  1  .2 


17 

17 


.2 
.2 


22 

5.2 

399 

94.8 

421  100.0 

22 

5.2 

399 

94.8 

421  100.0 

STATE    CE     ICWA 

PARENT     INSTITUTION:    DRAKE  UNIVERSITY 

CRAKE     UNIVERSITY  3          1.2 

•TOTAL    NCN-UNOERGRAOUAT E  3          1.2 


1  .5 
1.5 


3.5 

251 

96.5 

260  100.  0 

3.5 

261 

96.5 

260  100.0 

PARENT     INSTI1UTIUN:     UNIVERSITY    OF     IOWA 

CM  VFRSI  IY    CF     I  CWA 
♦TOTAL    NON-UNDERGRADUATE 


1.9 
1.9 


1.9 

1.9 


459 
459 


98.  1 
98.  1 


468    100.0 
468    100.0 


STATE    r>    KANSAS 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    OF     KANSAS 

UMVFKSI  TY     CF    KANSAS  1  .3 

♦TOTAL     NCN-LNDERGRADUATE  1  .3 


1.0 

22 

5.7 

363 

94.3 

385  100.0 

1.0 

22 

5.7 

363 

94.3 

385  100.0 

PARENT     INSTITUTICN:    WASHBURN    U    OF     TOPEKA 

WASHHUKN    L    CF     1CPEKA 
♦TUTAL    NCN-UNCERGRACUATE 


2.2 

10 

3.  1 

315 

96.9 

325 

100.0 

2.2 

10 

3.1 

315 

96.9 

325 

100. 0 

STATE    OF    KENTUCKY 


PARENT     INSTITUTION:    U    KENTUCKY    CENTRAL    OFFICE 

U    CF     KENTUCKY    RAIN    CAMPUS 
•  TOTAL    NUt.-UNOFRCRADUA  TE 


3.8 
3.8 


17 

3.8 

431 

96.2 

448  100.0 

17 

3.  8 

431 

96.2 

448  100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UMVEFS1IY    CE    UOUISVILLE 

UNIVERSITY    OF    LUUISVILLE 
♦TCTAU    NCN-UNDERGR AfUAT E 


1.6 

1.6 


502 
502 


98.4 
98.4 


510    100.0 
510    100.0 


STATE    OF    LOUISIANA 


PARbNI     INSTITUTICN:     LOUISIANA    ST    U    CEN    OFFICE 

LA    STATE    U     BATON    ROUGE  5  .8 

•  ICTAL    NCN-UNCERGRADUATE  5  .8 


12 

1.9 

636 

98.1 

648  100.0 

12 

1  .9 

636 

98.1 

648  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     LOYOLA    UNIVERSITY 

LCYUU A    UNIVERS ITY  2 

♦TUTAL     NLN-UNDEkURADUATE  2 


1.9 

1.9 


.3 
.3 


11 

3.4 

310 

96.6 

321  100. C 

11 

3.4 

310 

96.6 

321  100.0 

PARENT     INST1TLTICN:     SCUTEERN    U    ACRL    MECE    C 

SOUTHERN    U    ACRL    MECH    C  1  2.0 

♦TCTAL     NON-UNCERGRACUATE  1  2.0 


88.2 
88.2 


90.2 
90.2 


51  100.0 
51  1 00.0 


PARENT  INSIIUTION:  TUUAKE  U  CF  LCLISIANA 

TUUANE  U  OF  LOUISIANA 
♦TCTAL  NCN-UNrFRGRAOUATE 


1.9 

1.9 


1.0 
1.0 


2.2 

16 

5.1 

299 

14 

2.  2 

16 

5.  1 

299 

94 

315  100.0 
315  100.0 


STATE  OF  MAINE 

PARENT     INSTITIT10N:    U    CF    MAINE    CENTPAL    CFFICE 

U    OF    AS     SCH    OF    LAW    PORTLT 
♦TGTAU    NCN-UNCERGRADUAT I 


1.2 
1.2 


2 

1.2 

159 

98.8 

161  100.0 

2 

1.2 

159 

"8.8 

161  100.0 

STATE    CF    MAPYLANC 


PARENT     INSTITLTICN:    UNIVERSITY    OF    8AUTIMCPE 

UNIVERSITY    OF    HALT1MURE 
♦  TCTAL    NCN-UNCtRGRACI.AT  f 


2.6 
2.8 


.3 

207 

96.7 

214  1OO.0 

.3 

207 

96.7 

214  100.0 

HEW   racial    and   ethnic    enrollment    data    fkum    institutions  of    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    20:    LAh    SCHCULS     (FULL-TIME    STUDENTS) 


STATE    OF    MASSACHUSETTS 


AMERICAN 
INDIAN 

PARENT     INSTITUTION:    BOSTON    CCLLECE 

BCSTON    COLLECE 
•TOTAL    NCN-LNCERGRAOUAT E 


*       ORIENTAL 

X       SPANISH 
SLRNAM} 

* 

MINORITY 

t 

OTHER 

t 

TOTAL               X 

3.S                   1 

.2                      1 

.2 

27 

4.2 

614 

95.8 

641     100.0 

3.9                    1 

.2                     1 

.2 

27 

4.2 

614 

95. R 

641     100.0 

PARENT     INSTITUTION:    BUSTON    UNIVERSITY 

BCSTON    LMVEKSITY  5 

•  TOTAL    NCN-UNCERGKACUAT E  5 


3.  1 


42 
42 


4.0 
4.0 


1,006       96.0 

1,006       96.0 


1,04^    100.0 
1,046    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    HARVARD    UNIVERSITY 

HAPVARC    UN  IVERS  ITY  3.2 

•TOTAL    NCN-LNDERGRADUAT E  3  .2 


11C 

110 


6.6 
6.6 


27 
27 


1.6 
1.6 


147 
147 


91.2 
91.2 


1,666    100.0 
1,666    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    NEW    ENGLANO    SCHOOL    OF    LAh 

NEW    ENGLANC    SCHCCL    CF    LAW 
•TOTAL    NUN-UNCERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:    NORTHEASTERN    UNIVERSITY 

NORTHEASTERN    UNIVERSITY 
•  TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE 


PARENT     INSTITUTION:     SUFFOLK    UNIVERSITY 

SUFFOLK    UNIVERSITY  2  .1 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  2  .1 


.1 
.  1 


1.  2 
1.? 


21 
21 


1.  2 
1.2 


163 
163 


139 
139 


97.6 
97.6 


95.2 
95.2 


1,741        98.8 
1,741       98.8 


167    100.0 
167    100. C 


146    100. 0 
146    100. 0 


1,762    100.0 
1,762    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    TUFTS    UNIVERSITY 

TUFTS    UNIVERSITY 
•  TOTAL    NCN-LNCERGRAOl'ATE 


2.5 
2.5 


1.0 
1.0 


7 

3.5 

191 

96.5 

198    100. C 

7 

3.5 

191 

96.5 

198    100.0 

STATE  OF  MICHIGAN 


PARENT  INSTITUTION:  DETROIT  COLLEGE  OF  LAW 

CETROIT  COLLEGE  OF  LAw 
•TOTAL  NCN-UNUERGRADUATE 


l.e 

1.6 


253 
253 


98.4 
98.4 


257    100.0 
257    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     U    OF    MICHIGAN    CEN    OFF 

U    "ICHIGAN     CAIN    CAMPUS  1  .1  70  5.9 

•TOTAL    NCN-UNCERGRACUATE  1.1  70  5.9 


.3 
.3 


.3 

77 

6.5 

1  ,108 

93.5 

1,185    100.0 

.3 

77 

6.5 

1,  108 

93.5 

1,185    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF    DETROIT 

UNIVERSITY    CF    DETROIT 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


27 
27 


7.2 

7  .2 


1             .3 

28 

7.5 

345 

92.5 

373    100. 0 

1           .3 

28 

7.5 

345 

92.5 

373    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    WAYNE     STATE    UNIVERSITY 

WAYNE     STATE     UNIVERSITY  6  .9 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  6  .9 


34 
34 


5.2 
5.2 


.5 
.5 


7.1 

603 

92.9 

649    100.0 

7.1 

603 

92.9 

649    100.0 

STATE    OF    MINNESOTA 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    MINNESOTA    CEN    OFFICE 

U    OF    MINN    MNPLS    SNT    PAUL  5  .7  18         2.6 

•  TOTAL    NON-UNCEKGRADUATE  5.7  18  2.6 


26 

3.8 

666 

96.2 

692    100.0 

26 

3.e 

666 

96.2 

692    100.0 

PARENT     INSTI1LTI0N:    WM    MITCHELL    COLLEGE    LAW 

wM    -ITCFELL    COLLEGE    LAW  1  .2 

•TOTAL    NLN-UNDERGRADUATE  I  .2 


489 
489 


99.6 
99.6 


491    100.0 
491     100.0 


STATE    OF    M  ISSCURI 


PARENT     INSTITUTION:    SAINT    LOUIS    U    CENTRAL    CFF 

SAINT    LOLIS    U    MAIN    CAMPUS 
•TCTAU    NCN-UNCERCRADUATE 


4.5 
4.5 


13 

4.5 

278 

95.5 

291    100.0 

13 

4.5 

278 

95.5 

291    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  U  OF  MISSOURI  CEN  OFFICE 

U  MISSCUH  AT  COLUMBIA 

U  OF  MISSOURI  KANSAS  CITY  1     .3 

•TOTAL  NCN-UNCERCRADUATE  1     .1 


.5 
2.B 
1.5 


6 

1.5 

R 

2.0 

395 

98.0 

403    100. 0 

8 

2.5 

18 

5.5 

307 

94.5 

325    100.0 

14 

1.9 

26 

3.6 

702 

96.4 

728    100.0 

STATE  CF  MCNTtN* 


PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF    MONTANA 

UNIVERSITY     CF    MONTANA  5  2.8 

•TUTAL    NCN-UNDERGRADUATE  5  2.8 


5 

2.8 

171 

97.2 

176    100.0 

5 

2.8 

1  71 

97.2 

176    100.0 

STATE    OF    NFBRASKA 

PARFNT     INSTITUTION:    CREIGHTCN    UNIVERSITY 

CREIGHTCN    UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNOER&RAOUATE 


1.1 

354 

98.9 

358    100.0 

1. 1 

3  54 

98.9 

358    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    u    OF    NEBRASKA    CEN    OFFICE 

U    OF    NEBRASKA    MAIN    CAMPUS  1 

•TOTAL    NCN-UNCER&RACUAT [  1 


I             .  3 

2 

.  7 

298 

99.  3 

3C0    100.0 

1             .3 

2 

.7 

298 

99.3 

300     100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM    INSTITUTIONS    OF    HIGHER     EOUCATION,     FALL     1970 
PART     2D:    LAW    SCHOOLS    (FULL-TIME     STUDENTS! 


STATF    Of     NFw     JERSEY 


AUER ICAN 
I  M)  IAN 


SPAMSH 
SURNAME 


PAHFNT      INSTITLTION:     hUTGERS     THF     ST    U    CEN    CFF 

KUIfFRS    L    CifFFN    CAMPUS 

PUTGFBS    L    NEWARK    CAMPUS 
•TOTAL    NCN-UNCtRGRAUUAT f 


13 

4.3 

91 

31  .4 

1C4 

17.7 

.  1 

.7 

.  5 


15 

5.0 

284 

95.0 

299  100.0 

93 

32.1 

197 

67.9 

2  90  100.  0 

OB 

18.3 

481 

81.7 

589  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     SETON    HALL     UNIVERSITY 

SCION    HALL    L     NfWAnK     LAWS 
•  TOTAL    NllN-LNDLKCRAOuft  if 


299 
799 


98.4 
98.4 


304    100.0 
304    100.0 


STATE    OF    NEW    MEXICO 


PAKENT     INSTITLTION:    UNIVERSITY    CF    NEW    HEXI 

UNIVERSMV    OF    NEW   MEXICO  5.C 

•TCTAL    NCN-UNCERGPADUATE  " 


21 

21 


9.6 
9.6 


3? 
3? 


14.6 

14.6 


187 
187 


85.4 
85.4 


219    100. C 
219    100. 0 


STATE    OF    NEW    YCRK 


PARENT     INSTITLTION:    hRCCKLYN     LAW    SCHCCL 
HRCOKCYN    Lib    SCHOOL 

•  total   ncn-uncergracuat  E 


.1 
.1 


7  84 
784 


99.1 
99.1 


751    100.0 
791     100.0 


PARENT     INSTITLTION:     COLUMBIA    L    CENTRAL    OFF 

tCLUMBIA    L    MAIN    CIVISICN  1  .3 

•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE  3  .3 


51 

51 


5.3 
5.3 


16 

1.  7 

76 

7.9 

888 

92.1 

964  100.0 

16 

1  .7 

76 

7.9 

888 

92.1 

964  100.C 

PARENT     INST1TLTICN:    CORNELL    U    CFhTFAL    OFFICE 

CCRNELL    U    MAIN    CAMPUS  3  .7 

•  TOTAL    NCN-UNCERGRADUAT  E  3  .7 


9 

2.0 

452 

98.0 

461  100.0 

9 

2.0 

452 

98.0 

461  100.0 

PARENT     INSTITLTION:     FORDEAM    UNIVERSITY 

ECRUHAM    LNIVERS1TY 
•  TOTAL    NCN-UNQL-RGRADUATE 


.2 
.2 


.2 
.2 


11 

1.3 

840 

98.7 

851  100.0 

11 

1.3 

840 

98.7 

851  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    HCFSTRA    UNIVERSITY 

HOESTRA    UN  IVFRSITY 
•TOTAL     NCN-UNCERCRADUATE 


2.6 
2.6 


1.3 
1.3 


3.8 
3.8 


96.2 
96.2 


78    100.0 
78    100.0 


PARENT     INSTITLTION:    NEW    YORK    LAW    SCHOOL 

NEW    YORK    LAW    SCHOOL 
•TCTAL    NON-UNCERGRADUATE 


11 

1  .5 

2 

.3 

2 

.  3 

15 

2.1 

705 

97.9 

720  100.0 

11 

1.5 

2 

.3 

2 

.3 

15 

2.1 

705 

97.9 

720  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    NEW    YORK    UNIVERSITY 

NFw    YORK    UNIVERSITY 
•  TOTAL    NCN-GNDCR&RADUATE 


36 
36 


3.2 
3.2 


17 
17 


1.5 
1.5 


1,073 
1,073 


95.1 
95.1 


1,128    100.0 
1  ,128    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     SAINT    JOHNS    UNIVERSITY 

SAINT    JCHNS    L    BROOKLYN  3  .5 

•  TOTAL    NCN-UNCiRGRAUUATE  3  .5 


20 

20 


3.2 
3.2 


1.1        15 

2.4 

45 

7.2 

581 

92.8 

626  100.0 

1.1        15 

2.4 

45 

7.2 

581 

92.8 

626  100.0 

PAREMT     INSTITLTION:     STATE     L    NEW    YCRK    SYS    CFF 

SUNY    ST    U    CFLO    MAIN    CAM  2  .4 

•TUTAL    NCN-LNUERGRADLATF  2  .4 


8.  5 
8.5 


50 

9.4 

482 

90.6 

532  100.0 

50 

9.4 

482 

90.6 

532  100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SYRACUSE    UNIVERSITY 

SYRACUSE     UNIVERSITY 
•TOTAL    NCN-UNCERGRADUATE 


1.4 
1.4 


1 

.2 

9 

1.7 

506 

98.3 

515  100.0 

1 

.2 

9 

1.7 

5  06 

98.3 

515  100.0 

PARENT     INSTITLTION:    UNICN    COLLEGE     SYSTEM    CFC 

ALBANY    LAW    SCHOOL 
•TOTAL    NCN-LNCCRGRAOUATE 


491 
491 


99.2 
99.2 


495     100.0 
495    100.0 


STATF    CF    NCR Th    CAROL INA 

KARtNT     INSTITUTION:     NC    CbNTBAL  UNIVERSITY 

NC    CtNTPAL    LMVERSITY  4          3.3 

•TOTAL    NUN-UNOERGRADUATE  4          3.3 


52 


74.8 
74.8 


96 

79.0 

27 

22.0 

123  1UU.U 

96 

78.0 

27 

22.0 

123  100.0 

PAREM  INSTITLTION:  U  OF  NC  SYSTEM  CEFICC  CHA 

U  OF  NC  AT  CHAPEL  HILL 
•TOTAL  NCN-UNTERGRADUAT E 


1.1 
1.  I 


.2 

.2 


1.  3 

627 

98.7 

635  100.0 

1.3 

627 

98.7 

635  100. 0 

PARENT     INSTITLTION:    WAKE    FOREST    UNIVERSITY 

WAKE    FCREST    UNIVERSITY 
•TOTAL    NON-LNUERGRADLA  IE 


734 
234 


99.6 
99.6 


235    100.0 
235    100.0 


STATE    OF    NORTH    CAKUTA 

PAEENT     INSTITUTION:    U    CE  NO    CENTRAL  OFFICE 

OF    NO    MAIN    CAMPUS  1             .7 

•  TOTAL     NCN-UNCPRGKAUL'AT  E  1             .7 


146 
146 


98.6 
98.6 


148     100. C 
148    100. C 


HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    20:    LAW    SCHOOLS     (FULL-TIME     STUDENTSI 


STATE    OF    I  ML 


AMERICAN 
I  NO  1  A  N 

PARENT     INSTITUTION:     CAPITAL    UNIVERSITY 

CAPITAL     UNIVERSITY 
»TOTAL    NCN-UNCCRGRADUATE 


0 

*       ORIENTAL 

*       SPANISH 
SURNAME 

3! 

MINORI TY 

12 

4.3                     I 

.4                      1 

.  4 

14 

12 

4.3                     1 

.4                     1 

.4 

14 

5.0 
5.0 


2  66 
266 


95.0 
<)5.0 


280    100.0 
280    100.0 


PARENT     INST  I  UTION:    CASE     WESTERN    RESERVE    U 

CASE    WESTERN    PFSERVE    U 
•TOTAL    NCN-UNDFRSRAQUATE 


2C 
20 


4.6 
4.6 


.7 
.7 


23 

5.3 

409 

94.7 

432    100.0 

23 

5.3 

409 

94.7 

432     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     CLEVELAND    ST    UNIVERSITY 

CLEVELAND    ST    UNIVERSITY  1  .3 

•  TCTAL    NCN-UNOERGRADUATE  1  .3 


3.0 
3.0 


1            .  3 

15 

4.  1 

355 

95.9 

370    100.0 

1             .3 

15 

4.1 

355 

95.9 

370    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    OH  I C    NORTHERN    UNIVERSITY 

CHID    NORTHERN    UNIVERSITY 
♦TOTAL    NCN-LNOERGRAOUATE 


2.7 

2.7 


1.6 
1.6 


4.4 
4.4 


175 
175 


95.6 
95.6 


183    100.0 
183    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    OHIO    STATE    U    CENTRAU    CFF 

OHIO    STATE    U    PAIN    CAMPUS  13  2.4  32  6.0 

•TCTAU    NCN-UNCERGRAOUATE  13  2.4  32  6.0 


45 

8.5 

4  86 

91.5 

531     100.0 

45 

8.5 

486 

91.5 

531     100.0 

PARENT     INSTITUTION:     SAUMCN    P    CHASE    C    CF    UAW 

SALMON    P    CI-ASE    C    OF    LAW 
•TOTAL    NCN-UNCFKGRADUATE 


3.4 
3.4 


3.4 
3.4 


365 
365 


378    100.0 
378    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    U    CINCINNATI    CENTRAL    CFF 

U    OF    CINCINNATI    MAIN    CA» 
•TCTAU    NCN-UNCERGRAOUATE 


1.9 

1.9 


7 

1.9 

360 

98.1 

367    100.0 

7 

1  .9 

360 

98.1 

367    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY    CF    AKRCN 

UNIVERSITY     CF    AKRCN 
•TUTAL    NCN-LNOEKGRAOUATE 


.  5 
.5 


2.4 

365 

97.6 

374    100.0 

2.4 

365 

97.6 

374    100.0 

PARENT     INSTITUTION:    UNIVERSITY     CF    TCUECC 

UNIVERSITY    CF     TOUEOO 
•  TOTAU    NCN-UNCERGRACUAT  E 


6.2 
6.2 


.3 

1 

.3 

20 

6.8 

272 

93.2 

292    100. C 

.  3 

1 

.3 

20 

6.8 

272 

93.2 

292     100. C 

STATE    OF    CKLAFCMA 

PARENT     INSTITLTIU'N:    OKUAFCMA    CITY    UNIVERSITY 

OKLAHOMA    CITY    UNIVERSITY 
•  TOTAL    NCN-UM  FRGRADUAT  E 


3.2 

3.2 


11 

4.4 

238 

95.6 

249    100.0 

11 

4.4 

238 

95.6 

249    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  U  OF  OKLAHOMA  CENTRAU  OFF 

U  OF  C1KLAHCMA  MAIN  CAMPUS         4      .9 
•  TCTAL  NON-UNGERGSADL'ATE  4     .9 


1            .2 

7 

1.5 

456 

98.5 

463    100.0 

1            .2 

7 

1.  5 

456 

98.5 

463    100.0 

PARENT  INSTITUTION:  UNIVERSITY  CF  TULSA 

UNIVERSITY  CF  TULSA 
•TCTAL  NCN-UNCERGRADUAT E 


2.8 
2.8 


2.8 

138 

97.2 

142    100.0 

2.  R 

138 

97.2 

142    100.0 

STATE    CF    CRECCN 


PARENT     INSTITUTION:     UEWIS    AND    CUARK    COUUECE 

NTHWSTNUAWUEWISCUARK  1  .8 

•TUTAU    NCN-UNJERGRAOUATF  1  .8 


05.8 
95.  8 


119    100.0 
1  19    100.  C 


PARENT     INSIIHTICN:    CREC    ST    HIGHER    EO    SYS    CFF 

U    OF    OREG~N    MAIN    CAMPUS  5  1.5  3  .9 

•TOTAL    NCN-UNCERGRAOUATE  5  1.5  3  .9 


10 

3.0 

320 

97.0 

330    100.0 

10 

3.0 

320 

97.0 

330    100.0 

PARENT     INSTITUTION:     WIUUAMETTE    UNIVERSITY 

WIUUAMETTE     UNIVERSITY 
•TOTAU    NUU-UNOEKGRAOUATE 


.  3 

.3 


355 
355 


9Q.2 
99.2 


358    100.0 
358    100.0 


STATE    UF    PENNSYLVANIA 


PARENT     INSTITUTION:     CICKINSON    SCHOOL    OF    LAW 

CICKINSCN    SCHOOL    OF     LAW  3 

•TUTAL    NCN-UNCERCRAOUATE  3 


.5 
.5 


361 
361 


98.6 
98.6 


366    100. 0 
366    100.0 


PARENT     INST11LTI0N:    CUaUCSNF     UNIVERSITY 

CUOUESNE    UNIVERSITY 
•  TOTAU    NC'.-UNUERGRAOUATE 


1.7 
1.7 


10 
10 


578 
578 


98.3 
98.3 


588    100.0 
588    100.0 


PARENT     INSTITUTION:     TfMPUE    U    RAIN    CAMPUS 

TEMPUF    u    MAIN    CAMPUS  1  .2 

•TOTAU    NCN-UNCERGRAOUATE  1  .2 


35 
35 


5.6 
5.6 


.8 

42 

6.B 

579 

93.2 

f>21     100.0 

.8 

42 

6.8 

579 

93.2 

621     100.0 

PARENT     INS1ITUTIUN:    U    OF     PENNSYLVANIA 

U    CF    PENNSYLVAN I  I  1 

•TOTAL    NCN-UNCEPORAPUATE  1 


17 
17 


3.0 
3.0 


.2 

23 

4.1 

537 

95.9 

560    100.0 

.  2 

23 

4.  1 

53  7 

95.9 

560    100. 0 

PARENT     INSTITUTION:    U    CF    PITTSeG    CENTRAL    CFF 

U    l!F    PITTSOC    MA  IN    CAMPOS 
•TGTAL    NCN-UNCERGRAOUATE 


26 
26 


5.1 
5.  1 


26 
26 


5.1 

5.  1 


4R7 
487 


513    100.0 
513    100.0 


PARENT     INST  ITUTIl'M:     VIUUANHVA    UNIVERSITY 

VIULANCVA    UNIVERSITY 
•TOTAU    NON-UNDERGRADUATE 


3.4 
3.4 


1            .2 

17 

3.6 

458 

96.4 

475    100.0 

1             .2 

17 

3.6 

458 

96.4 

475    100.0 
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HEM    RAUAl     AND    ETHNIC     ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR     EDUCATION,     FALL     1070 
PART    20:    LAW    SCHOOLS    (FUCL-TIMF     STUDENTS) 


S  I  AH      01         .'    I     II II    AROl  INA 


AMFR  ICAN 

I  M)  I  an 


%       ORIENTAL 


SPAN! SH 

S'JRNAMF 


PARI  M      INST  I  TUT  ION:    U    OF    SC    CI  NT  HAL      IFFICI 

I      III       SC     PAIN     CARPUS 
•TOTAL     Nrf.-UNiXRGItAUUATE 


.  ? 
.2 


.  2 
.2 


.  8 
.H 


646       0O.2 
646       99.2 


651    100.0 
651     100.0 


STATE    OF    SCUTF     L'AKOIA 


PARENT      INSTITUTION:     U     CF     SCUTF     DAKOTA 

b    OF     SOLTH    CAKCTA 
•  TOTAL    Nl'M-UUCtKCKAOUATE 


1 

.  5 

183 

99.5 

184    100.0 

1 

.5 

163 

99.5 

184    100.C 

STATE    OF    TENNESSEE 


PAFFNT     INSTITUTION!     f^PHS    STATE    UNIVERSITY 

MEMPHI  S    STATE     CM  VLRSITY 
•TOTAL     NCN-UNCERGRAOUAT E 


1.4 
1.4 


3 

1.4 

205 

98.6 

208    100.0 

3 

1  .4 

205 

98.6 

208    100.0 

PARENT     INST  I  TCI  ION :    C    UF     TENNESSEE    CEN    OFF 

U    OF    TENNESSEE    KNOXVICCF 
•  TOTAL    NCN-CNUERGRADUATE 


1.6 
1.6 


374 
374 


98.4 
98.4 


380    100.0 
380    100.0 


PARENT     INSTITITICN:    VANCERelCT    UNIVERSITY 

VANOERrt  1L  T     IM  VcRSI  TY 
•  TOTAL     NIN-UNCERCRAOUAT  E 


1.8 
1.8 


1.8 

42  7 

98.2 

435 

100.0 

1  .8 

427 

98.2 

435 

100.0 

STATE    CF    TEXAS 


PARENT     INSTIHTILN:    A|NT     RARYS    UNIVERSITY 

SAINT      'lARYS     UrilVERSITY 
•TOTAC    NCN-UNCERoRADUAT E 


1.1 
1.1 


55 

15.1 

59 

16.2 

306 

83.8 

365    100.0 

55 

15.  1 

59 

16.2 

306 

83.» 

365    100. 0 

PARENT  INSTITCTION:  SUCTFERN  KETH  LNIVFRSITY 

SCUTHESN  Ml  TF  UNIVERSITY         10    1.3 
•  TOTAL  N"N-UNCERGr(AI)CATE  10    1.3 


1.7 
1  .7 


.3 
.3 


1.2 

34 

4.5 

715 

95.5 

749    100.0 

1.2 

34 

4.  5 

715 

95.5 

749    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    TEXAS    SOUTHERN    UNIVERSITY 

TEXAS    SOUTHERN    UNIVFRSITY  2  1.0  1 5  2 

•  TCTAC    NCN-ONCEPCAUUAT  E  2  1.0  152 


75.2 

75.2 


1.0 
1.0 


12 
12 


168 

83.2 

34 

16.8 

2C2    100.0 

168 

83.2 

34 

16.8 

202    100.0 

PARENT     INSTITCTION:     U    OF     TFXAS    SYSTEM    OFFICE 

L    OF     TEXAS     AT    ACSTIN  1  .  1 

•  TOTAC     NON-CNOEP.GRAOUATE  1  .1 


23 

1.  5 

33 

2.2 

1  ,485 

97.8 

1  ,518    100.0 

23 

1.5 

33 

2.2 

1.485 

97.8 

1,518    100.0 

PARENT     INSTITLTICN:    UNIVERSITY    CF    FCUSTCN 

UNIVERSITY     UF     HOUSTON 
•TCTAC    NCN-UNCfcRCRACUATE 


.2 
.2 


14 
14 


2.7 
2.  7 


17 
17 


507 
507 


96.8 
96  .8 


524    100. 0 
524    100.0 


STATE    OF    UTAH 


PARENT     INSTITUTION:    UTAF    ST    HIGHER    ED    SYS    OFF 

UN1VFRSI  TY    OF    C IAH  3  .8 

•  TOTAL    NCN-C'NCERCRAOUATE  3  .8 


.3 
.3 


382 
382 


98.2 
98.2 


389    100.0 
389    100.0 


STATE    OF    VIRGINIA 


PARENT     INSTITUTION:     C    WILLIAM    MARY    CEN    OFF 

C     kill  I  AM     VARY     RAIN     CAR 
•  TOTAL     N0f.-UN3ERGRA'JUAT  E 


1.2 
1.2 


3 

1.2 

248 

98.8 

251     100.0 

3 

1.2 

248 

98.8 

251    100. C 

PARENT  INSTI  Til  ION:  l  CF  vIPCIMA  SYS  CFFICc 

U  OF  VIRGINIA  MAIM  CAMPUS 
•  TfTJL  NCN-UKCtRcRACUAT  I 


2.6 
2.t 


24 

2.6 

893 

97.4 

917    100.0 

24 

2.6 

893 

97.4 

91T    100.0 

PARENT     INST1TCT1TN:    UNIVERSITY    OF     R ICHMONC 

CMVfRSIIY     CF     RICHMCNO  1  .5 

•  riTAl     N'N-UNCFRCRADUAT E  1  .5 


1               .5 

184 

99.5 

185    100.0 

1               .5 

ie4 

99.5 

ie5   100.0 

PARENT     INSTITLTICN:     WASHINGTON    LEE    UNIVFRSITY 

WASHINGTON    Lie    UNIVFRSITY 
•  TCTAL     NCf.'-l  NCf  Rf.RACUAT  E 


.5 
.5 


1               .5 

221 

99.5 

222    100.C 

1               .5 

221 

99.5 

222    100. 0 

STATf    CF    wASFINCTCN 


PARENT     INSTITlTluN:     CONJACA    UNIVERSITY 

G(  'WAC.A    IMvERSI  TY 
•TCTAL     NCN-UNCt 'ORACUAT [ 


221    100.0 
221    100.0 


221    100.0 
221    100.0 


PARFNI      INSTITLIION:     UNlVRKSITY     OF     rfASHlNGTLN 

UNIVERSITY    CF     .ASMINGTCN  14  3.5 

•  TOTAL    MN-CNOERGRADUATE  14  3.5 


4.0 
4.0 


5 

35 

8.P 

365 

91  .3 

400    100.0 

5 

->•> 

8.8 

365 

91.3 

4C0    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    FROM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION, 
PART    2D:    LAW    SCHCOLS     (FULL-TIME    STUCENTS) 


STATE    OF    WISCCNSIN 


AMERICAN  t  NEGRC 

INDIAN 


SPANISH 
SURNAME 


*         MINORITY 


PARENT     INSIIHTIDN:    MARCLETTF    U    CENTRAL    OFF 

MARJUETTE    U    MAIN    CAMPUS 
•TOTAL    NCN-LNCERGRACUATE 


291 
291 


99.7 
99.7 


292     100.0 
292    100.0 


PARENT     INSTITUTION:    U    OF    WISCONSIN    CcN    OFFICE 

V    CF    WISCCKSIN    MADISCN  2  .3  17  2.2  2  .3 

•TOTAL    NCN-UNDERGRADUATE  2  .3  17  2.2  2  .3 


25 

3.2 

750 

96.8 

775  100.0 

25 

3.2 

750 

96.8 

775  100.0 

HEW  RACIAL  AND  FrHMC  ENROLLMFNT  CATA  FkUM  IMS  T  I  I UT  1  ONS  OF  HIGHFR  FOUCATIUN,  FALL  1  970 
PAR?  20:  LAV.  SCHUULS  (FULL-TIMF  STUDENTS) 

(STATL  SUMMARIES) 


AMER ILAN 

t 

NFGKC 

t 

ORIENTAL 

* 

SPANISH 

1 

MINOR! TY 

% 

OTHFR 

% 

TOTAL 

X 

INC  IAN 

SURNAME 

AL  AH'UIA 

e 

1.0 

1 

.1 

9 

1.2 

763 

98.8 

772 

100.0 

ARI 7CNA 

8 

1.0 

E 

1.0 

2 

.2 

31 

3.7 

49 

5.9 

788 

94.1 

837 

lon.o 

ARKANSAS 

9 

1.8 

10 

2.3 

3 

.7 

21 

4.8 

414 

95.2 

435 

100.0 

CAL  IFORNIA 

21 

.3 

21d 

3.6 

128 

2.1 

224 

3.7 

591 

9.7 

5,  524 

90.  3 

6,115 

100. C 

CCLCRADO 

2 

.4 

7 

1.6 

1 

.2 

2 

.4 

12 

2.7 

437 

97.3 

449 

100.0 

CUNNLCTICUT 

2 

.3 

96 

12.2 

6 

.8 

7 

.9 

11  1 

14.1 

678 

85.9 

789 

100.0 

DISTRICT    CF    CCLUMHA 

13 

.4 

444 

13.9 

17 

.5 

14 

.4 

488 

15.? 

2,  716 

84.8 

3,204 

100.0 

FLCRIDA 

4 

.2 

lb 

.8 

2 

.1 

60 

3.0 

82 

4.  1 

1  ,'H 

95.9 

1  ,995 

100.0 

GEORGIA 

24 

2.3 

1 

,  l 

3 

.3 

2R 

2.7 

1.002 

97.3 

1,030 

100.  c 

IDAHO 

1 

.7 

1 

.7 

2 

1.3 

150 

98.7 

152 

100.0 

ILL  I  >I()IS 

4 

.1 

177 

4.6 

15 

.4 

21 

.6 

21° 

5.7 

3,609 

94.  3 

3,828 

100.0 

1  Ml  UNA 

3 

.3 

43 

4.1 

3 

.3 

7 

.7 

56 

5.4 

990 

94.6 

1,046 

100.0 

IOWA 

3 

.4 

13 

l.R 

2 

.3 

18 

2.5 

710 

97.5 

728 

100.0 

KANSAS 

1 

.  1 

16 

2.3 

4 

.6 

1  1 

1  .5 

32 

4.5 

678 

95.5 

710 

100.0 

KENTUCKY 

25 

2.6 

25 

2.6 

933 

97.4 

958 

100.0 

LOUISIANA 

e 

.6 

61 

4.6 

4 

.3 

12 

.9 

85 

6.4 

1.250 

93.6 

1,335 

100.  c 

MAI  NF 

2 

1.2 

2 

1.2 

159 

98.8 

161 

100.0 

MARYLAND 

6 

2.8 

1 

.5 

7 

3.  3 

207 

96.7 

214 

100.0 

MASSACHUSET  IS 

10 

.2 

1<=2 

3.4 

17 

.3 

36 

.6 

255 

4.5 

5.373 

95.5 

5,628 

100.0 

MICHIGAN 

7 

.3 

135 

5.5 

<■ 

.2 

7 

.  3 

155 

6.3 

2  .309 

93.7 

2,464 

100.0 

U 1 NNFSOTA 

6 

.5 

19 

1.6 

3 

.3 

78 

2.4 

1.  155 

97.6 

i,ie3 

100.0 

MISSOURI 

1 

.1 

24 

2.4 

14 

1  .4 

39 

3.8 

980 

96.2 

1,019 

100.0 

MONTANA 

5 

2  .8 

5 

2.8 

1  71 

97.2 

176 

100.0 

NEBRASKA 

? 

.5 

2 

.3 

1 

.2 

6 

.9 

652 

99.1 

658 

100.0 

NEW    JERSFY 

109 

12.2 

3 

.? 

1 

.  1 

113 

12.  I 

780 

87.3 

893 

100.0 

NEW    MEXICO 

1 1 

5.0 

21 

9.6 

32 

14.6 

187 

85.4 

219 

100. C 

NEW    YORK 

11 

.2 

l  a  a 

2.6 

22 

.3 

63 

.9 

234 

4.0 

6,877 

96.0 

7,161 

100. 0 

NORTH    CARUL INA 

4 

.4 

99 

10.0 

2 

.2 

105 

10.6 

888 

89.4 

993 

100.0 

NOFTH    DAKOTA 

1 

.  7 

1 

.7 

2 

1.4 

146 

98.6 

148 

100.  C 

OHIO 

1<. 

.4 

124 

3.9 

12 

.4 

4 

.1 

154 

4.8 

3,053 

95.2 

3,207 

100.0 

OKLAHOMA 

4 

.5 

14 

1.6 

1 

.1 

3 

.4 

22 

2.6 

832 

97.4 

854 

1C0.C 

ORFGCN 

b 

.7 

5 

.6 

6 

.7 

1 

.1 

IB 

2.2 

789 

97.8 

8  07 

100.0 

PENNSYLVANIA 

2 

.1 

107 

3.4 

5 

.2 

9 

.  3 

123 

3.9 

3,000 

96.1 

3,123 

100.0 

SOUTH    CARCL INA 

3 

.5 

1 

.2 

1 

.2 

5 

.8 

646 

99.2 

651 

100.0 

SULIH    OAKC 1A 

1 

.5 

1 

.5 

183 

99.5 

184 

100.0 

TENNESSEE 

17 

1.7 

17 

1.7 

1,006 

9C3 

1,023 

100.0 

TEXAS 

13 

.4 

177 

5.3 

8 

.2 

113 

3.4 

311 

9.3 

3,047 

90.7 

3,358 

100.0 

UTAF 

3 

.8 

L 

.3 

i 

.8 

7 

1.8 

382 

98.  2 

389 

100. c 

VIRCINI A 

1 

.  1 

28 

1.8 

29 

1  .8 

1,546 

98.2 

1,5  75 

100.0 

WASHINGTON 

14 

2.3 

1ft 

2.6 

3 

.5 

2 

.  3 

J  5 

5.6 

586 

94.4 

621 

100.0 

WISCUaiS  IN 

2 

.2 

17 

1.6 

2 

.2 

5 

.5 

26 

2.4 

1,041 

97.6 

1,067 

100.0 

(REGION  AND  U.  S.  SUMMARIES) 

AMERICAN       %  NEGRO      %         ORIENTAL    %              SPANISH     *    MINORITY     %                 OTHER     %                 TOTAL     * 

INDIAN  SURNAME 

I.   NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 

**REGION  TOTALS**  136        .3  1,498      3.5    243       .6      459        1.1   2,336       5.5     40,407    94.5   42,743   100.0 

II.   SOUTHERN  STATES  TOTAL 

38        .3  443      3.4     16       .1      195        1.5     692       5.3     12,475    94.7   13,167   100.0 


III.   BORDER  STATES  +  D.  C. 

TOTAL  18        .3     513      8.2     18 

UNITED  STATES  SUMMARY 

TOTAL  192         -3   2,454      3.9    277 


.5     581       9.3      5,668    90.7    6,249   100.0 
1.1   3,609        5.8     58,550    94.2   62,159   100.0 


200 


STATE,  AREA,  AND  U.S.  SUMMARIES 
OF  PA°TS  1  AND  2 


201 


OB  1  ENTAl 

I 

SPAM  SH 
SURNAME 

1 

MINuPITY 

It  1 

.  1 

2°2 

.    4 

15,572 

44 

.7 

34 

.6 

960 

155 

.2 

326 

.4 

16,532 

1.2 

4,052 

7.1 

7,225 

12.7 

49,672 

87.3 

56,897    100.0 

.9 

139 

2.1 

279 

4.  2 

6,378 

95.8 

6,657    100.0 

1.1 

4,191 

6.6 

7,504 

1  1  .« 

56,050 

88.2 

63,554     100.0 

34  3 

.9 

5,  e77 

14.  e 

89 

.2 

220 

.6 

6,529 

16.4 

33,281 

83.6 

39,810    100.0 

30 

.9 

85 

2.7 

41 

1.3 

1" 

.6 

174 

5.5 

2,993 

94.5 

3,167    100.0 

373 

.9 

5,562 

13.9 

13C 

.3 

?38 

.6 

6,70  3 

15.6 

36, 274 

84.4 

42,977    100.0 

HEW    RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    OATA    FRO*'     INSTITUTIONS    OF    HCFER    FCUCATION,     FALL     1970 
PART    3:    ALL      INSTITUTIONS    <rULL-TIME     STUDENTS) 

(STATE    SUMMARIES! 
AMER ICAN 

l mdian 

ALABAMA 

UMOERoRACLATE  225  .3             14,944  18.7  111  .1  292  .4  15,572  19.5  64,334  80.5  79,906    100. 0 

NON-UNDERCRACLATE  2  880  14.4  44  .7  34  .6                     960  15.7  5,15?  84.3  6,112    100.0 

1CTAL     EN°CLLMENT  227  .3             15.E24  18.4  155  .2  326  .4  16,532  19.2  69,486  80.8  86,018     100.0 

AR  I/UNA 

UNDERGRADUATE  1,336  2.3  1,182 

NCN-UNDERGRACUATE  20  .3                        62 

ILISL     ENtPLLMENT  1,356  2.1  1,244 

ARKANSAS 
UNDERGRALUAT  E 
NCN-UNDEFLRAIHATE 
TCTAL    ENROLLMENT 

CAl  IFCPMA 

UNDERGRADUATE  5,362  l.C  32,317  5.7  26,304  4.7  35,065  6.2  99,048  17.6  463,162  82.4  562, 21C  100.0 

NCN-UNDfcRGR ACUAT E  316  .5  2.C49  3.2  2,467  3.8  1,780  2.7  6,61?  10.2  58,412  89.8  65,024  100.0 

TOTAL     ENROLLMENT  5,678  .9  34,366  5.5  28,771  4.6  36,845  5.9  105, 66C  16.8  521,574  83.2  627,234  100.0 

CCICOADC 

UNDERGRADUATE  736  .9  1,849  2.3  977  1.7  4,27°  5.3  7,840  9.6  73,508  90.4  81,348  100.0 

NCN-UNDERCR  ACUATE  29  .5  146  2.6  127  2.2  161  2.8  46  3  8.2  5,197  91.8  5,660  100.0 

TOTAL    ENRCLLH=NT  765  .9  1,995  2.3  1,104  1.3  4,439  5.1  8,303  9.5  78,705  90.5  87,008  100.0 

CONNECT (CUT 

UNDERGRADUATE  57  .1  2,036  3.6  120  .2  495  .9  2,708  4.8  53,558  95.2  56,266  100.0 

NCN-UNCtRCRACUAT E  4  .1  237  P. C  6C  2.0  27  .9  328  11.1  2.622  88.9  2.95C  100.0 

TCTAL    ENRCLLMENT  61  .1  2,273  3.8  180  .3  522  .9  3,036  5.1  56,180  94.9  59.216  100. 0 

C EL  AW  ARE 

UNDERGRADUATE  22  .2  1,456  10.1  36  .2  31             .2  1,545  10.7  12,898  89.3  14,443  100.0 

NIN-UNDERCRACLATF  2  .2  21  2.3  6  .7  1.1  30  3.3  8e0  96.7  91 C  100.0 

TOTAL     CNPCLLMENT  24  .2  1,477  9.6  42  .3  32             .2  1,575  10.3  13.77R  89.7  15,353  100.0 

D  ISTR ICT    CF    CCLUMEIA 

UNDERGRADUATE  42  .1  9,20?  32.9  2C7  .7  216  .8  9,668  34.5  18,335  65.5  28,003  100.0 

NON-UNDERGRALUATE  30  .3  2,230  19.6  143  1.3  114  1.0  2,517  22.2  e.836  77.8  11,353  100.0 

TOTAL     ENROLLMENT  72  .2  11,433  29.1  35C  .9  330  .8  12,185  31.0  27,171  69.0  39,356  100.0 

FLOPIOA 

UNDERGRADUATE  251  .2  12,740  9.3  599  .4  4,820  3.5  18,410  13.4  118,796  86.6  137,206  100.0 

NON-UNDERGRADUATE  18  .2  229  2.6  194  2.2  300  3.4  741  8.5  P. 018  91.5  8,759  100.0 

TCTAL    ENFCLLMENT  269  .2  12,969  8.5  793  .5  5,120  3.5  19,151  13.1  126,814  86.9  145,965  100.0 

GtORGIA 

UNDERGRACUATE  13 

NCN-UNDERGRACUATE  2 

TLTAL    ENROLLMENT  15 

IUAI-C 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNOERGRACUAT  E 
TOTAL    ENROLLMENT 

ILL INOI S 

UND-RGRADUATE 
NCN-UNDE-<GR  ACLAT  E 
TOTAL    ENROLLMENT 

I  NCI  ANA 

UNDERGRADUATE  366  .3  3,947  3.1  468  .4 

NCN-UNDERCPACLAT E  55  .4  453  3.1  112  .8 

TOTAL    ENRCLLMENT  421  .3  4,400  3.1  5°0  .4 

IChA 

UN0ERGRADLA1E  77  .1  1,399  1.7  194  .2 

NLN-UNOERCR  AtUATF  12  .1  94  .9  5P  .5 

Tu^L    EN-ICLLMENT  89  .1  1,493  1.6  252  .' 

K  ANSAS 
UN0FRGPADLA1E  384  .5  2,139  3.0  401  .5  584  .8  3,708 


13,641 

17.1 

1  74 

.2 

248 

1,216 

10.4 

183 

1.6 

70 

14,  657 

16.  3 

357 

.4 

318 

14, 

,076 

17, 

,7 

65, 

620 

82.3 

79, 

696 

100.0 

1, 

,4  71 

12. 

6 

10, 

,238 

87.4 

11, 

709 

100. 0 

15, 

.54  7 

17. 

.0 

75, 

858 

83.0 

91, 

,405 

10C.0 

91 

.  3 

10 

1.4 

01 

.4 

206 

.8 

19 

2.6 

225 

.8 

.3 

481 

1.8 

25,956 

98.2 

26,437    100.0 

.6 

39 

5.4 

688 

94.6 

727    100.0 

.  3 

520 

1.9 

26,644 

98.  1 

27,164    100.0 

21  3 

.  5 

21,420 

61 

.2 

1,498 

274 

.5 

22  ,918 

1  ,995 

.8 

2,069 

556 

1.  7 

240 

2,551 

.9 

2,309 

26, 

,69  7 

10. 

,9 

219, 

173 

89.  1 

2*5, 

870 

100.0 

2 

,355 

7, 

.3 

29, 

,752 

92.7 

32, 

107 

100.0 

29 

,052 

10, 

.5 

248, 

,925 

89.5 

277, 

,977 

100.0 

5,321 

4.2 

121, 

,789 

95.8 

127, 

,110 

100.0 

694 

4.8 

13, 

,850 

95.2 

14, 

,544 

100.0 

6.C15 

4.2 

135 

,639 

95.8 

141, 

,654 

100. 0 

.2 

1,866 

2.  3 

79,136 

97.7 

81,002 

100.0 

.4 

209 

2.0 

10,503 

98.0 

10,712 

100. 0 

.  3 

2.C75 

2.3 

89,639 

97.7 

91,714 

100.0 

2,  139 

3.0 

401 

.5 

204 

2.7 

125 

1.7 

2,  54-> 

3.C 

526 

.6 

73 

,876 

95.2 

77, 

,584 

100.0 

7, 

,078 

93.9 

7, 

,  534 

100.0 

RO 

,954 

95.1 

85, 

,118 

100.0 

\ir\-UNDERGRACUATE  48  .6  204  2.7  125  1.7  79  1.0  456  6. 

TCTAL    ENROLLMENT  432  .5  2,54-"  3.C  526  .6  663  .8  4,164  4.' 

K  ENTUCKY 

UNCtRGRADLATE  217  .3  3,107  4.5  185  .3  87  . 1  3,596  5.2             66,080       94.8             69,676    100.0 

NrN-dNOFRCRACLATE  5  .1  118  2.1  23  .4  16  .3  162  2.8               5,591       97.2                5,753    100.0 

TLTAL     ENROLLMENT  222  .3  3,225  4.3  ?C8  .3  103  .1  3,758  5.0            71,671       95.0             75.429    100.0 

LOUISIANA 

UNDERGRADUATE  55  7  .6  17,773  20.7  421  .5  835  1.0  19,586  22.8             66,226       77.2             85,812    100.0 

NON-'JNDERGR  ATLAT  E  30  .4  369  4.3  75  .9  87  1.0  561  6.6                7,952       93.4               8,513    100.0 

TCTAL     ENROLLMENT  5P7  .6  16,142  19.2  496  .5  922  1.0  20,147  21.4             74,178       78.6             94,325     100.0 

MAINC 

UNCERGR ACUATE  50  .2  186  .F  55  .2  36  .2  327  1.4             22,637       98.6             22,964    100.0 

NON-'JNDERGRACLATE  1  .3  1  .1  3  .3  7  .8  891       99.2  898    100.0 

TCTAL     ENROLLMENT  50  .2  leS  .6  56  .2  39  .2  334  1.4             23,528       98.6             23,862    100.0 


HEW    RACIAL    AND    ETt-MC    ENROLLMENT     CATA     FROM     1NSTI1UTIONS    OF    HIGHER    EDUCATION,    FALL    1970 
PART    3l    ALL     INSTITUTIONS     (FULL-TIME    STUDENTS! 


(STATE     SUMMARIES) 


MARYLAND 
UNCERGRACUAT E 
NON-UNDERGRACLATE 
TOTAL     ENROLLMENT 


AMERICAN 
INC  I  AN 


20  7 

21 

228 


.  i 
.3 
.  3 


8,975 

12.3 

416 

5.8 

S,  3=11 

11.7 

ITAl 

* 

SPANISH 
SURNAME 

7C5 

1.0 

509 

265 

1.7 

65 

970 

1.2 

574 

10,396 

14, 

.2 

62, 

765 

85.8 

73, 

,  161 

100.0 

76  7 

10. 

,9 

6 

.359 

89.2 

7, 

,126 

100.0 

11,163 

13, 

.9 

69, 

,124 

86.  1 

CO, 

,287 

1C0.0 

MAS5ACHLSE  US 
UNCERGRACUATE 
NCN-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


192 

.  1 

5.C8C 

45 

.2 

920 

237 

.1 

6,000 

1  ,266 
214 

1  ,480 


.e 

.8 


993 

loq 

1,192 


.6 
.7 

.6 


7,531 

4.5 

158, 

,819 

95.5 

166, 

35C 

100.0 

1,378 

4.9 

26, 

,714 

95.1 

28, 

,092 

100.0 

8,909 

4.6 

185, 

,533 

95.4 

194, 

,442 

100.0 

MICHIGAN 

UNCERGRAOUATE 
NCN-UNDERGR ACO«T  E 
TOTAL    ENROLLMENT 


792  .  3 

56  .2 

848  .3 


15,414  6.5 

1,686  6.t> 

17,100         6.5 


1,044 

.4 

1  ,308 

.6 

18,558 

7.9 

217,799 

92.  1 

236, 

,357 

100.0 

4C3 

1.6 

175 

.  7 

2,320 

9.3 

22,517 

90.7 

24, 

,837 

100.0 

1,447 

.6 

1,483 

.6 

20,878 

8.0 

240,316 

92.0 

261, 

,194 

100.0 

Ml NNFSCTA 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNOERCRACUAT  E 
TOTAL    ENROLLMENT 


578 

.  5 

1,69? 

1.5 

426 

.4 

535 

.5 

26 

.2 

23C 

1.8 

211 

1.7 

41 

.3 

604 

.5 

1  ,923 

1.6 

637 

.5 

576 

.5 

3,232  3.0  106,036 

508         4.0  12,202 

3,740  3.  1  118,238 


97.0 
96.0 
96.9 


109,268    100.0 

12,710     100.0 

121,978    100.0 


MISSISSIPPI 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNOERORACUAT  E 
TOTAL    ENROLLMENT 


16 

1 
17 


15,382 

28.9 

113 

.2 

63 

.  1 

15,574 

29.  3 

37,637 

70.7 

425 

13.6 

23 

.7 

3 

.1 

452 

14.7 

2,627 

85.3 

15,807 

28.1 

136 

.2 

66 

.  1 

16,026 

28.5 

40,264 

71.5 

53,211     100.0 

3,079    100.0 

56,290    100.0 


MISSOUR 1 
UNDERGRADLATE 
NON-UNUERGRACUATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


356 

3C 
386 


.3 
.2 
.3 


6,372  5.6 

431  2.9 

6,803  5.3 


429 

89 

518 


950 

.  8 

8,107 

7.1 

105,519 

92.9 

150 

1.0 

700 

4.8 

13,983 

95.2 

1,100 

.9 

8  ,807 

6.9 

119,502 

93.1 

113,626    100.0 

14,683    100.0 

128,309    100.0 


MONTANA 
UNCERGRACUATE 
NON-UNPERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


256    2.8 

6    1.8 

262    2.8 


52 
52 


22 

.2 

51 

1 

.3 

2 

23 

.2 

53 

4.2 

8,603 

95.8 

8,984 

100.0 

2.8 

316 

97.2 

32  5 

100.0 

4.2 

8,919 

95.8 

9,  309 

100.0 

NEBRASKA 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNDERGRACLATE 
TOTAL  ENROLLMENT 


.2 

664 

1.4 

123 

.1 

75 

1.6 

27 

.2 

739 

1.4 

15C 

253 

18 

271 


1  ,116 

2.4 

45, 

,230 

97.6 

46, 

,346 

100.0 

124 

2.7 

4, 

,530 

97.3 

4 

,654 

100.0 

1,240 

2.4 

49, 

,760 

97.6 

51, 

,000 

100.0 

NEVADA 

UNDERGRAOUATE 

139 

1.  4 

168 

1.7 

NCN-UNDEBGRADLATE 

5 

.3 

12 

.7 

TOTAL    ENROLLMENT 

144 

1.3 

180 

1.6 

10 
105 


455 

4.6 

9,402 

95.4 

9,857    100. 0 

33 

2.C 

1  ,586 

98.0 

1,619    100.0 

488 

4.3 

10,988 

95.7 

11,476    100.0 

NEW    HAMPSHIRE 
UNCERGRACUATE 
NCN-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


40C  1.7 

1?  1.1 

413  1.6 


96 

2 

98 


.  2 
.4 


577  2.4  23,613 

19         1.6  1.138 

596  2.4  24,751 


97.6 
98.4 
97.6 


24,190    100.0 

1,157    100. 0 

25,347    100.0 


NEW    JERSFY 
UNCERGRAOUATE 
NCN-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


7,613 

7.6 

442 

.4 

1,307 

1.3 

9,477 

9.5 

90,542 

90.5 

100,019 

100.0 

375 

3.8 

S3 

.9 

55 

.6 

527 

5.3 

9,435 

94.7 

9,962 

100.0 

7,988 

7.3 

535 

.5 

1,362 

1.2 

10.C04 

9.  1 

99,977 

90.9 

109,981 

100.0 

NEW    MEXICO 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNOERGRACUAT  E 
TOTAL     ENROLLMENT 


613 

2.  1 

565 

1  .9 

207 

.7 

5,564 

19.1 

6,94  9 

23.9 

22,168 

76.1 

29,11  7    100.0 

37 

1.  5 

27 

I.  1 

21 

.  8 

193 

7.6 

278 

10.9 

2,269 

89.1 

2,547    100.0 

650 

2.1 

592 

1.9 

22" 

.7 

5,757 

18.2 

7,227 

22.8 

24,437 

77.2 

31,664    100.0 

NEh    YORK 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNCERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


1,221 

.3 

24,758 

5.B 

4,  516 

1.1 

9,231 

2.2 

157 

.3 

i,7ee 

3.  5 

963 

1.9 

585 

1.1 

1,378 

.3 

26, 546 

5.6 

5,  479 

1.2 

c,816 

2.  1 

39,726  9.4  384,055 

3,493  6.7  48,274 

43,219         9.1  432,329 


90.6 
93.3 
90.9 


423,781     100.0 

51,767    100.0 

475,548    100.0 


NORTH    CAROL INA 
UNCERGRAOUATE 
NON-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


558 

28 

586 


20,887 

16.5 

163 

.1 

219 

.2 

21,926 

17.3 

104,418 

82.7 

417 

3.9 

43 

.4 

50 

.5 

538 

5.0 

10,143 

95.0 

21, 304 

15.6 

206 

.2 

268 

.2 

22  ,364 

16.3 

114,561 

83.7 

126,244    100.0 

10,681    100.0 

136,925    100.0 


NOPTH    DAKOTA 
UNDERGRADUATE 
NON-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


280 

1.1 

73 

3 

.  1 

8 

283 

1.0 

81 

33 

.  1 

20 

2 

.1 

1 

35 

.  1 

21 

406  1.6  24,945       98.4 

14  .7  2,017       99.3 

420  1.5  26,962       98.5 


25,351     100.0 

2,031     100.0 

27,382     100.0 


OHIO 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNDERGR ACL AT E 
TOTAL    ENROLLMENT 


.2 

12,4(7 

5.1 

718 

.3 

622 

.3 

.3 

921 

3.6 

519 

2.0 

84 

.  3 

.2 

13, see 

4.  5 

1,237 

.5 

706 

.  7 

14,366         5.8  231,767       94.2 

1,588         6.3  23,794       93.7 

15,954         5.9  255,561       94.1 


246,133     100.0 

25,382    100.0 

271,515     100.0 


UKLAhOMA 
UNCERGRACUATE 
NON-LNOERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


3,56  8 

4.  5 

4,  C77 

5.1 

290 

.4 

432 

111 

1.5 

192 

2.6 

171 

2.3 

39 

3,679 

4.2 

4,265 

4.9 

461 

.5 

471 

8,367 

10.6 

70, 

869 

89.4 

79, 

236 

100.0 

513 

7.0 

6 

,339 

93.0 

7, 

,351 

100.0 

8,880 

10.3 

77, 

,707 

89.7 

86, 

,  587 

100.0 

OREGON 
UNCERGRACUATE 
NON-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENROLLMENT 


1,662 

2.2 

1  ,39C 

1.9 

526 

.7 

3,955 

5.3 

70,860 

94.7 

74,815    100.0 

96 

1.3 

190 

2.5 

55 

.  7 

387 

5.1 

7,153 

94.9 

7,540    100.0 

1,758 

2.1 

1  ,590 

1.9 

581 

.  7 

4,342 

5.3 

78,013 

94.7 

82,355    10C.0 

AMER ICAN 

INDIAN 

PENNSVL  VAN  I » 

UNUERGKADLA  IE 

597 

NlN-UNOlRGRACUAT  6 

50 

TOTAL    ENROLlPfNT 

1  ,C47 

11 .71b 

4.6 

S46 

2.  7 

12,681 

4.5 

14.672 

5.8 

238, 

,851 

94.  2 

251, 

,521 

100.0 

1  ,694 

6.6 

23, 

,866 

93.4 

25, 

560 

100.0 

16, 366 

5.9 

262, 

,717 

94.  1 

279, 

,083 

100.0 

90 

.2 

8,383 

16.6 

3 

.  1 

74 

1.8 

93 

.2 

8,457 

15.5 

.  1                         401 

.1                             11 

.  1                     412 

8,923 

17.7 

41, 

,462 

82.3 

50, 

,385 

100.0 

91 

2.2 

4 

,043 

97  .8 

4, 

136 

100.0 

9,016 

16.5 

45 

,505 

83.5 

54 

,521 

too.o 

266 

1.2 

10 

1.2 

276 

1.2 

21 

.1 

20 

.1 

45C 

2.0 

22,143 

98.0 

22.593    100. 0 

5 

.6 

1 

.1 

19 

2.2 

827 

97.8 

846    100.0 

26 

.1 

21 

.  1 

465 

2.0 

22,970 

98.0 

23,439    100.0 

11,885 

12.7 

273 

.  3 

114 

.  1 

12.335 

13.1 

81 ,505 

86.9 

93,840    100.0 

759 

9.4 

117 

1.5 

!7 

.2 

896 

11.1 

7,157 

88.9 

8,053    100.0 

12,644 

12.4 

35C 

.4 

131 

.  1 

13,231 

13.0 

88,662 

87.0 

101,893    100.0 

RACIAL    AND    ETHNIC    ENROLLMENT    DATA    (HUM     INSTITUTIONS    OF    HIGHFR    EDUCATION,    FAIL     1970 
PART    3:    'EL     INSTITUTICNS     (FULl-TICF    STUDENTS  » 

I  STATE     SUMMARI ESI 

IFNTAL  1!  SPANISH  (  MINORITY  T  OTHER 

SURNAME 

1,030  .4  910 

551  2.2  147 

1,581  .6  1,057 

RHCC  =     ISLANC 

UNTCRGRADLA  TE  H8  .3  771  2.9  124  .5  9b  .4  1,081  4.1  25,155  95.9  26,236  100.0 

NCN-UNCERCRATUAT E  1  .1  9  .7  15  1.1  14  1.0  39  2.9  1,302  97.1  1,141  100.0 

TGTAL    ENRCLLCENT  89  .3  780  2.8  119  .5  112  .4  1.12C  4.1  26.457  95.9  27,577  100.0 

SCLTH    CAFCUM 
UNDERORADIATE 
NCN-UNCERCRACUAT  E 
TOTAL    ENRCLLKNT 

SCLTE    CAKCTA 
UNDERGRAIUATE 
NCN-UNCERCR tCUAT  f 
TOTAL    ENRCLL"ENT 

TENNESSEE 

UNDERGRADUATE  63 

NON-UNDE;<GRACLATE  3 

TCTAL     ENRCLLI'ENT  66 

TEXAS 

UNCERGRAULATE  1,851 

NON-UNDERGR ACUA I E  75 

TCTAL     ENRULlfEM  1,926 

UTAH 

UNCERCRADUATE  593  1.0  24C  .4  472 

NCN-GNDERGRA,:UAT?  21  .4  18  .3  43 

TCTAL    ENRCLLMENT  614  l.C  25F  .4  C15 

VERMONT 
UNCERGRACUATE 
NCN-UNDERGRACLATE 
TOTAL    ENRCLLPENT 

VIRGINIA 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNDCRGR ACUAT  E 
TOTAL    ENRCLLPENT 

k>A  SHINGTCN 

UNDERGRADUATE  980 

NCN-UNOEPGR ACCAT E  31 

TCTAL    ENKCLLMENT  1,011 

hi SCCNSIK 
UNDERGRADUATE 
NCN-UNCERCRACUATE 
TOTAL    ENRCLLCENT 

WYCPING 
U^OeRGRACLAlE  51 

TCTAL     ENRCLLMENT  51 


22,282 

7.8 

1,  444 

634 

3.2 

251 

22,516 

7.5 

1  ,tS5 

22.  C54 

7.8 

47,631 

16.8 

236, 

,558 

83.2 

2  84, 

,189    100.0 

697 

3.5 

1.657 

8.4 

18, 

,154 

91.6 

19, 

,811     100.0 

22.751 

7.5 

49,288 

16.2 

254, 

,712 

83.8 

304, 

000    100.0 

544 

.9 

1  ,849 

1.2 

55,483 

96.8 

57,332    100.0 

30 

.  5 

112 

1.  9 

5,769 

98.1 

5,881     100.0 

5  74 

.9 

1,961 

3.1 

61,252 

96.9 

63,213     10C.0 

2C5 

1.2 

32 

.2 

87 

12 

1.2 

15 

1.5 

7 

22  1 

1.2 

47 

.3 

94 

2.2 

16, 

,630 

97.8 

17,000 

100.0 

3.4 

978 

96.6 

1,012 

100.0 

2.2 

17, 

,608 

97.  8 

18,012 

100.0 

223 

.2 

12,121 

12.7 

213 

.2 

15! 

.2 

12,708 

13.1 

82,697 

86.7 

55,405    100.0 

19 

.2 

313 

4.C 

5? 

.  8 

19 

.2 

410 

5.3 

7,338 

94.7 

7,748    100.0 

242 

.2 

12,434 

12.1 

272 

.3 

170 

.2 

13,  HE 

12.7 

90,035 

87.3 

103,151    100.0 

184 

2.0 

2,310 

2.  1 

985 

.9 

6,459 

6.0 

101, 

2  59 

94.0 

107,718    100.0 

98 

1.5 

56 

1.4 

32 

.5 

257 

3.8 

6, 

,437 

96.2 

6,694    100.0 

282 

2.0 

2,  406 

2.1 

1,017 

.9 

6,716 

5.9 

107, 

,696 

94.1 

114,412    100.0 

389 

.  3 

3,037 

2.2 

553 

11 

.  1 

312 

2.5 

172 

400 

.3 

3,349 

2.2 

7?5 

454 

.3 

4,433 

3.2 

132,993 

96.8 

137,426 

100.0 

62 

.5 

557 

4.5 

11.733 

95.5 

12,290 

100.0 

516 

.3 

4,990 

3.3 

144,726 

96.7 

149,716 

100.0 

14 

.8 

2 

.1 

46 

2.5 

113 

6.2 

1,722 

93.8 

1,835    100.0 

14 

.  E 

2 

.1 

46 

2.5 

113 

6.2 

1,722 

93.8 

1,835     100. 0 

18,312 

.5 

155,714 

4.5 

46 

,204 

1.3 

71, 

,    47 

2.1 

291,377 

8.4    3,170 

,542 

91.6 

3,461,919    100.0 

1,132 

.3 

12,301 

3.3 

7 

,134 

1.9 

4, 

,265 

1.1 

24,832 

6.7          348 

,228 

93.3 

373,060    100.0 

19,444 

.5 

168,015 

4.4 

53 

,338 

1.4 

75, 

,412 

2.0 

316,209 

8.2    3,518 

,770 

91.8 

3,834,979    100.0 

HEW  RACIAL  AND  ETHNIC  ENROLLMENT  DATA  FROM  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION, 
PART  3: ALL  INSTITUTIONS  (FULL-TIME  STUDENTS) 

(REGION  AND  U.  S.  SUMMARIES) 

AMERICAN       X      NEGRO      *    ORIENTAL    %     SPANISH     %    MINORITY     % 
INDIAN  SURNAME 

I-   NORTHERN  AND  WESTERN  STATES 
"•REGION  TOTALS*** 

UNDERGRADUATE 
NON-UNDERGRADUATE 
TOTAL  ENROLLMENT 

II.   SOUTHERN  STATES 

***REGION  TOTALS*** 

UNDERGRADUATE  4,190 
NON-UNDERGRADUATE  211 
TOTAL  ENROLLMENT     4,401      .4    161,316   13.3     4,684      .4    30,722     2.5   201,123    16.5  1,016,349   83.5   1,217,472  100.0 

III.  BORDER  STATES  +  D.  C. 
♦••REGION  TOTALS*** 

UNDERGRADUATE  4,412 
NON-UNDERGRADUATE  199 
TOTAL  ENROLLMENT    4.611 

UNITED  STATES  SUMMARY 

UNDERGRADUATE  26,914  .5  344,819  6.9  51,705  1.0  102,788  2.1  526,226  10.6  4,439,542  89.4  4,965,768  100.0 
NON-UNDERGRADUATE  1,542  .3  21,110  4.1  8,866  1.7  5,956  1.2  37,474  7.3  474,530  92.7  512,004  100.0 
TOTAL  ENROLLMENT    28,456      .5    365,929    6.7    60,571     1.1   108,744     2.0   563,700    10.3   4,914,072  89.7   5,477,772  100.0 


155,915 

13.9 

3,649 

.3 

29,416 

2.6 

193,170 

17.2 

932,534 

82.8 

1,125,704    100.0 

5,401 

5.9 

1,035 

1.1 

1,306 

1.4 

7,953 

8.6 

83,815 

91.3 

91,768    100.0 

33,190 

8.8 

1,852 

.5 

2,225 

.6 

41 

,679 

11.0 

336,466 

89.0 

378,145    100.0 

3,40  8 

7.2 

697 

1.5 

385 

.8 

4 

,689 

9.9 

42,487 

90.1 

47,176    100.0 

36,59  8 

8.6 

2,549 

.6 

2,610 

.6 

46 

,368 

10.9 

378,953 

89.1 

425,321    100.0 

PART    4 
APPENDIX 
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DEPARTMENT  OF  HEALTH,  EDUCATION,  AND  WELFARE 

Office  for  Civil  Rights 
Washington,  D.C.  20201 

INSTRUCTION  SHEET 

FOR 

COMPLIANCE  REPORT  OF  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION 

UNDER  TITLE  VI  OF  THE  CIVIL  RIGHTS  ACT  OF  1964 

(FALL,  1970) 


IMPORTANT: 


A.  FILING  INSTRUCTIONS 


READ  THE  FOLLOWING  INSTRUCTIONS  CAREFULLY  BEFORE  COMPLETING  REPORT, 
AND  DETACH  BEFORE  SUBMITTING  REPORT 


This  report  need  be  filed  only  by  institutions  of  higher  education 
which  receive,  are  applicants  for,  or  expect  to  be  applicants  for, 
Federal  financial  assistance  as  defined  in  DHEW  Regulation 
implementing  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964  (45  CFR 
80.13).  If  your  institution  does  not  fall  into  any  of  these 
categories,  please  inform  us  of  this  fact.  The  report  is  required 
pursuant  to  Section  80.6(b)  of  this  Department's  Regulation  and 
similar  provisions  of  the  Regulations  of  other  Federal  agencies. 

Please  file  the  following  compliance  reports: 

1.  A  separate  report  for  the  undergraduate  school  at  each 
main  or  branch  campus. 

2.  A  separate  report  for  each  graduate  and  professional  school 
at  the  main  or  branch  campus. 

For  example,  a  university  with  seven  branch  campuses 
operating  an  undergraduate  school  at  each  campus  would 
file  separate  reports  for  seven  undergraduate  schools.  In 
addition,  if  four  of  the  branch  campuses  had  graduate 
schools,  two  had  law  schools,  two  had  medical  schools  and 
one  had  a  dental  school,  the  university  would  file  nine 
separate  reports  for  the  graduate  and  professional  schools. 
Therefore,  the  university  would  file  a  total  of  sixteen 
reports. 

Complete  and  return  by  December  15  the  original  and  one  (1) 
copy  of  each  report  to: 

Higher  Education  Coordinator 

Office  for  Civil  Rights 

U.S.  Department  of  Health,  Education  and  Welfare 

Washington,  D.C.  20201 

Telephone:  (202)  963-4418 

One  copy  of  each  report  is  provided  for  your  retention  in  the 
expectation  that  the  institution  will  find  the  information  useful 
and  will  appraise  its  own  situation  with  regard  to  minority  group 
enrollment.  All  reports  for  individual  schools  at  separate  branches 
should  be  returned  together  in  a  single  package  by  the  parent 
institution. 

Inquiries  may  be  directed  to  the  Higher  Education  Coordinator  at 
the  above  address  and  telephone  number. 

B.  DEFINITION  OF  TERMS 
Part  I— Report  Identification 

1.  Institutional  Component— the  undergraduate,  professional  or  a 
graduate  school  at  each  main  or  branch  campus.  A  branch 
campus  is  a  part  of  an  institution  of  higher  education  which  is 
organized  on  a  relatively  permanent  basis  (i.e.  has  a  relatively 
permanent  administration),  and  offers  an  organized  program 
or  programs  of  at  least  two  years  (as  opposed  to  courses)  and 


is  located  in  a  community  different  from  that  in  which  i 
parent  institution  is  located. 

For    example— The    Agricultural    and   Technical    College 
Jonestown  (The  State  University  of  New  Jones). 

2.  Parent  Institution— the  college  or  school  of  which  the  institi 
tional  component  is  a  part. 

For  example— The  State  University  of  New  Jones  is  the  parer 
institution    for   the    Agricultural    and   Technical   College 
Jonestown. 

3.  FICE  Code  Number— the  six  digit  designation  assigned  to  eac 
college  or  university  by  the  Federal  Interagency  Committee  o 
Education.  A  FICE  listing  can  be  found  in  the  EDUCATIO 
DIRECTORY,  Part  3,  Higher  Education. 

Part  II— Student  Enrollment  Data 

1.  Report  full-time  students  and  do  not  include  full-tin 
equivalents.  A  full-time  student  is  one  who  is  enrolled  an 
taking  credits  equal  to  at  least  75%  of  the  normal  work  loa< 
The  manner  of  collecting  the  information  is  left  to  tr 
discretion  of  the  institution  provided  the  system  establishe 
results  in  reasonably  accurate  statistical  data.  One  acceptab 
method  is  a  properly  controlled  system  of  post-enrollmei 
self-identification  by  students  on  an  anonymous  basis.  Tl 
data  collected  should  closely  approximate  official  records  ( 
the  numbers  of  full-time  students  reported  in  the  U.S.  Offi< 
of  Education's  Higher  Education  General  Information  Surve 
(HEGIS). 

A  student  may  be  included  in  the  minority  group  to  which  1 
appears  to  belong,  is  regarded  in  the  community  as  belongin 
or  categorizes  himself  as  belonging.  For  the  purposes  of  th 
report,  we  require  only  the  reporting  of  the  four  specif 
minority  groups  indicated  in  Part  II.  Spanish  Surname 
Americans  included  persons  of  Mexican,  Central-Americai 
South-American,  Cuban,  Puerto  Rican,  Latin-American  ( 
other  Spanish  speaking  origin.  Do  not  include  foreign  studen 
studying  in  the  United  States  under  a  student  or  temporal 
visa  in  any  of  the  four  minority  group  categories.  Do  incluc 
them  in  the  All  Other  Students  Column. 

2.  All  Other  Students-The  remaining  full-time  students  who  c 
not  fall  within  the  four  preceding  columns  defined  as  minoril 
groups. 

3.  Total  All  Students-All  of  the  full-time  students  reported 
the  five  preceding  columns. 

4.  Undergraduate  Year  Levels— The  relative  position  in  which 
student  is  enrolled  in  a  four  or  five  year  bachelor  curriculu 
(First  Year— Freshman;  Second  Year— Sophomore;  Thii 
Year— Junior;  Fourth  or  Subsequent  Year— Senior). 

5.  Graduate  or  Professional  Year  Levels-The  relative  position 
which  a  student  is  enrolled  in  a  post-baccalaureate  program. 
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OFFICE  OF  THE  SECRETARY 


BUDGET    BUREAU    NO.    85-S69043 
APPROVAL    EXPIRES    12/31/70 


DEPARTMENT  OF  HEALTH,   EDUCATION,   AND  WELFARE 

OFFICE   FOR  CIVIL  RIGHTS 

WASHINGTON,   D.C.     20201 


.uMPLIANCE  REPORT  OF  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION 
Under  Title  VI  of  the  Civil  Rights  Act  of  1964 
(FALL,  1970) 


ART   l-REPORT   IDENTIFICATION 


NAME  AND  ADDRESS  OF   INSTITUTIONAL  COMPONENT  COVERED  IN   THIS 
REPORT 


NAME   AND  ADDRESS  OF   PARENT   INSTITUTION    IF   DIFFERENT   FROM   ABOVE 


ISTITUTIONAL  CONTROL  (Check  most  appropriate  box) 


LEVELS  OF  OFFERING  (Check  all  that  apply) 


At  least  two  but  less  than  four  years  work  beyond  grade  12 


Four  or  five  year  baccalaureate  degree  granting  program 


First  professional  level 


Master's  and/or  work  beyond  the  first  professional  degree 


Work  beyond  the  master's   level  but  not  at  doctor's  level 


Doctor  of  philosophy  or  equivalent  degree 


Others  (Specify) 


a 


□ 


□ 


□ 


a 


a 


3.  FICE  CODE  NUMBER 


PUBLIC 


a 


PRIVATE 


a 


ART   II  -STUDENT   ENROLLMENT  DATA  (FALL  TERM) 


^JSWER  ALL  QUESTIONS.    IF  THERE  ARE  NO  PERSONS   IN   THE   INDICATED 
ROUP,   ENTER  ZERO  (O)    IN   THE  SPACE  PROVIDED 


AMERICAN 
INDIAN 


NEGRO 


ORIENTAL 


SPANISH 
SURNAMED 
AMERICAN 


ALL 

OTHER 

STUDENTS 


TOTAL   ALL 
STUDENTS 


NDERGRADUATE 

.   FIRST   YEAR    FULL-TIME   STUDENTS 


SECOND  YEAR  FULL-TIME  STUDENTS 


THIRD  YEAR   FULL-TIME  STUDENTS 


FOURTH   4  SUBSEQUENT  YEAR   FULL-TIME  STUDENTS 


TOTAL  NUMBER   FULL-TIME   UNDERGRADUATE  STUDENTS 


RADUATE  OR  PROFESSIONAL 

.   FIRST  YEAR   FULL-TIME  STUDENTS 


SECOND  &  SUBSEQUENT  YEAR   FULL-TIME  STUDENTS 


TOTAL  NUMBER   FULL-TIME  GRADUATE  OR  PROFESSIONAL  STUDENTS 


CERTIFICATION 

I  CERTIFY  that  the  information  given  above  is  true  and  correct  to  the  best  of  my  knowledge  and  belief. 
(A  willfully  false  statement  is  punishable  by  law,  U.S.  Code,  Title  18,  Sec.  1001.) 


HME    OF    PERSON    FURNISHING    INFORMATION 

TITLE 

PHONE    NO. 

GNATURE 

DATE 

AREA    CODE                   EXT. 

J-34 
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